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《实用 载 货 汽车 线束 图 解 第 3 版 》 主 要 介绍 了 解放 J6、 东 风 天 龙 、 重 汽 豪 沃 、 欧 
曼 ETX、 陕 汽 德 龙 、 陕 汽 奥 龙 、 北 奔 、 东 风 轻 卡 、 江 铃 顺 达 等 国产 品牌 车 型 的 载 货 汽 
车 全 车 线束 布局 图 和 整 车 电路 原理 图 ， 以 及 各 车 型 线束 各 个 分 支 插 接 器 和 连接 件 的 对 应 
名 称 和 识别 示意 图 ， 并 详细 地 说 明了 各 车 型 线束 每 根 导 线 端子 的 表象 识别 特征 ( 如 示意 
图 、 排 列 序号 、 线 径 、 颜 色 等 ) 和 内 涵 定 义 属性 (如 电位 、 线 路 符号 、 作 用 、 回 路 方 
向 、 连 接 去 向 等 )。 

本 书 是 具有 三 十 年 实践 经 验 的 老 技 工 按 照 汽车 电工 特有 的 维修 思维 方式 创作 的 线 
束 图 解 手 记 ， 图 文 并 茂 ， 富 有 创意 ， 客 观 实 用 。 本 书 适 合 广大 一 线 载 货 汽车 维修 技工 使 
用 ， 也 可 作为 汽车 专业 院 校 和 职业 学 校 的 辅助 教材 。 


图 书 在 版 编目 (CIP) 数据 


实用 载 货 汽车 线束 图 解 / 李 自 广 蔷 . 一 3 版 . 一 北京 : 机 械 工 业 出 版 社 ，2015.12 
ISBN 978-7-111-52617-9 


TI . 岂 实 … 工 . 李 … 下 .载重 汽车 - 电气 设备 - 图解 JV .GD U469.203-64 





中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 ( 2016 ) 第 001824 号 


机 械 工 业 出 版 社 (北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 ”邮政 编码 100037 ) 
策划 编辑 : 连 景 宕 ” 杜 几 如 ”责任 编辑 连 景 岩 ” 杜 几 如 
封面 设计 : 张 ”天 责任 校对 : 张 苓 

责任 印 制 : 齐 于 

保定 市 中 画 美 凯 印 刷 有 限 公 司 印 刷 

2016 年 1 月 第 3 版 第 1 次 印刷 

184mm x 260mm-16.25 印张 .440 千 字 

0 001 一 3000 册 

















标准 书号 : ISBN 978-7-111-52617-9 
定价 : 99.00 元 


凡 购 本 书 ， 如 有 缺 页 、 倒 页 、 胶 页 ， 由 本 社 发 行 部 调换 

电话 服务 网 络 服务 

服务 咨询 热线 : 010-88361066 机 工 官 网 : www.cmpbook.com 

读者 购书 热线 : 010-68326294 机 工 官 博 : weibo.com/cmp1952 
010-88379203 人 金 书 网 : www.golden-book.com 

封面 无 防伪 标 均 为 盗版 教育 服务 网 : www.cmpedu.com 


我 国 的 汽车 工业 发 展 迅 独 ， 车 型 品种 在 不 断 地 变化 ， 质 量 在 不 断 地 提高 ， 技 术 在 不 断 地 
更 新 。 这 给 广大 一 线 汽车 维修 技工 带 来 新 的 难题 ， 他 们 迫切 需要 全 面 反映 新 技术 、 新 变化 的 
相关 维修 技术 资料 。 

轿车 系列 由 于 历史 的 积淀 ， 都 有 规范 化 的 管理 ， 有 成 熟 的 维修 课题 研究 机 构 ， 有 特约 维 
修 部 门 ， 有 比较 齐全 的 维修 技术 资料 ， 有 经 过 专业 培训 的 修理 技工 ， 相 应 的 修理 难题 也 不 太 
大 。 轿 车 方面 的 维修 技术 资料 在 网 上 搜索 很 容易 查 到 。 而 载 代 汽车 的 相关 维修 技术 资料 却 不 
易 查 到 ， 相 关 维 修 诗 题 研究 没有 同步 发 展 起 来 ， 特 别 是 电 郁 、 电 路 没有 尽善尽美 地 表达 出 
来 ， 这 给 汽车 电 硕 、 电 路 维修 融 来 一 定 的 难度 。 

对 于 汽车 维修 拉 工 来 讨 ， 大 家 部 有 这 样 的 体会 : 修 和 车 查 电路 故障 时 ， 在 听取 客户 反映 的 
故障 情况 之 后 ， 面 对 各 类 车 型 的 具体 电路 ， 痛 先 要 做 的 是 “ 想 图 ”和 “ 读 图 ”， 这 是 在 寻求 
解决 问题 的 切入 操 。 如 琳 对 这 个 车 型 电路 比较 熟悉 ， 一 “ 想 图 ” 束 知 道 如 何 下 手 ， 这 样 排除 
故障 就 得 心 应 手 。 如 采 不 熟悉 ， 就 要 “ 读 图 ”"， 即 参阅 相关 电路 图 资料 。 而 大 部 分 随和 车 说 明 
书 中 的 电路 原理 图 都 过 于 人 简单， 有 些 则 是 云 山 筋 单 ， 使 用 极为 不 便 。 即 使 一 些 出 版 物 或 期 刊 
中 比较 全 面 的 汽车 电路 原理 图 〈 非 线束 图 解 类 )， 也 与 实际 有 一 定 的 距离 ， 不 能 做 到 一 步 到 
位 。 各 类 车 型 电路 同一 系统 的 原理 很 相近 ， 可 以 触 类 和 劳 通 ， 所 不 同 的 是 线束 和 电 郑 的 布局 、 
导线 标识 颜色 ， 电 路 维修 的 难度 也 就 在 此 。 

现在 每 年 部 有 新 车 型 上 市 ， 而 这 些 新 车 型 的 随 车 资料 中 没有 电路 原理 图 ， 这 给 汽车 维修 
工作 吊 来 很 多 困难 。 读 图 也 轻 ， 寻 图 也 轻 ， 与 其 临 洲 彝 鱼 ,何不 退 而 结 网 。 为 此 ， 作 者 萌发 
了 研发 一 种 在 查找 汽车 电路 故障 参阅 时 既 方 便 、 准 确 ， 又 不 走 索 路 的 实用 汽车 电路 图 。 

作者 在 长 期 的 汽车 一 线 维修 工作 中 ， 善 观 异 思 ， 独 尽 蹊 径 ， 从 汽车 线束 和 各 种 相关 电 
希 设 备 等 实物 着 手 ， 将 汽车 线束 各 个 分 文 和 每 根 导 线 及 电 需 设备 的 工作 原理 等 解析 之 后 
整理 出 经 验 手记 ， 再 经 过 解析 演绎 ， 最 后 以 线束 图 解 和 线路 表达 符号 〈 催 称 线路 符号 ) 
写 出 本 书 。 线 束 图 解 和 线路 符号 不 仅 可 以 清楚 表述 相关 电 融 设备 在 汽车 上 的 安 猴 位 置 ， 
还 附 有 整 车 电路 原理 图 和 各 种 插 接 件 所 连接 线路 的 用 途 、 走 各 及 所 通过 电流 的 方向 和 信 
写 类 型 。 线 束 图 解 和 线路 符号 在 汽车 电路 基本 原理 的 基础 上 融入 了 技工 的 维修 思维 ， 从 
而 进一步 扩展 了 汽车 电路 图 的 应 用 价值 ， 人 简化 了 辨别 电路 分 析 思 考 的 过 程 ， 更 直观 ， 更 
实用 ， 更 贴近 实际 ， 更 接近 读者 ; 使 电路 维修 有 的 放 矢 ， 一 步 到 位 ， 快 捷 准 确 ， 省 工 省 
时 ， 极 大 地 提高 了 工作 效率 ， 也 特别 有 利于 汽车 维修 新 手 参 考 线 束 图 解 通过 日 学 尽快 提 
高 技艺 。 

虽然 汽车 电路 图 的 画 法 多 种 多 样 ， 但 本 书 作者 人 研究 的 这 种 画 法 ， 目 1995 年 至 今 在 《 汽 
车 电表 》 杂 志 发 表 ， 受 到 了 业界 有 关 专 家 和 广大 读者 的 一 致 好 评 和 肯定 。 本 书 所 有 线路 符号 
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均 为 作者 日 创 ， 有 与 国家 标准 符号 不 同 之 处 ， 和 敬 请 谅解 。 

本 书 在 创作 中 得 到 河南 和 省 安 力 路 桥 有 限 公司 有 关 领 导 ， 特 别 是 维修 队长 张 国 贰 的 大 力 文 
持 和 关照 ， 在 此 加 他们 表示 衷心 感谢 ! 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 错误 之 处 ， 望 读者 庆 解 并 提出 宝 贯 意见。 技术 交流 QQ : 
4988536718。 








使 用 说 明 


1. 线束 图 解 的 组 成 

1 ) 线束 布局 图 : 依据 各 种 汽车 线束 的 实体 分 布 ， 画 出 其 全 车 线束 布局 图 ， 图 中 标 出 线 
束 各 个 分 支 所 连接 电器 和 开关 的 对 应 名 称 。 就 线束 本 身 而 言 ， 线 束 各 个 分 支 也 应 标 出 “ 插 
座 ”“ 搬 头 ” 等 ， 但 这 样 比 较 楷 杂 ， 所 以 略 之 。 

2 ) 整 车 电路 原理 图 结合 实际 线束 的 剖析 手记 ， 重 新 解 谈 整 车 电路 原理 图 。 

3 ) 线束 训 析 表 : 表 中 依次 给 出 线束 各 个 文 路 捅 接 需 或 连接 件 的 识别 示意 图 ， 并 进一步 
准确 详尽 地 解析 每 个 分 文 、 每 根 寻 线 端子 的 排列 序号 、 线 径 、 颜 色 、 功 用 、 线 路 符号 及 按 回 
路 原则 所 连接 的 电 融 等 。 未 注 端子 为 空 或 备用 。 

2. 线束 剖析 表 部 件 名称 及 部 分 插 接 器 示意 图 序号 的 标注 规则 

1 ) 一 般 先 按照 电器 总 成 上 的 序号 或 代号 对 应 标注 。 

2 ) 电 怖 总 成 上 无 序号 或 代号 的 ， 按 照搬 接 需 护 套 上 的 序 扎 对 应 标注 。 

3 ) 插 接 需 护 套 上 也 无 序号 的 ， 则 按照 一 般 的 排列 规律 标注 ， 即 按 插座 顺 时 针 方向 标注 ， 
插头 逆 时 针 方 癌 标注 〈 从 插 接 需 端 面 观察 )。 

由 于 各 汽车 线束 厂家 的 标注 规则 差异 较 大 ， 很 难 统一 ， 其 标注 规则 作者 酌情 选用 ， 读 者 
在 使 用 时 以 本 书 的 标注 规则 为 准 。 据 作者 观察 ， 同 一 品牌 、 同 一 型 号 的 车 辆 ， 其 线路 导线 的 
颜色 和 线 径 可 能 略 有 不 同 。 作 者 在 解析 线束 时 ， 仪 任 眼 观 手 触 ， 也 易 有 误差 ， 请 读者 谅解 。 

运用 线束 图 解 时 ， 首 先 根据 电路 故障 现象 ， 结 合 电 路 原理 图 和 线束 布局 图 ， 分 析 与 故障 
相关 的 电器 或 开关 等 ， 再 从 线束 剖析 表 中 查 出 与 故障 相关 的 导线 以 及 相关 线路 属性 ， 继 而 赁 
依 维 修 经 验 和 相应 的 诊断 方法 迅速 诊断 出 汽车 电路 电 需 故障 的 产生 原因 。 

3. 线路 的 三 种 形式 

根据 电位 理论 和 回路 原则 ， 整 个 电路 系统 中 的 线路 可 分 为 三 种 : 

1 ) 正极 供电 线路 : 即 与 蓄电池 正极 电位 一 致 (相对 的 一 致 ) 的 线路 ， 由 蓄电池 正极 直 
接 或 者 经 其 他 相关 电器 装置 ( 开关、 炊 断 妖 等 不 损耗 能 量 的 电磁 ) 到 用 电器 (负载 ) 输入 并 
之 间 的 线路 ， 简 称 “ 正 路 ”。 

2 ) 负极 回路 线路 : 即 与 蓄电池 负极 电位 一 致 的 线路 ， 由 用 电器 (负载 ) 输出 端 直接 或 
者 经 其 他 相关 电 带 逆 置 (开关 、 熔 洒 带 等 不 损耗 能 量 的 电 奉 ) 到 蓄电池 负极 之 间 的 线路 ， 人 窗 
称 为 “ 负 路 ”。 

3 ) 特殊 线路 : 即 与 蕃 电池 正极 和 负极 电位 都 不 一 致 的 线路 ， 介 于 “正路 ”和 “ 负 路 ” 
之 外 的 其 他 线路 ， 如 仪表 与 传 感 带 之 间 的 线路 、 歌 风机 与 调 速 电阻 之 间 的 线路 、 电 子 控制 系 
统 中 的 信号 线路 等 。 

4. 线路 表达 的 基本 符号 

1 )“+” 表 示 正 极 供电 线路 ， 即 “正路 ”。 

2 )“-” 表 示 负 极 回 路 线路 ， 即 “ 负 路 ”。 

3 ) “一 ”表示 线路 的 回路 方向 。 在 正路 中 ， 箭 头 标 注 在 线路 表达 符号 的 下 方 ， 在 “人 负 
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路 ”中 ， 箭 头 标注 在 线路 表达 符号 的 上 方 。 

4 )“( ) 表示 不 与 蕃 电 池 或 者 用 电器 (负载 ) 连接 的 线路 。 括 号 也 可 以 用 其 他 形式 的 。 

5 )“ 〇 ”表示 用 电器 (负载 )。 其 他 几何 图 形 或 者 字母 符号 也 可 表示 不 同类 型 的 用 电器 
(负载 )， 使 用 时 再 进行 具体 的 意义 说 明 。 

6 )“ 几 ”表示 脉冲 信和 号。 脉冲 符 扎 只 在 电 嘎 控制 系统 的 线路 中 标注 ， 而 刮 水 系统 的 间歇 
线路 和 转 问 信号 线路 虽 含 有 脉冲 信号 ， 但 无 实际 检测 意义 ,不 男 标注 。 

7 )“ 全 ”表示 交流 信号 。 

8 )“ 飞 ”表示 线路 由 电子 类 开关 控制 通 断 。 线 路 的 通 断 控制 开关 有 两 种 类 型 : 一 种 为 机 
械 触 点 类 开关 ， 一 种 为 电子 类 开关 。 这 两 种 开关 在 线路 检测 方法 上 是 有 区 别 的 ， 机 械 触 点 类 
开关 可 用 传统 检测 法 ， 如 导线 跨 接 法 检测 ， 而 电子 类 开关 不 能 随意 使 用 传统 检测 法 。 

5. 线路 表达 符号 

电路 系统 中 的 线路 以 电 需 装置 接点 间 的 连接 来 划分 属性 ， 所 连接 的 电器 以 蕾 电池 和 用 电 
吉 (负载 ) 为 主 ， 再 按照 回路 法 则 逐 段 归 类 ， 这 样 ， 整 个 电路 系统 中 的 线路 可 以 归纳 为 九 种 
基本 方式 ， 用 线路 的 几 种 基本 符号 相互 组 合成 九 种 形式 的 线路 表达 符号 (线路 符号 )， 如 下 : 

1 ) 正路 始 段 : 符号 为 “+-”， 表 示 在 正极 供电 线路 中 ， 与 蓄电池 正极 直接 连接 或 者 经 连 
接 件 、 导 线 与 蓄电池 正极 间接 连接 ， 并 具有 一 定 回 路 方向 的 线路 。 

2 ) 负 路 末 段 : 符号 为 “一 ~”， 表 示 在 负极 回路 线路 中 ， 与 蓄电池 负极 直接 连接 或 者 经 连 
接 件 、 导 线 与 蓄电池 负极 间接 连接 ， 并 具有 一 定 回 路 方向 的 线路 。 

3 ) 正路 中 段 : 符号 为 “ 吕 ”， 表 示 在 正极 供电 线路 中 ， 不 与 蓄电池 正极 和 用 电器 ( 负 
载 ) 直接 连接 ， 也 不 经 连接 件 、 导 线 与 蓄电池 正极 间接 连接 ， 并 具有 一 定 回 路 方向 的 线路 。 

4 ) 负 路 中 段 : 符号 为 “” 表 示 在 负极 回路 线路 中 ， 不 与 蓄电池 负极 和 用 电器 ( 负 
载 ) 直接 连接 ， 也 不 经 连接 件 、 导 线 与 琵 电池 负极 间接 连接 ， 并 具有 一 定 回 路 方向 的 线路 。 

5 ) 用 电器 正 段 : 符号 为 “8@.”， 表 示 在 正极 供电 线路 中 ， 与 用 电 咒 (负载 ) 直接 相连 接 
或 者 经 连接 件 、 导 线 与 用 电器 (负载 ) 间接 连接 ， 并 具有 一 定 回路 方向 的 线路 。 













































































6 ) 用 电 融 负 段 : 符号 为 “全 ”， 表 示 在 负极 回路 线路 中 ， 与 用 电大 《负载 ) 直接 相连 接 
或 者 经 连接 件 、 导 线 与 用 电 般 (负载 ) 间接 连接 ， 并 具有 一 定 回路 方向 的 线路 。 
为 外 :“g 训 ”表示 由 电子 炎 开 天 控制 的 用 电表 负 段 符号 。 
68” 表示 传输 脉冲 信号 的 用 电 和 着 负 段 符号 。 
“n5*” 表 示 由 电子 类 开关 控制 并 传输 脉冲 信号 的 用 电表 人 负 段 从 号。 





7 ) 正路 直通 : 符号 为 “*Q” ， 表 示 在 正极 供电 线路 中 ， 蓄 电池 正极 与 用 电 疹 〈 负载 ) 直 
接 相 连接 或 者 经 连接 件 、 导 线 相 互 连 接 ， 并 具有 一 定 回 路 方 癌 的 线路 。 

8 ) 负 路 直通 : 符号 为 “5 ”， 表 示 在 负极 回路 线路 中 ， 蓄 电池 负极 与 用 电 硕 〈 人 负载 ) 百 
接 相 连接 或 者 经 连接 件 、 导 线 相 互 连 接 ， 并 具有 一 定 回 路 方 癌 的 线路 。 

9 ) 特殊 分 段 : 符号 为 “S ”"， 表 示 在 特殊 线 路 中 ， 用 电表 (负载 ) 之 间 直 接 或 者 经 连接 
件 、 导 线 相 连接 ， 并 具有 一 定 回 路 方 问 的 线路 。 特 殊 分 段 根据 需要 可 以 标注 具体 电位 数值 ， 
作为 检测 参数 。 对 于 电子 控制 系统 中 不 同形 式 的 信号 线路 ， 再 用 特定 的 符号 进行 具体 表达 。 

另外 ,“ 和 ”表示 传输 脉冲 信号 的 特殊 分 段 符号 ; “< 二 -” 表 示 传 输 正 反 向 脉冲 信号 的 特 
殊 分 段 从 号。 


在 线路 表达 符号 中 ， 单 实 线 无 入 头 指向 ， 如 “5” 或 “ 史 ” 每 从 号 ， 表 示 线 路 只 有 电位 
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而 不 构成 回路 ,“ 一 ”表示 意义 不 确定 。 

线路 表达 符号 的 表达 范围 是 以 一 个 电 郁 到 万 一 个 电 厅 《连接 件 除 外 ) 之 问 同 一 回路 的 连 
接 作 为 一 个 线路 分 段 ， 不 论 这 条 线路 由 多 少 根 导 线 串 联 连接 ， 都 共用 一 个 线路 表达 符号 ， 另 
外 熔断 天 作为 电 胡 元 件 苦 奈 。 线 路 表达 符 吕 的 形象 意义 如 下 网 所 未 : 





线路 符号 表达 示意 简 图 





线束 图 解 和 线路 表达 符号 是 在 汽车 电路 基本 原理 的 基础 上 融入 了 技工 的 维修 思维 ， 从 而 
进一步 扩展 了 汽车 电路 图 的 应 用 价值 ， 人 简化 电 跨 分析 思 考 的 过 程 ， 更 下 观 ， 更 实用 ， 更 贴近 
实际 ， 更 接近 读者， 使 电路 维修 有 的 放 天 ， 一 步 到 位 、 快 捷 准 确 、 省 工 省 时 ， 极 大 地 提高 工 
作 效 率 ， 也 特别 有 利于 汽车 维修 新 手 参考 线束 图 解 提 高 技艺 。 
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图 1-3 解放 J6 电 喷 CA4250P66 型 牵引 车 中 央 集 电 盒 电路 原理 图 
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70 | 实用 载 货 汽车 线束 图 解 


名 称 
左 顶 篷 束 间 





制 动 条 开关 





仪表 a 





i; 





cS ~ 


表 1-1 
内 容 

1 0.5 绿 / 红 左 转 < 如 闪 光 器 8 
3 05 黑 / 蓝 门 控 >B 右 顶 笑 束 间 3 
4 05 红 / 标 踏步 灯 < 忆 中 央 集 电 盒 63 (F15) 
5 05 红 / 紫 阅读 人 盯 < 中 央 集 电 盒 pP1 (F33) 
6 0.5 红 / 黄 ， 示 高 灯 昌 中央 集 电 盒 y4 
7 0.$ 黄 ， 扬 声 需 和信 UV 收 放 机 b6 
8 0.5 黄 / 黑 扬 声 需 八 J 收 放 机 b5 
10 0.5 黑 搭 铁 5 过 一 > 底盘 束 间 a40 
16 1.0 蓝 / 黄 < 中 央 集 电 盒 g1 (Fl18 ) 
18 0.8 绿 < 心 中 央 集 电 盒 q2 (F41 ) 
19 0.5 绿 /日 制 动 < 里 中 央 集 电 盒 k11 
20 ”0.5 绿 / 白 一 仪表 a23 (未 知 ) 


2 0.8 红 / 标 < 加 中 央 集 电 盒 3 (F15 ) 
3 0.8 搭 铁 一 > 底盘 束 间 a38 


5 05 红 x2 CAN 总 线 一 底盘 束 间 c26 (ECU/ 


135 ) 
6 05 绿 x2 _ CAN 总 
134 ) 
8 0.8 蓝 玉 线 一 底盘 束 间 c27 (ECU/189) 
(对 应 的 插座 见 第 19 页 左 门 束 间 ) 
0.8 红 / 标 < 号 < 里 中 央 集 电 盒 hl ( F22 ) 
0.8 红 / 标 坦 中央 集 电 盒 d3 (F10 ) 
05 红 / 黄 照明 蜂 中 央 集 电 盒 y4 
0.5 蓝 / 黑 @ / 写 右 门 束 间 6( 右 电动 窗 ) 
0.5 白 合 / @> 右 门 束 间 7 ( 右 电 动 窗 ) 
0.5 绿 @ / 已 右 门 束 间 8 ( 右 中 控 锁 ) 
0.5 黄 写 / 名, 右 门 束 间 9 ( 右 中 控 锁 ) 
1.0 搭 铁 一 > 6> 底 盘 束 间 c40 
1.0 红 / 黑 @> /全 右 门 束 间 12 右 后 视 镜 ) 
16 0.8 蓝 @> 右 门 束 间 16 ( 右 后 视 镜 除 霜 ) 
17 08 紫 / 绿 合 /是 右 门 束 间 17( 右 后 视 镜 ) 
18 0.8 紫 / 蓝 写 /如 右 门 束 间 18 (〈 右 后 视 镜 ) 
19 05 红 / 绿 含 右 门 束 间 19 ( 右 电动 窗 开 关 ) 
20 05 黑 / 黄 含 右 门 束 间 20 ( 右 电 动 窗 开 关 ) 














1 0.5 蓝 / 白 筷 中 央 集 电 盒 L6 (Jo9/85 ) 
2 0.5 搭 铁 一 > 底盘 束 间 a40 


1 0.5 蓝 .如 底盘 束 间 c28 (ECU/166 ) 
2 0.5 红 / 白 < 局 谎 盘 束 间 c19 (ECU/104) 


0.8 
0.8 蓝 
0.8 棕 
0.8 黄 
0.8 绿 
0.8 红 


1 电源 <92 底盘 束 间 a30( ECU/177 ) 
1 信号 < 底盘 束 间 a32( ECU/179 ) 
1 地 电 5 庆 底盘 束 间 a31( ECU/178 ) 
2 地 电 5> 底 盘 束 间 a29( ECU/176 ) 
2 信号 <9 底盘 束 间 a33( ECU/180 ) 
2 电源 <9 .底盘 束 间 a34( ECU/184 ) 


0.5 白 / 红 2> 底 盘 束 间 b4〈 充 电 D+ ) 

0.5 红 > 底盘 束 间 bl18 (水 位 ) 

0.5 绿 全 底盘 束 间 b20 ( 驻 车 制 动 ) 

0.5 绿 /和 白 仿 底盘 束 间 a23 ( 轮 间 差 速 ) 
05 黄 / 红 诊断 后 5 关 底 盘 束 间 c22( ECU/130) 


OO 上 UP 一 


线 一 底盘 束 间 c25 ( ECU/ 





名 称 
13 26 
1 14 
仪表 
13 26 
1 14 
起 动 钥匙 开关 





巡航 开关 


1 2 
rl) ls 
| 三 总 总 三 
3 0 


灯光 组 合 开关 


刊 水 组 合 开关 


1 6 


解放 J6 电 喷 CA4250P66 型 牵引 车 线束 剖析 表 


内 容 


8 05 黄 / 蓝 诊断 亲 赴 底盘 束 间 c20 (ECU/122) 

9 0.5 绿 此 底盘 束 间 al3 (和 车速 里 程 信号) 

12 ”0.5 黄 Q> 底 盘 束 间 b15( 燃油 ) 

14 0.5 灰 / 蓝 恕 底盘 束 间 a22( 轴 间 差 速 指示 ) 

18 0.5 绿 / 白 恕 底盘 束 间 b32 ( 取 力 指示 ) 

19 0.5 绿 恕 底盘 束 间 a9 (气压 报警 ) 

21 0.5 白 / 黑 恕 底盘 束 间 b35 (低档 指示 ) 

23 ”0.5 绿 / 白 一 左 顶 笑 束 间 20 (记录 仪 车 速 信 
和 让 


2 05 红 / 白 预 热 里 底盘 束 间 cl9( ECU/104) 

3 0.5 黄 / 红 预 热 6 京 底盘 束 间 c24 (ECU/ 
138 ) 

7 0.5 红 /日 远 光 昌 中 央 集 电 盒 h2 (F23) 

10 0.5 红 > 底盘 束 间 al2 ( 车速 里 程 电源 ) 

12 0.8 红 / 白 仪表 电源 < 里 中 央 集 电 盒 dl( F8 ) 

13 0.5 红 ”记忆 电源 坦 中 央 集 电 盒 g5(F17) 

14 0.5 蓝 / 红 主 车 右 转世 闪光 器 2 

15 0.5 蓝 / 白 主 车 左 转世 闪光 器 1 

16 0.5 蓝 / 棕 挂车 右 转 所 闪光 器 7 

17 0.5 蓝 / 绿 挂车 左 转世 闪光 占 13 

18 0.5 黑 / 紫 全 底盘 束 间 a3 (驾驶 室 锁 目 ) 

21 0.5 黑 搭 铁 5> 底 盘 束 间 all 

22 0.5 红 / 黄 照明 担 中 央 集 电 盒 y4 

24 05 红 CAN 总 线 一 底盘 束 间 c26( ECU/135 ) 

25 05 绿 CAN 总 线 一 底盘 束 间 c25( ECU/134 ) 


26 0.8 黑 搭 铁 5 了 底盘 束 间 all 





al 3.0 白 / 红 ON 档 局 中 央 集 电 盒 al 

a2 3.0 红 必 底盘 束 间 b40 (FA5S ) 

bl 08 黑 / 蓝 起 动 档 旭 底盘 束 间 b2 (ECU/ 
161 ) 

b2 3.0 蓝 / ACC 档 〇 > 中 央 集 电 盒 a2 


(取消 、 恢 复 、 加 速 、 减 速 ) 

1 0.$ 红 /和 白 < 〇 底盘 束 间 c19 (ECU/104) 

3 0.5 黄 / 白 恢复 @ 底 盘 束 间 c31( ECU/146 ) 
4 05 白 / 绿 取消 时 底盘 束 间 c33( ECU/174) 
5 0.5 白 / 蓝 减速 @ 底 盘 束 间 c32 ECU/164 ) 
6 0.5 绿 / 黄 ， 加速 @ 底 盘 束 间 c30( ECU/131 ) 
(灯光 、 转 向) 

1 0.5 红 / 黄 远 光 控制 写 中 央 集 电 盒 y2 

2 05 绿 小 灯 探 制 筷 中央 集 电 盒 m10 

3 0.5 绿 / 紫 左 转 控制 写 闪光 郑 5 

5 0.5 红 / 白 ” 近 光 控制 恕 中 央 集 电 盒 y5 

6 

7 








0.8 搭 铁 一 > 底盘 束 间 a40 
0.5 绿 / 标 ， 右 转 控制 写 闪光 融 6 
( 副 水 、 洗 效 、 排 气 制 动 、 喇 只 按钮 ) 
3 0.5 蓝 / 黑 排 气 制 动 一 > 底盘 束 间 c21 (ECU/ 
129 ) 
4 05 蓝 / 棕 
b27 














洗涤 全 间 睦 继 电 硕 6， 底 盘 束 间 


一 、 解 放 16 电 喷 CA4250P66 型 牵引 车 | 77 


开关 组 束 间 a 


开关 组 束 间 c 














oo ~ 了 





OO co ~ 下 


10 
11 


0.8 红 / 黑 一 备用 开关 5 


[= 


内 容 
0.5 红 “ 排 气 制 动 写 底盘 束 间 c23 (ECU/ 


132 ) 3 
0.5 蓝 / 红 低速 控制 写 中 央 集 电 盒 k4 
0.5 蓝 / 白 高 速 控制 写 中 央 集 电 盒 k12 
0.5 黄 ，” 间 上 软 控 制 写 间歇 继 电 需 3 
0.5 黑 / 蓝 ， 喇 叭 按钮 所 开关 组 束 间 c7 
0.8 搭 铁 一 > 底盘 束 间 a40 


12 


OO UW 人 以 一 


0.5 蓝 / 黑 5> 底 盘 束 间 c17 (ECU/165 ) 7 


0.5 蓝 / 红 <9 底盘 束 间 c18 (ECU/162 ) 8 
0.5 蓝 / 黑 <5 多 态 节 油 开 关 $ 9 
0.5 蓝 / 红 > 多 态 节 油 开 关 1 


0.5 红 / 白 @ 底盘 束 间 al9 (后 雾 灯 ) 
0.5 绿 合 中 央 集 电 盒 m10 (小 灯 控 制 ) 危险 报警 开关 
0.8 红 / 白 @ 底 盘 束 间 a25 ( 驻 车 取 力 ) 5 3 1 


1 

0.8 红 / 黄 照明 8@ 中 央 集 电 盒 y4 本 2 
2 | 4 

人 

6 





0.5 绿 / 紫 所 内 光 器 5 ( 左 转 控制 ) 
0.5 红 后 筋 灯 供电 避 中 央 集 电 盒 m8 6 4 2 
0.5 红 / 白 ”前 筋 灯 控 制 恕 中 央 集 电 盒 m9 
0.8 紫 / 白 < 中 央 集 电 盒 c5 (FF5 ) 前 筋 灯 开 关 
0.8 灰 @ 底盘 束 间 a20( 轴 间 差 速 电磁 阅 ) | 3S 3 

0.8 黑 a 了 底盘 束 间 a40 ( 搭 铁 ) 
0.5 绿 / 标 全 闪光 吉 6 ( 右 转 控制 ) 
0.$ 红 / 昌 里 后 雾 灯 开 关 5 

0.5 绿 小 灯 控 制 含 前 筋 灯 开关 5 
0.5 红 / 白 <@ 驻 车 取 力 开关 5 

0.5 红 / 黄 照明 .@ 危险 报警 开关 1， 前 en 后 雾 灯 开 关 
雾 灯 开关 1 有 后 堆放 开关 1 后 昭 灯 开关 |S 
1， 喇 叭 变换 开关 1， 轰 驶 室 翻转 开关 1 ,| 已 
轴 间 差 速 开 关 1， 取 力 器 开关 1， 驻 车 取 | 呈 
力 开 关 1， 轮 间 差 速 开关 1， 备 用 开关 1， 6 4 2 
PTO 变换 开关 1 

0.5 绿 /上 紧 含 危险 报警 开关 4 ( 左 转 控制 ) 
0.5 红 上 > 后 筋 灯 开关 6 

05 红 / 白 前 筋 灯 控 制 前 筋 为 开关 4 | 
0.8 紫 / 白 咏 轴 间 差 速 开 关 6， 取 力 器 开 | 夺 是 
关 6 

0.8 灰 <@ 轴 间 差 速 开关 5 

0.5 红 / 黄 一 PTO 变换 开关 5$ 









OO UW DD 一 


后 照 灯 开 关 


OO nn UDP 一 











0.8 黑 拱 铁 <5<… 1 
0.5 绿 / 标 含 危 险 报 警 开 关 $( 右 转 控制 ) 2 
0.5 蓝 ” 电 喇叭 控制 写 中 央 集 电 盒 k9 4 
0.8 白 @ 底盘 束 间 a6 ( 驾驶 室 翻 转 ) 5 


0.8 灰 / 黄 @ 底 盘 束 间 a21 ( 轮 间 差 速 电 | 起 
磁 阀 ) 

0.8 红 / 蓝 @ 底 盘 束 间 a24 ( 取 力 ) 

0.8 红 / 蓝 < 中 央 集 电 盒 p2 〈(F34 ) 

0.5 黑 / 蓝 cr> 乔 水 组 合 开关 11( 喇叭 按钮 ) 
0.5 绿 伍 底盘 束 间 a7 ( 气 喇叭 电磁 阀 ) 
0.5 红 / 标 ， 后 照 灯 控制 全 中央 集 电 盒 L3 





OO nn wwD iDP 一 


轴 间 差 速 开关 
0.8 黑 / 紫 < 中 央 集 电 盒 n4 (FF29 ) 1 
0.8 蓝 / 黄 <@O 中 央 集 电 盒 g] (Fl18 ) 3 


( 续 ) 


pd 


内 容 
0.8 蓝 / 红 < 中 央 集 电 盒 n5 ( F30) 
0.5 红 / 绿 一 PTO 变换 开关 3 
0.5 蓝 ” 电 喇叭 控制 谷 喇 叭 变换 开关 5 
0.8 白 昌 驾驶 室 翻 转 开 关 5$ 
0.8 灰 / 黄 昌 轮 间 差 速 开关 $ 
0.5 红 / 蓝 @@ 取 力 器 开关 5 
0.5 红 / 蓝 已 前 筋 灯 开 关 3， 后 照 灯 开关 3， 
备用 开关 6 
0.5 黑 / 蓝 后 喇叭 变换 开关 4 
0.5 绿 气 喇叭 含 喇叭 变换 开关 3 
0.5 红 / 标 仿 后 照 灯 开关 5 
0.8 黑 / 紫 O> 轰 驶 室 翻 转 开关 6 
0.5 黄 / 蓝 〇 和 危险 报警 开关 2 
0.8 蓝 / 红 〇 > 驻 车 取 力 开关 6， 轮 间 差 速 开 
关 6 


0.5 红 / 黄 
0.5 黄 / 蓝 


照明 @ 开 关 组 束 间 b4 
显示 灯 < 开 关 组 束 间 cl11 
0.5 绿 / 紫 左 转 控制 写 开关 组 束 间 b5 
0.5 绿 / 棕 右 转 控制 全 开关 组 束 间 b12 
0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 b11 


0.5 红 / 黄 照明 @ 开 关 组 束 间 b4 

0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 b11 

0.5 红 / 蓝 ， 显 示 灯 <@ 开 关 组 束 间 c6(F34 ) 
0.5 红 / 白 ”前 筋 灯 控 制 嫩 开关 组 束 间 b7 
0.5 绿 小 灯 控 制 恕 开关 组 束 间 b2 

0.5 搭 铁 一 > 开关 组 束 间 b11 


0.5 红 / 黄 照明 <@ 开 关 组 束 间 b4 

0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 b11 

0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 b11 

0.5 红 / 白 @ 开 关 组 束 间 bl (后 雾 灯 ) 
0.5 红 <@ 〇 开关 组 束 间 b6 


0.5 红 / 黄 照明 <@ 开 关 组 束 间 b4 
0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 b11 
0.5 红 / 蓝 < 开 关 组 束 间 c6 (F34 ) 
0.5 红 / 标 筷 开关 组 束 间 c9 

0.5 黑 一 > 开关 组 束 间 b11 


0.5 红 / 黄 ， 照明 <@ 开 关 组 束 间 b4 
0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 b11 

0.5 绿 气 喇叭 写 开关 组 束 间 c8 

0.5 黑 / 蓝 r> 开 关 组 束 间 c7 

0.5 蓝 ” 电 喇叭 控制 厂 开 关 组 束 间 c2 


0.5 红 / 黄 照明 @ 开 关 组 束 间 b4 
0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 b11 

0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 bll 

0.8 白 @ 开关 组 束 间 c3 

0.8 黑 / 紫 < 开关 组 束 间 c10 (F29 ) 


0.5 红 / 黄 照明 @ 开 关 组 束 间 b4 
0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 bl11 


12 | 实用 载 货 汽车 线束 图 解 


NS 
Ey 
— 


名 称 内 容 名 称 内 容 

3 0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 b11 7 0.8 蓝 / 红 攻 6 中 央 集 电 盒 L8 (J10/85 ) 

5 0.8 灰 @> 开关 组 束 间 b9 9 0.8 黑 一 > 底盘 束 间 a38 

6 0.8 紫 / 和 白 < 开 关 组 束 间 b8 (F5 ) 0.5 黑人 了 o 空 调控 制 面板 18， 风 口 调 市 转 


i 1 

天 箱 向 器 2， 蒸发 器 温度 传感器 1， 室 外 温度 传 
3 WE. 感 器 1 

9 5 


0.5 红 w> 空 调控 制 面板 23 

0.8 白 @ 电 子 调 速 右 2， 辟 风电 动机 2 
0.5 黄 / 白 @ 空调 控制 面板 S( 照 明 ) 

0.5 黄 / 绿 名 空调 控制 面板 7 (压缩 控制 ) 
0.8 黑 < 二 电 于 调 速 炙 3 





1 0.5 蓝 / 红 < 开关 组 束 间 a4 (ECU/162 ) 
5 0.5 蓝 / 黑 5 开关 组 束 间 al (ECU/165 ) 





‘OD 上 





(备用 ) 
0.5 红 / 黄 照明 @ 开 关 组 束 间 b4 空调 控制 面板 
0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 b11 
0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 bll 
0.5 红 / 蓝 .@ 开 关 组 束 间 c5 

0.5 紫 / 白 < 开关 组 束 间 b8 (FS ) 
驻 车 取 力 开关 加 染 册 串 | 

0.5 红 / 黄 照明 @ 开 关 组 束 间 b4 
0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 b11 
0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 bll 


1 0.5 蓝 / 红 刀 .冷暖 变换 转向 器 5 
2 0.5 绿 / 黑 志 .风口 调节 转向 器 $ 
3 0.5 棕 -过 .内 外 循环 转向 器 5 

5 0.5 黄 / 白 照明 @ 空 调 束 间 6 
7 
9 








0.5 黄 / 绿 生 空调 束 间 7〈 压 缩 控制 ) 
0.5 蓝 / 日 2> 电 子 调 速 逢 4 

11 0.5 黄 仿 风口 调节 转向 器 8 

12 0.$ 绿 /白嫩 风口 调节 转向 髓 3 














0.5 红 / 白 @ 开 关 组 束 间 b3 13 0.5 白鼠 .冷暖 变换 转向 器 7 

0.5 蓝 / 红 < 开 关 组 束 间 c12 (F30 ) 14 0.5 红 / 绿 -二 -风口 调节 转向 器 1 
轮 间 差 速 开 关 加 同 吕 15 0.5 蓝 起 内 外 循环 转向 器 7 

0.5 红 / 黄 照明 <@ 开 关 组 束 间 b4 18 0.5 黑 5> 空 调 束 间 9 ( 搭 铁 ) 

0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 b11 21 0.5 红 /和 白 2> 革 发 顺 温度 传感器 2 

0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 bl1 22 0.5 绿 2> 室 外 温度 传感器 2 

0.8 灰 / 黄 .@> 开 关 组 束 间 c4 23 0.5 红 < 空 调 束 间 3 (F356 ) 

0.8 蓝 / 红 < 开关 组 束 间 c12 (F30 ) 24 0.5 红 / 黄 全 风口 调节 转向 右 6 


05 红 / 黄 照明 <@ 开 关 组 束 间 b4 
0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 b11 
0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 b11 
0.8 红 / 黑 一 开关 组 束 间 a5 

0.5 红 / 蓝 < 开 关 组 束 间 c6 (F34 ) 
(备用 ) 

1 0.5 红 / 黄 照明 <@ 开 关 组 束 间 b4 
2 0.5 搭 铁 5> 开 关 组 束 间 b11 

3 0.5 红 / 绿 一 开关 组 束 间 cl 
5 

6 


5 0.5 蓝 / 红 志 .空调 控制 面板 1 
0.5 白鼠 .空调 控制 面板 13 


0.5 红 / 绿 起 -空调 控制 面板 14 
0.5 黑 一 > 空调 束 间 9 

0.5 绿 / 白 华 空调 控制 面板 12 
0.5 绿 / 黑 二 .空调 控制 面板 2 
0.5 红 / 黄 筷 空调 控制 面板 24 
0.5 黄 避 空调 控制 面板 11 








PTO 变换 开关 
s 3 1 





oo OO UW DDD 王 








0.5 红 / 黄 一 开关 组 束 间 b10 蒸发 器 温度 传感器 
0.5 搭 铁 一 > 开关 组 束 间 bl1 0.5 黑 5> 空 调 束 间 9 


1 2 0.5 红 / 白 < 空调 控制 面板 21 
a3 ”0.8 蓝 < 中 央 集 电 盒 el (F13) 电子 调 速 需 0.8 白 <2 鼓 风电 动机 1 


0.8 白 +0.8 红 @ 空 调 束 间 4 
0.8 黑 一 > 空调 束 间 1 
0.5 蓝 /和 白 <2 空 调控 制 面板 9 


a6 0.$ 红 / 黄 ， 照明 里 中 央 集 电 盒 y4 二 
a7 05 红 记忆 电源 里 中 央 集 电 盒 gs5F17 ) "rm "er 
a8 0.5 黑 c> 底 盘 束 间 a38 一 一 
b3 0.5 绿 / 黑 候 / 右 项 篷 束 间 2 
b4 0.5 绿 仿 右 项 篷 束 间 1 

b5 ”0.5 黄 / 黑人) 左 顶 舌 束 间 8 
b6 ”0.5 黄 仆 ) 左 项 笑 束 间 7 


人 玉 D 一 六 一 








1 0.8 白 0 电子 调 速 器 2 
2 0.8 红 <@ 空 调 束 间 4 





1 0.5 黑 z> 空 调 束 间 9 
2 0.5 绿 <2 空 调控 制 面板 22 





0.5 黑 5 过 一 > 底盘 束 间 a38 

0.5 蓝 <@O 中 央 集 电 盒 p4 (F36 ) 
0.8 蓝 中 央 集 电 盒 p4 (FF36) 
0.5 红 黄 ”照明 < 里 中 央 集 电 盒 y4 1 1.0 黑 <@ 底 盘 束 间 a38 


5 0.5 棕 志 .空调 控制 面板 3 
7 0.5 蓝 志 .空调 控制 面板 15 





多 1 


中 央 集 电 盒 b 





中 央 集 电 盒 c 
6 Th 1 
I by 


中 央 集 电 盒 d 
4 | 1 
Ee 


中 央 集 电 盒 k 
7 晤 中 1 
中 中 


a 、 
一 及 了 用 


Bi 
-一 中 Ea 
dy 3 


2 皇上 中 6 


内 容 


2 1.0 蓝 5> 中 央 集 电 盒 el (Fl13 ) 
0.5 红 / 黄 照明 <@ 中 央 集 电 盒 y4 


1 3.0 白 / 红 < 起 动 钥匙 开关 al (ON 档 ) 
一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 断 锅 F1 ~ F12、F25 ~ F27 
2 3.0 蓝 / 黑 忆 起 动 钥匙 开关 b2 (ACC 档 ) 
一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 上 断 需 F13 ~ F14 


3.0 红 < 〇 底盘 束 间 b40 (FA5S ) 
一 中 央 集 电 盒 内 接 炊 断 帮 F15 ~ F22 


3 0.5 红 / 白 已 底 盘 束 间 al4 

一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 上 断 需 F4 

5 0.8 紧 / 白 〇 开关 组 束 间 b8 

一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 上 断 需 F5 

6 0.8 红 / 蓝 @ 底 盘 束 间 al7 (ECU/140， 电源 
开关 B2 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 上 断 硕 F6 


1 0.8 红 / 白 @ 仪 表 bl2 

一 中 央 集 电 傅 内 接 熔 断 器 F8 

2 0.8 红 / 蓝 忆 底盘 束 间 b12 (倒车 供电 ) 
一 中 央 集 电 傅 内 接 熔 断 器 F9 

3 0.8 红 / 棕 吕 左 门 束 间 2 

一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 断 旭 F10 

1 1.0 蓝 已 收 放 机 a3， 点 烟 带 2 

一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 上 断 需 F13 

2 0.8 蓝 @ 底盘 束 间 al6 (电源 开关 B1 ) 
一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 断 器 F14 

3 0.8 红 / 棕 吕 左 顶 笑 束 间 4， 诊 断 接 口 2 
一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 上 断 硕 F15 


1 1.0 蓝 / 黄 O@ 左 顶 笑 束 间 16， 开 关 组 束 
间 cll1， 闪 交锋 10 

一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 上 断 需 F18 

4 3.0 红 / 白 O 〇 底盘 束 间 b39(ECU 主 电源 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 断 需 F21 

5 0.5 红 @> 仪 表 b13， 收 放 机 a7( 记忆 电源 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 上 断 需 F17 


1 1.0 红 / 灰 〇 > 左 门 束 间 1 

一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 汤 需 F22 

2 1.0 红 / 白 @ 仪 表 b7 ( 远 光 指示 灯 )， 底 
盘 束 间 b8 ( 右 远 光 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 上 断 需 F23 

3 1.0 红 / 标 @ 底 盘 束 间 b7 ( 左 远 光 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 炊 断 右 F24 


2 0.8 蓝 @ 中 间 和 继电器 5， 底盘 束 间 b23 
(洗涤 供电 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 断 器 Fl 

3 0.8 蓝 / 黄 <o /去 底 盘 束 间 b24 (复位 时 / 
复位 后 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 刊 水 低速 继 电 右 J1/87a 

4 05 蓝 / 红 恕 天 水 组 合 开 关 8， 间 欣 继 电器 4 


中 央 集 电 盒 1 


10 mL_6 


S 1 


中 央 集 电 盒 m 


中 央 集 电 盒 n 


S TaT 1 
村 1 


一 、 解 放 16 电 喷 CA4250P66 型 牵引 手 | 13 


( 续 ) 
内 容 


一 中 央 集 电 盒 内 接 刊 水 低速 继电器 J1/85 

5 0.8 蓝 / 黑 @> 底 盘 束 间 b26 ( 刊 水 低速 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 刮 水 高 速 继 电 需 J2/87a 

6 0.8 蓝 / 红 @ 底 盘 束 间 b25 ( 刊 水 高 速 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 刊 水 高 速 继 电器 J2/87 

8 0.8 绿 / 黑 @> 底 盘 束 间 al0 ( 电 喇 叭 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 喇叭 继 电 磊 J8/87 

9 0.5 蓝 恕 开关 组 束 间 c2 (喇叭 变换 开关 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 喇叭 继 电 需 J8/85 

11 0.5 绿 / 白 @, 左 顶 篷 束 间 19， 底 盘 束 间 b21 
( 制 动 灯 ，ECU/141) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 制 动 灯 继 电器 J9/87 

12 0.5 蓝 / 白 从 刊 水 组 合 开 关 9 (高 速 控制 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 刊 水 高 速 继 电器 J2/85 


1 0.8 红 / 黑 @ 底 盘 束 间 a4 (后 照 灯 ) 
一 中 央 集 电 盒 内 接 后 照 灯 继 电器 J3/87 

3 0.$ 红 / 棕 仿 开关 组 束 间 c9 (后 照 灯 控 制 ) 
一 中 央 集 电 盒 内 接 后 照 灯 继电器 J3/85 

4 0.5 黑 一 底盘 束 间 c36 ( 备用 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 备 用 继电器 J4/86 

6 0.5 蓝 / 日 侣 制 动力 开关 1 

一 中 央 集 电 盒 内 接 制 动 灯 继 电器 J9/85 

7 0.8 红 @ 〇 > 底盘 束 间 b34 (空调 压力 开关 ) 
一 中 央 集 电 盒 内 接 压 缩 继 电 需 J10/87 

8 0.8 蓝 / 红 角 空调 束 间 7 

一 中 央 集 电 盒 内 接 压 缩 继 电 磊 J10/85 


1 0.5 白 一 底盘 束 间 c35 (备用 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 备用 继电器 J4/85 

6 1.0 上 自 一 底盘 束 间 b31 ( 备用) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 备 用 继电器 J4/87 

8 0.8 红 O 〇 > @> 开关 组 束 间 b6 (后 雾 灯 开 关 )， 
底盘 束 间 b10 ( 前 雾 灯 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 筋 灯 继 电 硕 J12/87 

9 0.5 红 / 白 从 开关 组 束 间 b7 (前 雾 灯 开 关 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 筋 灯 继 电 硕 JI12/85 

10 0.5 绿 含 灯 光 组 合 开关 2 (小 灯 控 制 )， 开 
关 组 束 间 b2 ( 前 雾 灯 开关 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 小 灯 继 电 虽 J13/85 


2 0.5 红 / 黄 仿 灯光 组 合 开 关 1 ( 远 光 控制 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接 远 光 继 电 需 J7/85 

4 1.0 红 / 黄 小 灯 @ 左 顶 笑 束 间 6， 左 门 束 
间 5， 仪 表 b22， 开 关 组 束 间 b4， 收 放 机 
a6， 空 调 束 间 6， 点 烟 器 ， 右 项 篷 束 间 10， 
右 门 束 间 5， 底 盘 束 间 b9 

一 中 央 集 电 盒 内 接 小 灯 继 电 需 JI13/87 

5 0.5 红 /白嫩 灯光 组 合 开 关 5( 近 光 控 制 ) 

一 中 央 集 电 盒 内 接近 光 继 电器 J14/85 





1 0.8 紫 / 白 忆 底盘 束 间 b22 (备用 ) 
一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 上 断 需 F26 

3 0.5 白 @> 底 盘 束 间 a8〈 气 喇叭 电磁 赋 ) 
一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 上 断 需 F28 
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( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
4 0.8 黑 / 紫 吕 开关 组 束 间 c10 右 项 篷 束 间 
一 中 央 集 电 铭 内 接 炊 断 磊 F29 1 0.5 绿 扬 声 右 人 \ 收 放 机 b4 
5 0.8 蓝 / 红 〇 > 开关 组 束 间 c12 2 0.5 绿 / 黑 扬 声 融 作 U 收 放 机 b3 
一 中 央 集 电 念 内 接 炊 断 器 F30 3 0.5 黑 / 蓝 门 控 名 < 全 左 顶 答 束 间 3 
中 央 集 电 盒 p 9 0.5 绿 / 黑 右 转 昌 闪 光 融 9 
和 1 0.5 红 / 紫 左 硕 篷 束 间 5 10 0.8 红 / 黄 示 高 灯 昌 中 央 集 电 盒 y4 
”一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 断 器 F33 11 0.8 搭 铁 5> 底 盘 束 间 a40 
2 0.8 红 / 蓝 〇 开关 组 束 间 c6 右 门 束 间 (对 应 的 插座 见 第 20 页 右 门 束 间 ) 
一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 断 器 F34 _ 本 5 0.5 红 / 黄 照明 <@ 中 央 集 电 盒 y4 
4 0.8 蓝 O @> 空 调 束 间 3、4 6 05 蓝 / 黑 右 电 动 窗 电 动机 <@ /全 左 门 束 间 6 
一 中 央 集 电 念 内 接 炊 断 器 F36 7 0.5 日 ” 右 电 动 窗 电动 机 B/@ 左 门 束 间 7 
5 2.0 黑 / 紫 O> 底 盘 束 间 b38 (驾驶 室 翻转 ) 8 0.5 绿 右 中 控 锁 @ /号 左 门 束 间 8 
一 中 央 集 电 盒 内 接 炊 断 釉 F37 9 0.5 黄 碳 中 控 锁 念 /里 左 门 束 间 9 
中 央 集 电 盒 q 10 0.8 黑 搭 铁 ->6> 底 盘 束 间 c40 
6 ml 1 2 0.8 绿 > 左 顶 篷 束 间 18 - 12 1.0 红 / 黑 右 后 视 镜 @ 左 门 束 间 12( 除 箱 ) 
ee 一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 断 器 F41 16 0.8 蓝 ” 右 后 视 镜 @ /号 左 门 束 间 16 
5 0.5 黑 / 绿 〇 底盘 束 间 al5 (干燥 ) 17 0.8 紫 / 绿 右 后 视 镜 含 /里 左 门 束 间 17 
一 中 央 集 电 念 内 接 炊 断 器 F44 18 0.8 紫 / 蓝 右 后 视 镜 含 /< 里 左 门 束 间 18 
6 0.8 红 / 绿 @ 闪 交融 3 19 0.5 红 / 绿 右 电动 窗 开 关 人 后 左 门 束 间 19 
一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 上 断 需 F45 20 0.5 黑 / 黄 右 电 动 窗 开关 筷 左 门 束 间 20 
中 央 集 电 盒 敬 驶 室 搭 铁 点 
3 1.0 红 / 灰 @ 底 盘 束 间 b6 ( 右 近 光 ) GO 一 2.0 黑 记 底盘 束 间 c37 
4 和 -8 3 一 中 央 集 电 盒 内 接 熔 断 器 F47 
了 业 症 1 4 10 红 /绿色 底盘 束 间 b5 (左近 光 ) 底盘 束 间 a (插头 为 驾驶 室 线 来 ， 揪 座 为 底盘 线束 ) 
一 中 央 集 电 念 内 接 炊 断 器 F48 0.5 黑 / 紫 锁 止 所 仪表 bl18 
中 央 集 电 念 1 0.8 红 / 黑 后 照 灯 里 中 央 集 电 盒 11 


3.0 白 < 〇 <e@ 底盘 束 间 bll 
区 一 中 央 集 电 盒 内 接 燃 上 断 需 F28 ~ F46， 远 光 继 
电大 86、30， 近 光 继 电 右 86、30 


0.8 白 ”驾驶 室 翻 转 @@ 开 关 组 束 间 c3 
0.5 绿 人气 喇叭 全 开关 组 束 间 c8 

05 白 ” 气 喇 叭 @ 中 央 集 电 盒 n3 (F28 ) 
0.5 绿 气压 报警 写 仪表 al9 





间 软 继 电 硕 











1 3 1 0.8 黑 搭 铁 o> 底盘 束 间 a40 0.8 绿 / 黑 电 喇 叭 @ 中 央 集 电 盒 k8 
9 2 08 搭 铁 5> 底 盘 束 间 a40 0.8 搭 铁 <5 仪 表 a21、26 
3 0.5 黄 间歇 控制 含 乔 水 组 合 开关 10 0.$ 红 “车 速 里 程 供 电 <2 仪 表 b10 
4 7 4 0.5 蓝 / 红 间歇 低速 等 中 央 集 电 盒 k4 0.5 绿 车 速 里程 信号 志 仪 表 a9 
5 0.8 蓝 昌 中 央 集 电 盒 k2 (Fl ) 0.5 红 / 白 <@ 中 央 集 电 盒 c3 (F4 ) 
6 0.5 蓝 / 棕 间 欣 洗 深 全 天 水 组 合 开 关 4 0.5 黑 / 绿 干燥 @ 中 央 集 电 盒 q5 (F44) 
闪光 需 16 0.8 蓝 ， 电 源 开 关 Bl1 <@ 中 央 集 电 盒 e2 (Fl14 ) 
-上 1 1 0.5 蓝 / 白 起 仪表 bl15 ( 主 车 左 转 指示 ) 17 0.8 红 / 蓝 电源 开关 B2 里 中 央 集 电 盒 c6 
2 0.5 蓝 / 红 工 仪表 bl14 ( 主 车 右 转 指示 ) (F6) 
| | | 3 0.8 红 / 绿 昌 中 央 集 电 盒 q6 (F45 ) 19 0.5 红 / 白 后 雾 灯 < 里 开关 组 束 间 bl 
站 4 0.8 黑 搭 铁 5> 底 盘 东 间 c39 20 0.8 灰 ” 轴 间 差 速 阅 @ 开 关 组 束 间 b9 
| 5 0.5 绿 / 紫 左 转 控制 宫灯 光 组 合 开 关 3， 21 0.8 灰 / 黄 ， 轮 间 差 速 国 <@ 开 关 组 束 间 c4 
开关 组 束 间 b5 22 0.5 灰 / 蓝 轴 间 差 速 指示 全 仪表 al4 
| | 6 0.5 绿 / 标 右 转 控制 含 灯 光 组 合 开关 7， 23 0.$ 绿 /和 白 轮 间 差 速 指示 合 仪表 a4 
| 开关 组 束 间 b12 24 0.8 红 / 蓝 取 力 阀 旭 开关 组 束 间 c5 
-由 和 7 0.5 蓝 / 棕 臣 仪 表 b16 (挂车 左 转 指示 ) 26 1.0 黄 / 红 挂车 左 转 < 里 闪光 需 11 
-一 8 0.8 绿 / 红 左 转 @r 左 顶 篷 束 间 1， 底 盘 27 1.0 黄 / 黑 挂车 右 转 里 闪光 需 12 
束 间 b14 29 0.8 黄 <5 加 速 踏板 传感器 4(2 地 电 ) 
9 0.8 绿 / 黑 右 转 @r 右 顶 竹 束 间 9， 底盘 30 0.8 黑 O> 加 速 踏板 传 感 希 1 (1 电源 ) 
束 间 b13 31 0.8 标 <s6 加 速 踏板 传感器 3 (1 地 电 ) 
10 1.0 蓝 / 芮 < 中 央 集 电 盒 g] (Fl18 ) 32 0.8 赣 2> 加 速 踏板 传感器 2 (1 信号 ) 
11 1.0 黄 / 红 @ 底 盘 束 间 a26 (挂车 左 转 ) 33 0.8 绿 2> 加 速 踏板 传 感 句 5 (2 信号 ) 
12 1.0 黄 / 黑 @ 底 盘 束 间 a27 (挂车 右 转 ) 34 0.8 红 2> 加 速 踏板 传感器 6 (2 电源 ) 
13 0.5 蓝 / 绿 工 仪表 bl17 (挂车 右 转 指示 ) 38 1.0 黑 措 铁 三 所 诊断 接口 3， 收 放 机 


a8， 空 调 束 间 1、9， 点 烟 右 
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( 续 ) 
名 称 内 容 各 称 内 容 

40 1.5 黑 搭 铁 <5< 左 顶 答 束 间 10， 左 门 24 0.8 蓝 / 黄 O / 记 中 央 集 电 盒 X3 (复位 时 / 
束 间 10， 制 动 灯 开 关 2， 灯 光 组 合 开关 复位 后 ) 
6， 刊 水 组 合 开 关 12， 开 关 组 束 间 b11， 25 0.8 蓝 / 红 乔 水 高 速 里 中 央 集 电 盒 k6 
间 鞭 继 电 需 1、2， 右 顶 答 束 间 11， 碳 门 26 0.8 蓝 / 黑 刊 水 低速 <@ 中 央 集 电 盒 k5 
束 间 10 27 0.5 蓝 / 棕 洗涤 念 乔 水 组 合 开 关 4 
0.5 黑 / 紫 含 右 锁 止 开关 1， 左 锁 止 开关 1 31 1.0 白 备用 一 中 央 集 电 盒 m6 (J4/87 ) 
0.8 红 /黑马 后 照 灯 1 32 0.5 绿 / 白 取 力 信号 筷 仪 表 al8 
0.5 白 @> 驾驶 室 翻 转 接口 al 34 0.8 红 空调 压力 < 中 央 集 电 盒 L7 
0.5 绿 筷 气 喇叭 电磁 内 2 35 0.5 白 / 黑 低档 写 仪 表 a21 
0.5 白 恕 气 喇叭 电磁 阀 1 38 2.0 黑 / 紫 翻转 < 心中 央 集 电 盒 p5 (F37 ) 
0.5 绿 筷 气压 报警 开关 1 39 3.0 红 / 白 ECU < 中 央 集 电 盒 g4 ( F21 ) 
0.8 绿 / 黑 @ 电 喇叭 40 3.0 红 FASO> 起 动 钥 是 开关 a2， 中 央 集 
2.5 黑 o” 底 盘 搭 铁 点 电 盒 
































0.5 黄 / 绿 0 变速 器 束 间 12 ( 车 速 里 程 2 0.8 黑 / 蓝 @ ECU/161 ( 钥匙 起 动 信号 ) 
供电 ) 4 0.5 白 / 红 02> 交流 发 电机 bl (充电 D+) 
13 ”0.5 绿 廿 变速 右 束 间 8 (车速 里 程 信号 ) 5 1.0 红 / 绿 @ 左 前 组 合 灯 4 (左近 光 ) 
14 0.5 红 / 白 〇 变速 器 束 间 16 6 1.0 灰 @ 右 前 组 合 灯 4 ( 右 近 光 ) 
15 0.5 黑 / 绿 @ 空 气 干燥 器 1 7 1.0 棕 .左前 雾 灯 3 (辅助 远 光 )， 左 前 组 合 
16 0.8 蓝 @ 底盘 电 需 盒 g3 (电源 开关 B1 ) 灯 S$(〈 左 远 光 ) 
17 0.8 红 / 蓝 @ ECU/140， 底 盘 电 器 盒 g6 8 1.0 红 /日 @ 右 前 筋 灯 (辅助 远 光 ) 3， 右 前 
(电源 开关 B2 ) 组 合 灯 5 ( 右 远 光 ) 
19 0.5 红 / 白 后 筋 灯 @ 挂 车 灯 接口 6， 碳 9 1.0 红 / 黄 小 灯 .@ 右 前 组 合 灯 1， 左 前 组 合 
后 组 合 灯 1， 左 后 组 合 灯 1 灯 1， 右 前 示 宽 灯 1， 左 后 示 宽 灯 1， 挂 车 
20 ”0.8 灰 @> 轴 间 差 速 电磁 阀 1 灯 接 口 3， 左 前 示 宽 灯 1， 右 后 示 宽 灯 1， 
22 0.5 灰 / 蓝 含 轴 间 差 速 指示 开关 1 右 后 组 合 灯 3， 左 后 组 合 灯 3 
26 1.0 黄 / 红 挂车 左 转 @> 挂 车 灯 接 口 2 10 1.0 红 .@, 右 前 务 灯 1， 左 前 筋 灯 1 
27 1.0 黄 / 黑 挂车 右 转 @ 挂 车 灯 接 口 8 11 3.0 白 <O@ 底 盘 电 吉 盒 4 (FA4 ) 
29 0.5 灰 5 ECU/176 (油门 2 地 电 ) 12 0.5 红 / 蓝 < 变 速 器 束 间 3〈 倒 车 灯 开 关 ) 
30 0.5 红 <2.ECU/177 (油门 1 电源 ) 13 0.8 绿 / 黑 右 转 @@ 右 前 组 合 灯 3， 右 后 组 
31 0.5 黑 g> ECU/178 (油门 1 地 电 ) 全 六 过 
32 0.5 绿 <Q ECU/179 (油门 1 信号) 14 0.8 绿 / 红 左 转 @ 左 前 组 合 灯 3， 左 后 组 
33 0.5 杰 <C_ECU/180 (油门 2 信号) 合 灯 2 
34 0.5 白 <Q ECU/184 (油门 2 电源 ) 15 ”0.5 黄 Q> 燃 油 传 感 右 1 
38 2.5 黑 oz> 一 > 底盘 搭 铁 点 18 0.5 红 2> 水 位 传感器 2 
40 2.5 黑 5> -> 底盘 搭 铁 点 20 0.5 绿 仿 驻 车 制 动 开关 1 
底盘 束 间 b ”插头 为 驾驶 室 线束 ， 插 座 为 底盘 线束 ) 21 0.8 绿 / 白 制 动 灯 .8 ECU/141， 挂 车 灯 
2 08 黑 / 蓝 @@ 起 动 钥 是 开关 bl (起 动 档 ) 接口 1， 右 后 组 合 灯 5， 左 后 组 合 灯 5 
4 0.5 日 / 红 <2 仪 表 al《〈 充 电 ) 23 0.8 蓝 @ > 乔 水 电动 机 3， 洗 许 电 动机 2 
5 10 红 / 绿 左近 光 < 里 中 央 集 电 盒 人 4F48 ) 24 0.8 蓝 / 黄 <@/ 蕊 乔 水 电动 机 5 (复位 时 / 
Dn, 6 10 红 / 灰 右 近 光 <@ 中 央 集 电 盒 13 (FF47) 复位 后 ) 
7 10 红 /村 左 远 光 <@ 中 央 集 电 盒 h3(F24 ) 25 ”0.8 蓝 / 红 .@> 乔 水 电动 机 4 (高 速 ) 
8 1.0 红 /日 ” 右 远 光 <@ 中 央 集 电 盒 h2(F23) 26 0.8 蓝 / 黑 @ 乔 水 电动 机 1 (低速 ) 
9 1.0 红 / 黄 小 灯 担 中 央 集 电 盒 y4( 13/87) 27 0.5 蓝 / 标 息 洗涤 电动 机 1 
10 0.8 红 “前 筋 灯 里 中 央 集 电 盒 m8( J12/87 ) 31 0.8 所 一 发 动机 束 间 7 
11 3.0 白 FA4 〇 > 中 央 集 电 盒 t 34 0.8 黑 / 黄 上 空调 压力 开关 2 
12 0.8 红 / 蓝 倒车 供电 < 中 央 集 电 盒 d2 35 0.5 白 / 黑 全 变速 需 束 间 $ (低档 开关 ) 
(F9 ) 38 2.5 黑 / 紫 O> 轰 驶 室 翻转 接口 bl 
13 0.8 绿 / 黑 右 转 时 闪 光大 9 39 3.0 红 / 白 O ECU/102、103、108、109 
14 0.8 绿 / 红 左 转 < 里 闪光 需 8 40 3.0 红 < 底盘 电 需 盒 e ( FA5 ) 
15 0.5 黄 ”燃油 <2 仪 表 al2 底盘 束 间 c 性 lk | 
18 0.5 红 水 位 < 仪表 a2 17 0.5 蓝 / 黑 <6 开 关 组 束 间 al (多 态 ) 
20 0.5 绿 驻 车 制 动 富 仪表 a3 18 0.5 蓝 / 红 > 开关 组 束 间 a2 (多 态 ) 
21 0.5 绿 /日 制 动 灯 里 中 央 集 电 盒 k11 19 0.5 红 / 白 @ > 离合 开 关 2， 巡 航 开 关 1， 
22 0.8 紫 /日 备用 < 中 央 集 电 盒 nl( F26 ) 仪表 b2 
23 08 蓝 洗涤 供电 <@ < 中 央 集 电 盒 J2(F1 ) 20 0.5 黄 / 蓝 世 仪表 a8 (诊断 灯 ) 
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天 水 电动 机 





洗涤 电动 机 


1 四 @]: 


右前 组 合 灯 





货 汽 车 线束 图 解 


人 DD 一 六 5 一 


[= 


内 容 
5 蓝 / 黑 < 一 乔 水 组 合 开 关 3 ( 排 气 制 劲 
开关 ) 
0.5 黄 / 红 <5 仪 表 a6 (诊断 灯 ) 
0.5 红 念 乔 水 组 合 开关 7( 排 气 制 动 开关 ) 
0.5 黄 / 红 基 仪表 b3 ( 预 热 指示 灯 ) 
0.5 绿 ”CAN 一 诊断 接口 6， 仪表 b25 
0.5 CAN 一 诊断 接口 5， 仪 表 b24 
蓝 一 诊断 接口 8 (KK 线 ) 
0.5 ss 1 
0.5 绿 / 黄 ， 加 速 昌 巡航 开关 6 
0.5 黄 / 白 恢复 <@ 巡 航 开 关 3 
0.5 日 / 蓝 减速 里 巡航 开关 5$ 
05 白 / 绿 取消 < 巡航 开关 4 
0.5 日 一 中 央 集 电 盒 ml ( J4/85 ) 
0.5 黑 一 中 央 集 电 盒 14 ( J]4/86 ) 
2.0 搭 铁 亡 驾 驶 室 搭 铁 点 
0.8 黑 搭 铁 <5 闪 光 闫 4 
蓝 /里 2 ECU/165 ( 多 态 信 号 地 电 ) 
mm ECU/162 ( 多 态 信 号 ) 
0.8 红 /和 白 <@<oOECU/104 (输出 电源 ) 
0.5 黄 / 蓝 了 ECU/122 (诊断 灯 ) 
0.5 黑 / 蓝 一 ECU/129 (地 电 ) 
0.5 黄 / 红 5 ECU/130 ( 诊断 灯 地 电 ) 
0.5 红 伍 -ECU/132 ( 排 气 制 动 信 和 号 ) 
0.5 蓝 / 棕 6 刘 ECU/138( 预 热 信号 ) 
0.5 红 一 ECU/134 ( CAN 总 线 ) 
0.5 绿 一 ECU/135 ( CAN 总 线 ) 
0.5 蓝 一 ECU/189 (诊断 KK 线 ) 


蓝 / 白 .@, ECU/166 (离合 信号 ) 


ECU/131 (巡航 加 速 ) 
0.5 棕 @ ECU/146 (巡航 恢复 ) 


0.5 白 / 蓝 @。 ECU/164 (巡航 减速 ) 
0.5 灰 / 黄 @。 ECU/174 (巡航 取消 ) 
0.5 白 一 ECU/148 ( 低 仍 速 ) 
0.8 白 一 发 动机 束 间 6 
0.8 绿 一 发 动机 束 间 5 
2.5 黑 蕊 底盘 搭 铁 点 
2.5 是 这 民 盘 搭 忽 所 
8 蓝 / 黑 低速 <@ 底 盘 束 间 b26 
0.8 黑 ” 拱 铁 5 底盘 挫 铁 点 
0.8 蓝 ”供电 < 底盘 束 间 b23 (Fl ) 
8 蓝 / 红 高 速 @ 底 盘 束 间 b25 
8 蓝 / 黄 CO /本 底盘 束 间 b24 (复位 时 / 
0 











5 蓝 / 棕 全 底盘 束 间 b27 
8 蓝 -@ 底 盘 束 间 b23 (Fl ) 
1.0 红 / 黄 小 灯 昌 底盘 束 间 b9 
1.5 搭 铁 5> 底 盘 搭 铁 点 
0.8 绿 / 右 转 得 底盘 束 间 b13 
1.0 灰 近 光 <@ 底 盘 束 间 b6 (FF48) 
1.0 红 / 白 远 光 < 里 底盘 束 间 b8 (F23) 


0.8 红 “前 雾 灯 里 底盘 束 间 b10 
1.5 搭 铁 5> 底 盘 搭 铁 点 


名 称 


空调 压力 开关 


二 


水 位 传感器 
1 2 


电 喇叭 





左前 筋 条 

















[We 


] 
2 


0.8 


Cn 大 PP 一 





小 上 ic 一 


( 续 ) 
内 容 
1.0 红 / 白 辅助 远 光 底盘 束 间 b8(F23 ) 


0.8 黄 @, ECU/142， 压 缩 机 1 
0.8 黑 / 黄 避 底盘 束 间 b34 


0.5 搭 铁 一 > 底盘 搭 铁 点 
0.5 红 <9 底盘 束 间 b18 


绿 / 黑 <@ 底 盘 束 间 al0 
0.8 红 


1.5 黑 
1.0 棕 


前 筋 灯 < 里 底盘 束 间 b10 
搭 铁 5> 左 盘 挫 铁 点 
辅助 远 光 < 里 撒 盘 束 间 b7 


1.0 红 / 黄 小 灯 < 昌 底盘 束 间 b9 
1.5 搭 铁 5 底盘 搭 铁 点 

0.8 绿 / 红 左 转 昌 底盘 束 间 bl14 
1.0 红 / 绿 近 光 <@ 底 盘 束 间 b5 (F47 ) 
1.0 标 ， 远 光 < 昌 底盘 束 间 b7 〈F24 ) 








0.8 黑 咎 排 气 制 动 电磁 阅 到 2 

0.8 绿 一 底盘 束 间 c36 (J4/86 ) 

0.8 白 .@> 底 盘 束 间 c35 (J4/85 )， 排 气 制 动 电 
磁 1 

0.8 白 一 底盘 束 间 b31 (J4/87 ) 

0.8 黑 一 > 底盘 搭 铁 点 


0.8 黑 ECU/206 
0.8 紫 车 下 起 动 写 
1.5 棕 


ECU/229 


24V 电源 <@ ECU/203 





102 
103 
104 


105 
106 
108 
109 
110 
111 
122 
129 


130 
131 
132 
134 
135 
137 
138 
140 
141 
142 
146 
148 


2.5 红 主 电 源 < 避 底盘 束 间 b39 ( F21) 

2.5 红 主 电 源 避 底盘 束 间 b39 ( F21) 
1.0 红 / 白 输出 电源 > @> 底 盘 束 间 c19， 

变速 需 束 间 1 ( 空 档 )， 宛 余 制 动 开 关 2 

25 搭 铁 5> 一 > 底盘 搭 铁 点 

2.5 搭 铁 5> 一 > 底盘 搭 铁 点 

2.5 红 主 电 源 < 底 盘 束 间 b39 〈(F21 ) 

2.$ 红 “ 主 电 源 < 底 盘 束 间 b39 〈(F21 ) 

2.5 搭 铁 5> 一 > 底盘 搭 铁 点 

2.5 黑 拱 铁 5> 一 > 底盘 挫 铁 反 

05 黄 / 蓝 工 底盘 束 间 c20 ( 诊断 灯 ) 

0.5 黑 / 蓝 二 底盘 束 间 c21 ( 排 气 制 动 开 

3 

0.5 黄 / 红 <5 底 盘 束 间 c22 (诊断 灯 地 电 ) 

0.5 绿 / 黄 <@ 底 盘 束 间 c30 (巡航 加 速 ) 

0.5 红 全 底盘 束 间 c23 ( 排 气 制 动 开关 ) 

0.5 红 一 底盘 束 间 c25 ( CAN 总 线 ) 

0.5 绿 一 底盘 束 间 c26 ( CAN 总 线 ) 

0.5 黑 / 蓝 @ 底 盘 电表 盒 g5( 起 动 继电器 ) 

蓝 / 棕 生 底盘 束 间 c24 ( 预 热 指 示 灯 ) 

0.5 晓 ”工作 电源 <@ 底 盘 束 间 alX F6 ) 
0.5 绿 / 白 <@ 底 盘 束 间 b21 ( 制 动 信号 ) 

0.5 黄 @ 空 调 压 力 开 关 1 ( 空调 信号 ) 

0.5 棕 - 里 底盘 束 间 c31 (巡航 恢复 ) 

0.5 白 一 底盘 束 间 c34〈 低 念 速 ) 
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称 


ECU 二 号 插座 





149 
151 


155 
159 
161 


162 
164 
165 
166 
174 
176 
177 
178 
179 
180 
184 
185 
189 





203 


200 
209 
210 
212 
213 
214 
215 
219 
223 
224 
225 
220 
227 
229 
232 
233 


234 
230 





ECU 三 号 插座 辆 





度 ) 


[mn 


内 容 
0.5 蓝 / 黄 @ 人 元 余 制 动 开 关 1 
0.5 蓝 / 绿 条 底 盘 电 帮 例 g1 (起 动 继 电 
器 ) 
0.5 标 / 黑 工 底盘 电 关 盒 g4 ( 预 热 继 电 
器 ) 
0.5 棕 / 绿 <65 底 盘 电 需 盒 g2( 预 热 继 电 
器 ) 
0.8 黑 / 蓝 底盘 束 间 b2 (钥匙 起 动 信 
号 ) 
0.5 蓝 / 红 2> 底 盘 束 间 cl18 (多 态 信 号 ) 
0.5 白 / 蓝 <@@ 底 盘 束 间 c32 (巡航 减速 ) 
0.5 蓝 / 黑 <6 底 盘 束 间 cl17 (多 态 地 电 ) 
0.5 蓝 / 白 <@ 底 盘 束 间 c28 (离合 信号 ) 
0.5 灰 / 黄 @ 底 盘 束 间 c33 (巡航 取消 ) 
0.5 灰 <5 底 盘 束 间 a29 (油门 2 地 电 ) 
0.5 红 .0> 底 盘 束 间 a30 (油门 1 电源 ) 
0.5 黑 <5 底 盘 束 间 a31 (油门 1 地 电 ) 
0.5 绿 2> 底 盘 束 间 a32 ( 油门 1 信和 号 ) 
0.5 术 0> 底 盘 束 间 a33 ( 油门 2 信和 号 ) 
0.5 白 2> 底 盘 束 间 a34 (油门 2 电源 ) 
0.5 灰 / 黄 <@ 变 速 器 束 间 2( 空 档 开 关 ) 
0.5 蓝 一 底盘 束 间 c27 (诊断 KK 线 ) 
1.5 标 输出 电源 @ 发 动机 束 间 6， 顺 
油 需 接 口 7 (发 动机 制 动 电磁 阀 ) 
0.8 黑 攻 发 动机 束 间 2( 排 气 制 动 电磁 阀 ) 
0.8 白 蕊 凸轮 轴 转 速 传 感 右 2 (信号 ) 
0.8 黑 三 凸轮 轴 转 速 传感器 1 ( 地 电 ) 
0.8 蓝 <5 轨 压 传 感 顺 1 (地 电 ) 
0.8 红 5> 轨 压 传 感 咒 3 (SV 电源 ) 
0.8 黑 5> 轨 压 传 感 句 2 (信和 号 ) 
0.8 绿 5> 冷 却 液 温度 传感器 1 (信和 号 ) 
0.8 黑 <5 曲 轴 转 速 传 感 锅 2〈 地 电 ) 
0.8 白 世 曲轴 转速 传 感 名 1 (信和 号 ) 
0.8 黑 <6 机 油 压力 传感器 2 (地 电 ) 
0.8 黄 <65 进 气压 力 温 度 传 感 硕 1( 地 电 ) 
0.8 黄 / 黑 < 冷却 液 温度 传 感 硕 2( 地 电 ) 
0.8 蓝 2> 机 油 压 力 传 感 希 3 (信和 号) 
0.8 紫 一 发 动机 束 间 4 ( 车 下 起 动 备 用 ) 
0.8 红 2> 机 油 压力 传 感 句 1 (5V 电源 ) 
0.8 红 / 白 2> 进 气压 力 温 度 传感器 3( 5V 
电源 ) 
08 蓝 / 白 20> 进 气 压力 温度 传感器 4( 压力 ) 
0.8 绿 / 白 .0> 进 气压 力 温度 传感器 2 ( 温 























1.5 白 2> 喷 油 器 接口 9 (5 包 喷 油 器 ) 
1.5 贰 / 黑 忆 顺 油 带 接 口 11 (6 和 拭 噶 油 
器 ) 

1.5 蓝 2> 喷 油 器 接口 14 (4 缸 距 油 器 ) 
1.5 黑 2> 喷 油 器 接口 1 (1 和 缸 喷 油 器 ) 
1.5 绿 2> 喷 油 需 接口 5 (3 饶 喷 油 带 ) 
1.5 红 #6n 喷 油 需 接口 3〈2 全 喷 油 占 ) 
0.8 黄 共 路 油 器 接口 6 (发 动机 制 动 电 
磁 赋 ) 


机 油 压力 传 感 需 
3 
冷却 液 温度 传 感 天 


TD 
1 2 


进 气 压力 温度 传 





燃油 计量 阀 


凸轮 轴 转 速 传 感 吉 


人 








1 2 
轨 压 传感器 





曲轴 转速 传 感 带 


IT 
1 -本 


距 油 货 接 口 


AGE 1 





气 喇叭 电磁 立 


309 
310 


314 


人 请 LUD 已 一 


DO oo OW 人 六 一 DD oC 一 


一 5 一 一 一 
人 玉 局 一 


( 续 ) 
内 容 


1.5 紫 @ 燃油 计量 阀 1 

1.5 棕 <Q 燃 油 计量 阀 2 

1.5 灰 2> 喷 油 器 接口 4 (2 饶 喷 油 器 ) 

1.5 白 / 蓝 #6n 嘎 油 顺 接口 13 (3 币 喷 油 

器 ) 

1.5 蓝 / 红 #6n 虎 油 器 接口 2〈1 和 饶 吧 油 妖 ) 

1.5 黄 / 黑 ¥6n 虹 油 带 接 口 8 (4 饶 咀 油 带 ) 

1.5 黑 /和 折 6Gn 嘎 油 咒 接口 12 (6 和 红 吗 油 

器 ) 

1.5 绿 / 白 #6n 嘎 油 顺 接口 10 (05 和 所 喷 油 

器 ) 
0.8 红 
0.8 


0.8 蓝 


5V 电源 QQ ECU/232 
地 电 5 ECU/224 
信号 < ECU/227 


0.8 绿 信号 <Q ECU/215 
0.8 黄 / 地 电 5> ECU/226 


0.8 芮 ”地 电 5> ECU/225 

0.8 绿 /日 温度 <2 ECU/236 
0.8 红 /和 白 5V 电源 <Q ECU/233 
0.8 蓝 / 白 压力 <2 ECU/234 


1.5 紫 电源 @ ECU/309 
1.5 棕 .0Q> ECU/310 


0.8 
0.8 白 


地 电 z> ECU/210 
信号 车 ECU/209 


0.8 蓝 
0.8 
0.8 红 


地 电 训 > ECU/212 
信号 < ECU/214 
5V 电源 QECU/213 


0.8 白 
0.8 


信号 二 ECU/223 
地 电 5 ECU/219 


1.5 1] 和 <Q ECU/304 

1.5 蓝 / 红 1 人 包 nex ECU/313 

1.5 红 2 和 饶 nsx* ECU/306 

1.5 灰 2 和 拭 <Q ECU/311 

1.5 绿 3 包 <Q ECU/305 

0.8 黄 ”发 动机 制 动 6 东 ECU/308 

1.5 柠 ”发动 机制 动 @ ECU/203 

1.5 黄 / 4 仙 ne 区 ECU/314 

1.5 白 5 包 <Q ECU/301 
1.5 绿 / 白 5 和 氏 nex ECU/316 
1.$ 黄 / 6 生 <Q ECU/302 
1.5 黑 / 白 6 和 包 nexX ECU/315 
1.5 日 / 蓝 3 入 n6x ECU/312 
1.5 蓝 4 氏 <Q ECU/303 


0.5 白人 底盘 束 间 a8 (FF28) 
0.5 绿 恕 底盘 束 间 a7 
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名 称 内 容 名 称 
右 锁 止 开关 ”1 0.5 黑 / 紫 全 底盘 束 间 a3 交流 发 电机 
2 0.5 黑 一 > 底盘 搭 铁 点 a GO 二 
右前 示 宽 灯 b ed 


0.8 红 / 黄 里 底盘 束 间 b9 
0.5 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 


























0.5 白 < 昌 底盘 束 间 a6 左前 示 宽 灯 
0.5 蓝 全 翻转 按钮 1 E33 
2.5 黑 / 紫 局 底盘 束 间 b38 〈F37 ) 1 ee 起 
2.5 黑 5> 底 盘 挫 铁 点 左 锁 止 开关 
< ECU/104 (3 
0.5 灰 / 黄 ” 空 档 开关 @ ECU/185 底盘 电 右 盒 
05 红 / 蓝 倒车 开关 < 底盘 束 间 bl2(F9 ) a OO- 一 
05 红 倒车 开关 岛 挂 车 轨 接 口 7, 石 后 | b GG 二 


组 合 灯 4， 倒 车 蜂 鸣 器 2， 左 后 组 合 灯 4 
0.5 白 / 低档 全 底盘 束 间 b35 
0.5 绿 ， 车速 里 程 信号 也 底 盘 束 间 al3 
0.5 黄 / 绿 车 速 里 程 电源 <2 底盘 束 间 al2 
08 时 50> 一 > 友 搓 科 估 局 
0.5 红 / 白 < 底盘 束 间 al4 (F4) 





0.5 蓝 写 驾驶 室 翻 转 接 口 a2 
0.5 黑 一 > 底盘 搭 铁 点 








1 0.5 黄 <o 底盘 束 间 b15 排 气 制 动 电磁 奖 
2 0.5 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 1 
气压 报警 开关 〈 两 个 ) 2 
1 0.5 绿 写 底盘 束 间 a9 轴 间 差 速 电磁 阀 
2 0.5 黑 一 > 底盘 搭 铁 点 1 
2 
1 0.8 红 / 黄 <@ 底 盘 束 间 b9 右 后 示 宽 灯 


2 0.8 起 5 底盘 拱 铁 操 


1 0.5 黑 / 绿 -@ 底 盘 束 间 al5 
2 0.5 黑 一 > 底盘 搭 铁 点 





25 条 X9<6< 


1.0 大 6-… 





1 0.8 红 / 墨 .底盘 束 间 a4 
0.8 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 








0.5 绿 / 白 制 动 昌 底盘 束 间 b21 
1.0 黄 / 红 左 转 但 底 盘 束 间 a26 
1.0 红 / 黄 小 灯 里 底盘 束 间 b9 
1.0 搭 铁 5> 底 盘 搭 铁 点 

0.5 红 / 白 后 筋 灯 <@@ 底 盘 束 间 al9 
0.5 红 倒车 @ 变 速 器 束 间 4 








1.0 黄 / 黑 右 转 @ 底 盘 束 间 a27 

起 动机 电磁 开关 倒车 蜂 鸣 器 
G 一 4.0 标 - 昌 底盘 电器 盒 c \ 
GO— 6.0 黄 -@ 底 盘 电 器 盒 b 








a 
bl 
b4 


OO UW 上 DID 一 


SS 
by 


内 


遇 


6.0 昌 B+O> 底 盘 电 着 盒 a 
0.5 白 / 红 D+ < 底盘 束 间 b4 
1.0 黑 蕊 底盘 搭 铁 点 





0.8 黄 < 昌 空调 压力 开关 1 
0.8 黑 5* 底盘 搭 铁 操 


0.8 红 / 黄 <@ 底 盘 束 间 b9 
0.8 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 


0.5 黑 / 紫 筷 底盘 束 间 a3 
0.5 黑 一 > 底盘 搭 铁 点 


6.0 白 
6.0 黄 
4.0 棕 
3.0 白 


FA1 < 交流 发 电机 a 
FA2 @> 预 热电 阻 
FA3 @> 起 动机 电磁 开关 
FA4 O> @> 底盘 束 间 bl1 
3.0 红 ”FA5 〇 > 底盘 束 间 b40 
0.5 电源 开关 搭 铁 5> 底 盘 搭 铁 操 
0.5 蓝 / 绿 起 动 继 电 右 6 ECU/151 
0.5 柠 / 绿 预 热 继电器 a> ECU/159 
0.8 蓝 ”电源 开关 B1 里 底盘 束 间 al6(F14 ) 
0.$ 标 / 预 热 继 电表 也 ECU/155 
0.5 黑 / 蓝 起 动 继 电器 <@ ECU/137 
08 红 / 蓝 电源 开关 B2 <8 底盘 束 间 al7(F6) 


0.8 白 <@ 发 动机 束 间 6 ( ECU/203 ) 
0.8 黑 如 发 动机 束 间 2 ( ECU/206 ) 





0.8 灰 -@ 底盘 束 间 a20 
0.8 墨 5 底盘 搭 铁 点 


0.8 红 / 黄 。@ 底 盘 束 间 b9 
0.8 黑 5> 诺 盘 搭 铁 点 


0.5 绿 司 底盘 束 间 b20 
0.5 黑 5> 诺 盘 搭 铁 点 


0.5 蓝 / 黄 @, ECU/149 
0.8 红 /日 <O ECU/104 


0.5 灰 / 蓝 司 底盘 束 间 a22 
0.5 黑 一 > 底盘 搭 铁 点 


0.5 红 / 白 后 筋 灯 <@@ 底 胡 束 间 a19 
0.8 绿 / 右 转 但 底盘 束 间 b13 
0.8 红 / 黄 小 灯 昌 底盘 束 间 b9 
0.5 红 倒车 变速 器 束 间 4 

0.5 绿 / 白 ” 制 动 @@ 弃 盘 束 间 b21 
0.8 黑 椰 底盘 搭 铁 点 








0.5 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 
0.5 红 里 变速 融 束 间 4 
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名 称 


左 后 组 合 灯 





后 视 镜 开关 


总 控制 部 
左 中 榨 锁 


OO UW 人 一 


内 


遇 


0.5 红 / 白 后 雾 灯 < 里 底盘 束 间 al9 
0.8 绿 / 红 左 转 旦 底盘 束 间 bl14 
0.8 红 / 黄 小 灯 @@ 底 盘 束 间 b9 
0.5 红 倒车 里 变速 咒 束 间 4 

0.5 绿 /日 制 动 @@ 底 盘 束 间 b21 
0.8 黑 5> 底 盘 拱 铁 点 





左 电动 窗 开 关 
右 电 动 窗 左 开关 


左 后 视 镜 


左 电动 窗 电 动机 





图 1-4 解放 J6 电 喷 CA4250P66 型 牵引 车 左 门 线束 


右 后 视 镜 


右 门 束 间 


右 电 动 窗 右 开关 


右 电 动 窗 电动 机 右 门 中 控 锁 


1-5 解放 J6 电 喷 CA4250P66 型 牵引 车 右 门 线束 


左 门 束 间 






一 


TTYYTIYS 


Ly 
= 





2 








( 对 应 的 插头 见 第 10 页 左 门 束 间 ) 


1 


请 LU PP 一 


0.8 红 / 紫 O> @> 附 件 控 制 句 34、35(〈 记 忆 

电源 ) 

0.8 红 / 标 @> 附 件 控 制 器 25(〈 电 源 ) 

0.5 红 / 黄 ， 照明 @r 左 电动 窗 开 关 $， 碳 

电动 窗 左 开关 5， 后 视 镜 开关 9 

0.5 蓝 ” 右 窗 电动 机 <@ /号 附 件 控制 旨 16 

0.5 白 ” 右 窗 电动 机 全 /< 附件 控制 器 17 

0.5 绿 右 门 中 控 锁 @ /号 附件 控制 器 1 

0.5 黄 右 门 中 控 锁 侣 /<8 附件 控制 器 19 
0.8 搭 铁 <<5 左 后 视 镜 3， 左 电动 
窗 开 关 3、4， 右 电动 窗 左 开 关 3、4， 附 
件 控制 器 3、20， 后 视 镜 开关 4 
0.8 红 / 右 后 视 镜 昌 附件 控制 需 2 
( 除 霜 ) 
05 蓝 / 黄 ， 双 闪 报警 备用 也 附件 控制 希 23 
05 蓝 /和 白 双 闪 报警 备用 也 附 件 控制 器 24 
0.8 蓝 ” 右 后 视 镜 <@ /全 附件 控制 器 21 
08 紫 / 绿 右 后 视 镜 含 /< 里 附件 控制 硕 4 
08 紫 / 蓝 ， 右 后 视 镜 含 /< 里 附件 控制 右 22 
05 红 / 绿 碳 电 动 窗 开关 后 附 件 控 制 右 29 
05 黑 / 黄 右 电 动 窗 开关 扎 附件 控制 右 30 





0.5 绿 旺 / 含 附 件 控制 锅 1 
0.5 黄 含 /< 里 附件 控制 右 19 


05 蓝 ， 电 动机 共用 点 <@ /号 附件 控制 器 21 
0.5 紫 / 昌 含 / 昌 附 件 控 制 融 5 

0.8 搭 铁 5> 左 门 束 间 10 

0.8 红 / 除 霜 < 里 附件 控制 右 2 


名 


左 电动 窗 电 动机 


称 


1 2 


左 电动 窗 开 关 


工作 2 


3 贞 


右 电 动 窗 左 开 关 


li 2 
3 


w 5 
4- 


“ k5 
二 


后 视 镜 开头 
1 [RU 4 
ai 


甘井 
4 


10 





人 DD 一 


‘CO oo OW 人 一 


10 


( 续 ) 


谷 


内 
0.8 紫 / 黄 如 /< 附件 控制 右 6 


0.8 红 / 灰 @ /全 附件 控制 句 18 
0.8 红 / 黑 如/ 旭 附 件 控制 絮 36 


0.5 白 / 红 写 附件 控制 器 11( 降 控制 ) 
0.5 白 /黑人 写 附件 控制 锅 12〈 升 控制 ) 
0.5 搭 铁 5> 左 门 束 间 10 

0.5 搭 铁 一 > 左 门 束 间 10 

0.5 红 / 黄 照明 @@ 左 门 束 间 5 


0.5 黄 / 黑 筷 附件 控制 锅 28( 降 控 制 ) 
0.5 绿 / 黄 全 附件 控制 器 10〈 升 控制 ) 
0.5 搭 铁 5> 左 门 束 间 10 

0.5 搭 铁 一 > 左 门 束 间 10 

0.5 红 / 黄 照明 @ 左 门 束 间 5 


0.8 灰 / 黄 写 附件 控制 器 32〈 左 动 控制 ) 
0.8 灰 / 白 全 附件 控制 器 13 (上 动 控制 ) 
0.8 灰 石 附件 控制 器 31 ( 下 动 控制 ) 
0.8 搭 铁 5> 左 门 束 间 10 
0.8 灰 / 红 附件 控制 器 14 (〈 右 动 控制 ) 
0.8 灰 / 蓝 司 附件 控制 器 33( 左 后 视 镜 控制 ) 
0.8 灰 / 绿 全 附件 控制 器 15( 右 后 视 镜 控制 ) 
0.8 红 人 局 附件 控制 右 9 ( 除 钉 控制 ) 
0.5 红 / 黄 照明 @ 左 门 束 间 5 

0.8 搭 铁 5> 左 门 束 间 10 


(电动 窗 、 中 控 锁 、 后 视 镜 ) 


0.5 绿 @ / 已 左 门 中 控 锁 1， 左 门 束 间 8( 右 
门 中 探 锁 ) 
0.8 红 / 黑 除 霜 @ 左 后 视 镜 4， 左 门 束 间 
12( 右 后 视 镜 ) 
0.8 搭 铁 =>5> 左 门 束 间 10 
0.8 紫 / 绿 合 /@ 左 门 束 间 17 ( 右 后 视 镜 ) 
0.8 紫 / 白 合 / @ 左 后 视 镜 2 
0.8 紫 / 黄 写 /@ 左 后 视 镜 5 
0.8 红 仿 后 视 镜 开关 8 ( 除 霜 控制 ) 
0.5 绿 / 黄 含 右 电动 窗 左 开关 2 ( 升 控制 ) 
0.5 白 / 红 嫩 左 电动 窗 开 关 1 ( 降 控制 ) 
0.5 日 / 黑 恕 左 电动 窗 开 关 2 ( 升 控制 ) 
0.8 灰 / 白 合 后 视 镜 开关 2 (上 动 控制 ) 
0.8 灰 / 红 全 后 视 锐 开关 5 ( 右 动 控制 ) 
0.8 灰 / 绿 如 后 视 镜 开关 7 右 后 视 镜 控制 ) 
0.8 蓝 @ /人 瑟 左 门 束 间 6 ( 右 窗 电动 机 ) 
0.8 自信 /@ 左 门 束 间 7 ( 右 窗 电动 机 ) 
0.8 红 / 灰 @> /已 左 电动 窗 电 动机 1 
0.5 黄 全 /1@> 左 门 中 控 锁 2， 左 门 束 间 9 
( 右 门 中 控 锁 ) 
0.8 搭 铁 5 左 门 束 间 10 
0.8 蓝 电动 机 共用 点 @,/ 避 左 后 视 饶 1， 
左 门 束 间 16 ( 右 后 视 镜 ) 
0.8 紫 / 蓝 合 /@ 左 门 束 间 18( 右 后 视 镜 ) 
0.5 蓝 / 黄 工 左 门 束 间 13( 双 闪 报 警备 用 ) 
0.5 蓝 / 白 蕊 左 门 束 间 14( 双 内 报警 备用 ) 
0.8 红 / 标 电源 里 左 门 束 间 2 (F10) 
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( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
28 0.5 黄 / 黑 召 右 电 动 窗 左 开关 1( 降 控 制 ) 19 0.5 红 / 绿 侣 右 电动 窗 右 开关 1 
29 05 红 / 绿 恕 左 门 束 间 19( 右 电动 窗 开 关 ) 20 0.5 黑 / 黄 含 右 电动 窗 右 开关 2 
30 0 黑 / 黄 含 左 门 束 间 20( 右 电动 窗 开 关 ) ‖ 右 门 中 控 锁 
31 0.8 灰 全 后 视 镜 开关 3 (下 动 控制 ) 1 0.5 绿 <@/ 号 右 门 束 间 8 
32 0.8 灰 / 黄 仿 后 视 镜 开关 1 ( 左 动 控制 ) Te 2 0.5 黄 全 /<@ 右 门 束 间 9 





33 08 灰 / 蓝 含 后 视 镜 开关 6( 左 后 视 镜 控制 ) 右 后 视 镜 
34 0.8 红 / 紫 电源 .里 <O 左 门 束 间 1(F22) 
35 0.8 红 / 紫 电源 里 <O 左 门 束 间 ]F22 ) 
36 0.8 红 / 黑 吾 /1@ 左 电动 窗 电 动机 2 
右 门 束 间 (对 应 的 插头 见 第 14 页 右 门 束 间 ) 
5 0.5 红 / 黄 照明 @ 右 电动 窗 右 开关 $ 
6 0.8 蓝 @ / 伍 右 电动 窗 电 动机 1 右 电动 窗 右 开关 
7 0.8 日 于 /@ 右 电动 窒 电 动机 2 
8 
9 


1 0.8 蓝 电动 机 共用 点 <@/ 喇 右 门 束 间 16 
2 0.8 灰 /白嫩 /@ 右 门 束 间 18 

3 0.8 黑 搭 铁 5> 右 门 束 间 10 
4 
5 








0.8 红 / 黑 除 霜 <@ 右 门 束 间 12 
0.8 灰 /黑人 羡 /-@ 右 门 束 间 17 














1 2 1 0.$ 红 / 绿 扎 右 门 束 间 19 ( 降 控制 ) 
05 绿 岛 / 写 右 门 中 控 锁 1 3 下 才 ks 2 05 黑 / 黄 写 右 门 束 间 20 ( 升 控制 ) 
0.5 黄 瑟 /多 右 门 中 控 锁 2 人 3 0.5 黑 搭 铁 5> 右 门 束 间 10 
10 0.8 搭 铁 <- 三 右 后 视 镜 3， 右 电动 4 0.5 搭 铁 一 > 右 门 束 间 10 
窗 右 开关 3、4 5 0.5 红 / 黄 照明 <@ 右 门 束 间 5$ 
12 0.8 红 / 黑 @ 右 后 视 镜 4( 除 霜 ) 右 电 动 窗 电 动机 


16 0.8 蓝 @ /与 右 后 视 镜 1( 电动 机 共用 点 ) 1 0.8 蓝 @@/ 号 右 门 束 间 6 
17 0.8 灰 / 黑 合 /@ 右 后 视 镜 $ 1 2 2 0.8 白 罕 /<@ 布 门 束 间 7 
18 0.8 灰 /日 全 /1@ 右 后 视 镜 2 





一 、 起 动 
1. 起 动工 作 原 理 





解放 J6 博世 电 叶 汽车 的 起 动 电路 较为 复杂 ， 受 ECU 控制 。 只 有 在 传动 系统 断 开 时 ( 踏 
下 离合 需 踏 板 或 挂 空 档 ) 才 可 以 起 动 。 当 变速 杆 处 于 空 档 时 ， 打 开 钥 是 开关 至 ON 位 置 ， 
ECU 接 脚 140 得 电 ，ECU 唤醒 进入 工作 状态 ，ECU 接 脚 104 输出 电源 (24V ) 到 空 档 开关 ， 
空 档 开关 处 于 导 通 状态 ， 经 ECU 接 脚 185 给 ECU 提供 空 档 信 号 ，ECU 则 指令 内 部 起 动 触 发 
电路 唤醒 ， 此 时 再 将 钥匙 开关 旋 动 到 起 动 档 ， 则 ECU 接 脚 161 得 到 来 自 钥 匙 开关 的 起 动 信 
号 ，ECU 即 经 接 脚 137 给 起 动 继 电 需 线圈 提供 正 电 ， 起 动 继 电 需 线圈 的 另 一 端 再 由 ECU 接 
脚 151 经 ECU 内 部 电路 触发 搭 铁 构 成 回路 ， 起 动 继 电 融 触 点 闭合 ， 那 么 起 动机 工作 带动 发 
动机 着 车 。 

2. 起 动 保 护 策略 

(1 ) 误 起 动 保护 

各 发 动机 已 经 起 动 ，ECU 通过 曲轴 转速 传 感 顺 和 凸轮 轴 转 速 传 感 硕 的 转速 信号 判断 发 动 
机 进入 工作 状态 后 ，ECU 则 指令 内 部 起 动 触发 电路 睡眠 ， 使 起 动 继 电 需 断 电 。 这 样 ， 如 果 针 
是 开关 没有 及 时 退出 起 动 或 误 将 钥 是 开关 再 次 旋 动 到 起 动 档 ， 起 动机 也 将 没有 反应 。 

(2 ) 起 动 时 间 保 护 

在 起 动 困难 时 ， 超 过 大 约 12s 时 间 发 动机 还 没有 起 动 ，ECU 则 控制 起 动 继 电 咒 断 电 。 这 
时 如 果 和 钥匙 开关 仍 处 于 起 动 档 ， 起 动机 也 没有 反应 。 再 次 起 动 须 将 钥 是 开关 退回 关闭 档 方 
可 。 这 是 对 起 动机 和 蓄电池 的 一 种 保护 。 
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(3 ) 育 嘴 合 保护 

起 动机 带动 曲轴 在 某 个 时 间 内 没有 达到 某 个 转速 ，ECU 则 认为 起 动机 与 飞轮 没有 中 合 ， 
ECU 则 控制 起 动 继 电器 断 电 。 标 定 为 12s 内 转 52 转 。 

(4 ) 预 热 保护 

气温 较 低 时 ， 打 开 钥 是 开关 后 ，ECU 自动 控制 预 热 系统 对 进 气 进行 加 热 升温 。 如 果 在 进 
气 加 热 未 完成 就 起 动 ，ECU 则 控制 预 热 系 统 终 止 工作 ， 以 保证 起 动 的 供电 电流 。 

3. 紧急 起 动 

如 果 空 档 开 关 损 坏 或 者 空 档 线 路 有 上 断路 故障 时 ，ECU 具有 紧急 起 动 功能 ， 可 以 通过 以 下 
两 种 方式 起 动 发 动机 : 

1 ) 踩 下 离合 需 踏 板 后 ，ECU 接 脚 166 得 到 离合 开关 来 的 断 电 信号 ，ECU 由 此 判断 传动 
系 与 发 动机 断 开 ，ECU 则 指令 内 部 起 动 触 发 电路 唤醒 ， 此 时 可 旋 动 钥匙 开关 起 动 发 动机 。 

2 ) 旋 动 钥匙 开关 至 起 动 档 不 松手 ，ECU 则 强制 指令 内 部 起 动 触发 电路 唤醒 ， 大 约 5~20s 
后 起 动机 工作 。 

4. 起 动 无 反应 ECU 控制 部 分 的 检测 

当 使 用 紧急 起 动 也 没有 反应 时 ， 在 确定 电源 、 起 动机 及 主 控 电 路 没有 故障 之 后 ， 首 先 打 
开 钥 是 开关 至 ON 位 置 ， 观 察 仪表 上 的 发 动机 故障 灯 是 否 亮 起 ， 如 果 不 亮 ， 有 可 能 是 ECU 不 
上 上 电 ， 没 有 唤醒 。 

(1 ) 检测 相关 熔断 需 

拔 下 中 央 集 电 盒 的 F6 和 了 F21 熔断 器 搬 片 ， 观 察 是 否 熔断 ， 如 果 没 有 熔断 ， 再 将 熔断 吉 
插 回 原 位 ， 接 着 用 数字 万 用 表 的 电压 档 检 测 F6 和 F21 熔断 器 插 片 的 裸露 点 是 否 有 电 ， 也 可 
用 试 灯 检 测 ， 如 果 无 电 ， 检 测 此 点 的 上 行 线路 。 如 果 有 电 ， 转 入 下 步 检测 。 

(2 ) 检测 空 档 开关 及 线路 

找 出 变速 融 上 的 空 档 开关 ， 拔 下 空 档 开 关 插 座 ， 用 万 用 表 电 阻 档 检 测 空 档 开关 ， 如 果 不 
导 通 则 更 换 空 档 开关 。 如 果 导 通 ， 将 数字 万 用 表 调 到 电压 档 ， 再 将 万 用 表 负 表笔 接 在 车 体 搭 
铁 ， 万 用 表 正 表笔 分 别 插入 空 档 开关 插座 的 两 个 脚 孔 内 ， 如 果 插 入 其 中 一 个 脚 也 时， 万 用 表 
显示 24V 电压 ,说 明 ECU 已 唤醒 工作 ， 如 果 都 没有 显示 ， 基 本 说 明 ECU 不 工作 。 此 步 检 测 
后 将 空 档 开关 插座 插 回 原 位 。 

(3 ) 检测 起 动 继 电器 及 线路 

在 检测 ECU 工作 的 情况 下 ， 从 底盘 电 需 盒 找 出 连接 起 动 继 电 需 线圈 的 两 个 接点 ， 先 用 
数字 万 用 表 的 电阻 档 检 测 起 动 继 电器 线圈 的 阻 值 是 否 正 常 。 检 测 之 后 再 将 数字 万 用 表 调 到 电 
压 档 ， 两 个 表笔 接 在 这 两 个 接点 ， 然 后 让 驾驶 人 旋 动 钥 是 开关 至 起 动 档 ， 观 察 万 用 表 ， 如 果 
显示 +24V 或 -24V 电压 数值 ， 说 明 ECU 起 动 控制 部 分 正常 。 

如 果 显 示 异 常 ， 此 时 ， 按 先 易 后 难 的 原则 ,“ 先 易 部 分 ”的 检测 到 此 为 止 , 下 一 步 进 入 
拔 下 ECU 一 号 插座 的 “后 难 部 分 ”检测 。 

关闭 钥 是 开关 ， 升 起 并 支 稳 驾 驶 室 ， 找 出 发 动机 ECU 的 一 号 插座 ， 将 ECU 一 号 插座 
上 的 “U” 形 锁 止 拉 辟 的 卡 扣 按 下 ， 再 将 “U” 形 锁 止 拉 辟 以 弧 形 拉 起 90。， 然 后 轻 轻 摇动 
ECU 一 号 插座 即 可 拔 出 。 检 测 之 前 ， 找 两 段 适 当 粗 细 的 细 铜 丝 分 别 缠 绕 在 数字 万 用 表 的 两 
个 表笔 上 ， 作 为 探 针 以 方便 插入 ECU 脚 筷 。 男 外 ， 切 记 插 拔 ECU 插座 时 一 定 要 关闭 钥匙 
开关 ， 否 则 可 能 使 ECU 损坏 。 检 测 电压 时 ， 注 意 万 用 表 的 两 个 表笔 不 要 触 碰 短路 ， 也 不 要 






















































































”22 | 实用 载 货 汽车 线束 图 解 


皇 错 脚 孔 。 

(4) 检测 ECU 主 电源 

注意 观察 ECU 一 写 插座 上 的 数字 顺序 ， 一 号 插座 上 的 2、3、8、9 四 个 脚 孔 ， 即 ECU/ 
102、103、108、109 为 ECU 主 电 源 的 正 电 ， 通 过 中 央 集 电 盒 的 F21 燃 断 硕 和 底盘 电 需 盒 FA5 
大 熔断 器 连接 到 蓄电池 正极 接点 ，$、6、10、11 四 个 脚 孔 ， 即 ECU/105、106、110、111 为 
ECU 主 电源 的 负电 ， 通 过 底盘 车 体 大 深 连 接 到 蓄电池 负极 接点 。 将 数字 万 用 表 (电压 档 ) 负 
表笔 接 在 车 体 搭 铁 ， 万 用 表 正 表笔 依次 搬 和 人 ECU/102、103、108、109 脚 孔 内 ， 观 察 万 用 表 
电压 数值 ， 由 此 检测 判断 ECU 主 电源 的 线路 情况 。 然 后 将 万 用 表 负 表笔 依次 搬入 ECU/105、 
106、110、111 脚 也 内， 观察 万 用 表 电 压 数 仁 ， 由 此 检测 判断 ECU 主 挫 铁 线路 情况 。 

(5 ) 检测 ECU/140 工作 电源 

找 出 一 号 插座 的 40 脚 孔 ， 即 ECU/140， 这 是 ECU 的 工作 电源 。 再 将 数字 万 用 表 ( 电压 
档 ) 的 正 表笔 插入 这 个 脚 孔 内 ， 万用表 负 表 笔 接 在 车 体 搭 铁 ， 接 着 打开 钥 是 开关 至 ON 档 ， 
观察 万 用 表 是 否 显 出 正常 电压 数值 ， 如 果 不 正常 ， 说明 ECU/140 到 F6 熔断 厦 之 间 线 路 断路 
或 底盘 束 间 搬 接 需 等 接触 不 良 ， 可 沿 着 相关 线束 眼 观 手 动 排查 。 

(6 ) 检测 ECU/161 钥匙 起 动 信号 

检测 ECU/140 后 ， 再 找 出 一 号 插座 的 61 脚 孔 ， 即 ECU/161， 这 是 ECU 的 钥匙 起 动 信 
号 。 将 数字 万 用 表 (电压 档 ) 正 表笔 插入 这 个 脚 孔 内 ， 万 用 表 负 表笔 接 在 车 体 搭 铁 ， 接 着 打 
开 钥 是 开关 至 起 动 档 ， 观 察 万 用 表 是 否 显 出 正常 电压 数值 ， 如 果 不 正常 ， 说 明 ECU/161 到 铀 
是 开关 之 间断 路 或 底盘 束 间 插 接 姨 接触 不 良 ， 可 沿 着 相关 线束 有 眼 观 手动 排查 。 

(7) 检测 ECU/104 和 ECU/185 空 档 信号 

ECU/185 连接 到 空 档 开关 ， 在 变速 右 处 于 空 档 位 置 时 与 ECU/104 相通 。 将 万 用 表 (电阻 
档 ) 的 两 个 表笔 分 别 插入 这 两 个 脚 也 内， 观察 万 用 表 ， 如 果 显 示 不 导 通 ,说 明 空 档 开 关 或 线 
路 有 上 断路 故障 ， 可 沿 着 相关 线束 眼 观 手 动 排查 。 如 果 显 示 导 通 ， 再 将 万 用 表 的 一 个 表笔 撤离 
转 接 到 车 体 搭 铁 ， 万 用 表 男 一 个 表笔 原 位 不 动 ， 观 察 万 用 表 ， 由 此 判断 空 档 信号 线路 是 否 搭 
铁 ， 也 可 以 判断 出 ECU/104 电源 线路 是 否 搭 铁 。 

(8 ) 检测 ECU/104 和 ECU/166 离合 信和 号 

ECU/166 连接 到 离合 开关 。 在 离合 器 踏板 末 踏 下 时 与 ECU/104 相通 ， 将 万 用 表 (电阻 
档 ) 的 两 个 表笔 分 别 插入 这 两 个 脚 也 内， 观察 万 用 表 ， 如 采 显 示 不 导 通 ， 说 明 离合 开关 或 线 
路 有 上 断路 故障 ， 可 沿 着 相关 线束 眼 观 手 动 排查 。 如 果 显 示 导 通 ， 再 将 万 用 表 的 一 个 表笔 撤离 
转 接 到 车 体 拱 铁 ， 万 用 表 的 另 一 个 表笔 原 位 不 动 ， 观 察 万 用 表 ， 由 此 判断 离合 信号 线路 是 否 
搭 铁 ， 也 可 以 判断 出 ECU/104 电源 线路 是 否 搭 铁 。 

上 述 两 个 检测 有 一 个 技巧 ， 就 是 将 万 用 表 (电阻 档 ) 的 两 个 表笔 分 别 插入 ECU/185 和 
ECU/166 这 两 个 脚 和 也 内， 正常 情况 下 应 该 是 导 通 的 ， 因 为 它们 都 与 ECU/104 相通 。 

(9 ) 检测 ECU/137 和 ECU/151 起 动 控制 信号 

ECU/137 和 ECU/151 连接 到 起 动 继 电 融 线圈 的 两 端 。 将 万 用 表 (电阻 档 ) 的 两 个 表笔 分 
别 插入 这 两 个 脚 也 内， 观察 万 用 表 ， 如 果 显 示 阻 值 异常 ,说 明 起 动 继 电器 或 线路 有 故障 ， 可 
沿 着 相关 线束 眼 观 手动 仔细 排查 。 男 外 也 可 以 将 万 用 表 (电阻 档 ) 的 一 个 表笔 插入 ECU/137 
或 ECU/151， 男 一 个 表笔 接 到 起 动 继电器 线圈 一 端 ， 由 此 检测 哪 一 条 线路 有 问题 。 青 之 ,将 
万 用 表 的 一 个 表笔 撤离 转 接 到 车 体 搭 铁 ， 万 用 表 的 另 一 个 表笔 原 位 不 动 ， 观 察 万 用 表 ， 由 此 
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判断 ECU/137 或 ECU/151 起 动 控 制 信 号 线路 是 否 搭 铁 。 
起 动 系统 其 他 主 电路 的 检测 读者 自己 体会 。 


二 、 巡 航 


解放 J6 电 咀 汽车 巡航 功能 的 作用 是 在 车 速达 到 35km/h 以 上 时 ， 通 过 驾驶 人 手动 设置 后 ， 
使 汽车 自动 地 以 设置 的 速度 恒定 行驶 (巡航 允许 最 高 车 速 为 105km/h )， 敬 驶 人 不 需要 再 脚 踏 
加 速 踏板 ， 从 而 减轻 工作 强度 。 巡 航 功能 一 般 只 在 高 速 公 路 、 高 等 级 公路 等 条 件 恨 好 的 路 况 
下 使 用 ， 对 于 城市 道路 、 乡 间 首 路、 一般 公路 等 以 及 路 口 、 行 人 情况 较为 复杂 的 路 况 下 ， 不 
使 用 这 航 功能 ， 以 安全 驾驶 避 人 免 意外。 解放 J6 电 喷 汽车 巡航 开关 如 图 1-6 所 示 。 








图 1-6 解放 J6 电 喷 汽 车 巡航 开关 图 





1. 巡航 功能 的 开局 

必须 在 松 开 离 合 器 踏板 和 制 动 踏板 ， 并 且 排 气 制 动 开关 置 于 OFF (关闭 ) 位 置 ， 当 车 速 
达 3S$kmm 以 上 的 情况 下 ， 回 左 扳 动 巡航 开关 ， 使 其 处 于 ON 位 置 (巡航 开关 1 档 位 导 通 ， 
ECU 接 脚 104 电源 经 巡航 开关 1 档 位 传 至 ECU 接 脚 146，ECU 得 到 长 时 直流 信号 )， 这 时 这 
航 功 能 激活 。 巡 航 功 能 激活 后 仪表 板 上 对 应 的 巡航 指示 灯亮 起 。 

2. 巡航 功能 车 速 的 设置 控制 

当 巡 航 功能 被 激活 后 ， 可 通过 以 下 方法 增加 并 设 定 巡 航 车 速 : 

1 ) 按 下 “SET+” 开 关 ， 然 后 松 开 〈ECU 接 脚 104 电源 经 巡航 开关 1 档 位 和 “SET+” 
档 位 至 ECU 接 脚 131，ECU 得 到 瞬间 直流 信号 )， 这 时 车速 会 在 当前 基础 上 增加 2knyh， 
每 点 击 一 下 “SET+” 开 关 ， 车 速 就 会 增加 2km/h， 并 且 自 动 将 增加 后 的 车 速 设 定 为 巡航 
车 速 。 

2 ) 长 时 间 按 住 “SET+” 开 关 (ECU 接 脚 104 电源 经 巡航 开关 1 档 位 和 “SET+” 档 位 至 
ECU 接 脚 131，ECU 得 到 短 时 直流 信号 )， 车 速 会 在 当前 基础 上 一 直 增 加 ， 当 松 开 此 开关 时 
自动 将 增加 后 的 车 速 设 定 为 巡航 车 速 。 

另外 在 巡航 过 程 中 ， 如 果 踩 下 加 速 踏板 加 速 ， 那 么 车 速 就 会 暂时 性 地 增加 ， 当 松 开 加 速 
踏板 后 ， 车 速 又 会 回 到 原来 设 定 的 巡航 车 速 。 

当 巡 航 功能 被 激活 后 ， 可 通过 以 下 方法 降低 并 设 定 巡 航 车 速 : 

1 ) 按 下 “SET-” 开 关 ， 然 后 松 开 ( ECU 接 脚 104 电源 经 巡航 开关 1 档 位 和 “SET-” 档 
位 至 ECU 接 脚 164，ECU 得 到 瞬间 直流 信号 )， 这 时 车 速 会 在 当前 基础 上 降低 2km/h， 每 按 
一 下 “SET-” 开 关 ， 车 速 就 会 降低 2kmh， 并 自动 将 降低 后 的 车 速 设 定 为 巡航 车 速 。 

2 ) 长 时 间 按 住 “SET-” 开 关 (ECU 接 脚 104 电源 经 巡航 开关 1 档 位 和 “SET-” 档 位 至 
ECU 接 脚 164，ECU 得 到 短 时 直流 信号 )， 车 速 会 在 当前 基础 上 一 直 降 低 ， 当 松 开 此 开关 后 
自动 将 降低 后 的 车 速 设 定 为 巡航 车 速 。 
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另外 当 车 速 降 到 30km 以 下 ， 系 统 将 上 自动 解除 巡航 功能 。 
3. 巡航 功能 的 取消 

使 用 以 下 任何 一 种 方法 可 临时 取消 或 长 时 取消 巡航 功能 : 
1 ) 踩 下 离合 硕 踏 板 〈 临时 取消 )。 

2 ) 踩 下 制 动 踏板 (临时 取消 )。 

3 ) 把 排 气 制 动 开关 置 于 ON 位 置 (临时 取消 )。 

4 ) 把 巡航 ON/OFF 开关 置 于 OFF 位 置 (长 时 取消 )。 


4. 恢复 巡航 功能 和 巡航 车 速 








当 松 开 离 合 器 踏板 或 制 动 踏板 或 排 气 制 动 开关 退回 OFF 位 置 后 ， 但 巡航 开关 仍然 置 于 
ON 位 置 ， 并 且 车 速达 到 30kmm 以 上 时 ， 短 时 间 扳 动 巡航 开关 到 Resume 位 置 ， 然 后 松手 
( ECU 接 脚 104 电源 经 巡航 开关 2 档 位 至 ECU 接 脚 174，ECU 得 到 瞬间 直流 信号 )， 那 么 巡 
航 功 能 将 重新 被 激活 ， 同 时 巡航 和 车速 恢复 到 巡航 功能 取消 前 所 设 定 的 巡航 车 速 。 











解放 赛 龙 CA5168XXYPK2 型 博世 共 轨 柴油 电 喷 汽车 线束 布局 见 图 2-1， 电 路 原理 见 图 
2-2， 中 央 集 电 盒 电路 原理 见 图 2-3 ， 线 束 谢 析 见 表 2-1。 
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图 2-2 解放 赛 龙 CA5168XXYPK2 型 博世 共 轨 柴油 电 喷 汽车 电路 原理 图 ( 1 ) 
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图 2-2 解放 赛 龙 CA5168XXYPK2 型 博世 共 轨 柴油 电 喷 汽车 电路 原理 图 ( 2 ) 
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图 2-2 解放 赛 龙 CA5168XXYPK2 型 博世 共 轨 柴油 电 喷 汽车 电路 原理 图 ( 3 ) 
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图 2-2 解放 赛 龙 CA5168XXYPK2 型 博世 共 轨 柴油 电 喷 汽车 电路 原理 图 ( 4 ) 


F3 _F4 _FS 


Hs 


冷 去 


液 水 位 控制 器 











J1 刊 水 低速 继电器 





J2 刮 水 高 速 继电器 





J3 ECU 继电器 






J4 喇叭 继电器 J5 制 动 灯 继 电器 





J8 空调 继电器 






闪光 器 


断 丝 报警 


控制 器 





A 一 Q 为 背面 线束 接口 (为 便于 编辑 在 表 2 - 1 中 以 小 写字 母 表 示 ) 


F23 F24 


图 2-3 解放 赛 龙 CA5168XXYPK2 型 博世 共 轨 柴油 电 喷 汽车 中 央 集 电 盒 电 路 原理 图 


C9 
SO 





卉 图 半 闭 地 内 第 装 嵌 半 


名 称 
左 侧 转 向 灯 





左 门 控 开关 





ee 
排 气 制 动 离合 开关 
2 








Ca 
左前 组 合 灯 


] 
2 


二 、 解 放 赛 万 CA5168XXYPK2 型 博世 共 轨 柴油 电 喷 汽车 


表 2--1 

内 容 名 称 
0.6 绿 / 红 昌 闪光 器 1 
0.6 黑 搭 铁 


0.6 黑 / 白 右 如 仪表 b8， 顶 舌 束 间 a2 


0.6 蓝 / 红 里 电 喷 ECUK40 
0.6 蓝 / 黄 O 中 央 集 电 盒 b4 (F4 ) 








1 2 
mm 
Si sd 
= 


起 动 钥匙 开关 





刊 水 组 合 开关 


和 人 


仪表 a 





0.5 绿 / 黑 


06 蓝 / 黄 排 气 制 动 吕 中央 集 电 盒 bA( 4 ) 


Oo oo 一 项 





0.8 红 / 黄 小 灯 @ 中 央 集 电 盒 e10 
0.6 绿 / 红 左 转 但 闪光 需 1 

0.6 搭 铁 

1.0 红 / 绿 近 光 <@ 中 央 集 电 盒 g4 
1.0 红 / 黄 ， 远 光 @ 中 央 集 电 盒 e6 
1.0 红 / 黄 ， 远 光 <@ 中 央 集 电 盒 e6 
1.5 搭 铁 

0.6 蓝 / 低速 <@ 中 央 集 电 盒 g5 
0.6 蓝 / 红 高 速 昌 中央 集 电 盒 el 
0.8 蓝 / 黄 复位 > /万 中 央 集 电 盒 e5 
(复位 时 /复位 后 ) 

0.6 蓝 < 中 央 集 电 盒 bl (Fl ) 


4.0 日 / 红 @ 〇 > 中 央 集 电 盒 a (Fl ~Fll ) 

4.0 红 < 底 盘 束 间 a2 ( 底盘 电器 盒 FA1 ) 

0.8 黑 / 黄 ， 起动 @ 底 盘 束 间 b9 

1.5 蓝 / 黑 O> 中 央 集 电 盒 ql (F16 ~ F17 ) 
0.5 搭 铁 
0.5 红 /日 筋 灯 控 制 写 中央 集 电 盒 hl 仪表 d 
0.5 绿 小 灯 探 制 写 中 央 集 电 盒 e9 _ 

种 僻 

0.5 红 / 黄 ” 远 光 控制 二 中 央 集 电 盒 e7 加 
0.5 绿 小 灯 控 制 写 中 央 集 电 盒 e9 电子 油门 传 感 需 


0.5 绿 / 红 左 转 控制 写 闪光 融 4( 单 闪 ) 
0.5 红 /上 折 近 光 控制 写 中 央 集 电 盒 h2 
0.6 搭 铁 

右 转 控 制 写 闪光 器 $( 单 闪 ) 





05 蓝 / 梯 尝 次 扣 间 嘻 继 电器 6， 底盘 来 间 b15 

0.6 搭 铁 

0.5 黄 ” 间 向 控制 全 间 葡 继电器 3 

0.5 蓝 / 白 高 速 控制 全 中 央 集 电 盒 e3 

0.5 蓝 / 红 低速 控制 写 中 央 集 电 盒 e4 Ee 

0.5 绿 / 红 左 转 控制 筷 闪光 器 4 ( 双 闪 ) Ee 

0.5 绿 / 黑 ” 右 转 控 制 合 闪光 器 5 ( 双 闪 ) pe 

0.5 蓝 ” 排 气 制 动 @> 电 喷 ECU/K54 0 
0.5 黑 ” 搭 铁 i 
0.5 黑 / 蓝 ， 喇 叭 按钮 瑟 中央 集 电 盒 h3 


= 


后 雾 灯 开关 





0.5 黄 ”燃油 2> 底 盘 束 间 b8 
0.5 黄 / 冷却 液 温 度 传 感 2> 底 盘 束 间 c9 


























解放 赛 龙 CA5168XXYPK2 型 博世 共 轨 柴油 电 喷 汽车 线束 剖析 表 


内 容 


东 


0.5 搭 铁 

0.8 红 / 绿 <@ 中 央 集 电 盒 b5 (F5 ) 
0.5 标 / 红 转速 蕊 底盘 束 间 cl 

0.8 红 / 黄 照明 @ 中 央 集 电 盒 e10 
0.5 黄 / 绿 油 压 传 感 2> 底 盘 束 间 b4 
0.5 搭 铁 





oo ~ 人 下 Un 人 上 外 





0.5 绿 ， 驻 车 制 动 合 底 盘 束 间 b2 
0.5 黄 ”水 位 i 冷却 液 水 位 控制 器 3 
0.5 白 ”冷却 液 温度 报警 含 底 盘 束 间 b14 
0.8 白 / 红 “充电 > 底盘 束 间 c12 
0.5 蓝 ， 油 压 报警 含 底 盘 束 间 b12 
0.6 黑 / 自 合 左 门 控 开关 ， 右 门 控 开 关 
0.5 黄 / 红 备用 一 底盘 束 间 d13 

0.5 黑 / 绿 预 热 负 端 5* 电 顺 ECU/K92 
11 0.8 蓝 预 热 正 端 志 电 嘎 ECU/K29 
12 0.5 绿 / 红 左 转 旭 闪光 器 1 


0.6 黄 / 绿 ”故障 灯 漠 电 噶 ECU/K55 

0.5 绿 / 黑 右 转 昌 闪 光 硕 3 

0.5 故障 灯 搭 铁 

0.8 红 / 排 气 制 动 灯 负 端 人 排 气 制 动 接 

口 3 

5 0.5 绿 / 昌 6 衣 断 丝 报警 控制 器 3 

7 0.8 红 排 气 制 动 困 正 端 @ 排 气 制 动 接口 6 

8 0.5 绿 / 锁 止 报警 仿 底 盘 束 间 b3 

9 0.5 绿 气压 报警 含 底盘 束 间 c7 

10 0.5 搭 铁 

11 0.8 红 记忆 供电 <@ 中 央 集 电 盒 d2 (F13 ) 
0.8 红 / 黄 远 光 < 中 央 集 电 盒 e6 


人 请 六 一 








0.8 红 / 绿 - 昌 中 央 集 电 盒 b5 (FS ) 
0.6 白 11V 供电 20> 底盘 束 间 bl10 
0.6 绿 信号 蕊 底盘 束 间 bl1 

0.6 搭 铁 


1 
2 
3 
4 


0.5 
0.6 黄 


SV- 5> 电 嘎 ECU/K30 

言 号 O> 电 喷 ECU/K9 

0.6 红 5V+ <2 电 喷 ECU/VK22 

0.5 SV- 5> 电 喷 ECU/K8 

0.6 黄 / 绿 信号 2> 电 嘎 ECU/K31 
0.6 红 / 绿 5V+ <2 电 喷 ECUVK46 


OO UW 上 UDP 一 


1.5 蓝 <@ 中 央 集 电 盒 q2 (F16) 
1.5 黑 ” 搭 铁 


1 0.6 红 @> 底 盘 束 间 b5， 本 开关 9 
5 0.8 红 < 中 央 集 电 盒 k1 
9 0.6 红 “显示 灯 里 本 开关 1 


10 0.6 黑 搭 铁 

1 0.6 黑 搭 铁 

5 0.5 蓝 / 绿 与 电 喷 ECU/K65 

9 0.6 红 / 黄 照明 <@ 中 央 集 电 盒 el10 
10 0.6 黑 搭 铁 
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名 称 


救 风 面板 照明 灯 





杂 物 箱 照 明灯 


U 中 过 


诊断 接口 束 间 


.5 





排 气 制 动 接口 


本 | 
4 "6 








( 续 ) 
内 容 


0.6 红 / 白 #6n 底 盘 束 间 c2( 预 热 控 制 ) 
0.6 红 /白条 中 央 集 电 盒 h4 ( 主 继 电 带 控 
制 ) 

0.6 绿 工 底盘 束 间 bll ( 车 速 里 程 信号 ) 
0.5 绿 / 白 垦 底盘 束 间 d16 元 余 制 动 开关 ) 
0.5 绿 CAN 一 诊断 接口 束 间 5 

0.5 黑 / 绿 < 仪表 b10( 预 热 负 电 ) 


(以 下 至 凸轮 轴 转 速 传感器 为 发 动机 线束 ) 

























货 汽车 线束 图 解 
内 容 名 称 
68 
1 0.5 搭 铁 72 
2 0.5 红 / 黄 昌 中 央 集 电 盒 e10 
75 
1 0.8 红 /日 心中 央 集 电 盒 g2 80 
2 0.5 黑 显示 灯 搭 铁 82 
3 0.8 蓝 / 黄 局 空调 温 控 开关 92 
1 0.8 蓝 / 黄 空调 如 中 央 集 电 盒 gl 电 蜡 ECU/A 
2 0.8 蓝 / 黄 2 档 合 调 速 电 阻 2 下 二 CE ] 
3 0.8 蓝 / 白 1 档 写 调 速 电阻 1 本 | 2 
4 0.6 黑 搭 铁 ME 7 
5 0.8 蓝 / 黑 3 档 右 调 速 电阻 4 间 3 
6 0.8 蓝 / 绿 4 档 合 鼓 风 电 动机 1 WW 10 
让 12 
1 0.5 搭 铁 3 14 
2 0.5 红 / 黄 昌 中 央 集 电 盒 e10 16 
(经 一 束 线 与 诊断 接口 相连 接 ) 17 
1 0.5 白 黑 串 行 数据 一 电 喷 ECU/K62 19 
2 1.0 黄 < 〇 中央 集 电 盒 d4 (F15 ) 20 
3 0.5 搭 铁 23 
4 0.5 白 ” 串 行 数据 一 电 喷 ECU/K61 26 
5 0.5 绿 CAN 一 电 噶 ECU/K82 D7 
6 05 绿 / 黑 CAN 一 电 喷 ECU/K60 29 
8 0.5 绿 开 线 一 电 喷 ECU/K25 31 
3 0.8 红 / 黑 条 仪表 c4， 底 盘 束 间 c4 ( 排 气 33 
制 动 电磁 立 ) 40 
6 ”0.8 红 .@> 仪 表 c7， 底 盘 束 间 c8 ( 排 气 制 动 41 
电磁 立 ) 43 
3 ” 0.5 灰 可 电 顺 ECU/A45 45 
6 0.5 浅 蓝 里 电 嘎 ECU/A29 46 
1 2.5 红 旭 中 央 集 电 盒 g6 ( 主 继 电 需 供电 ) 47 
p 搭 铁 49 
3 2.5 红 姐 中 央 集 电 盒 g6 (〈 主 继 电 需 供电 ) 50 
4 2.5 搭 铁 3 
5 2.5 红 旭 中 央 集 电 盒 g6 ( 主 继 电 需 供电 ) 58 
6 2.5 搭 铁 ECU 冷却 液 温 
7 0.6 蓝 / 白 @ 底 盘 束 间 c3 ( 预 热 ) 度 传 感 需 
8 0.5 黑 5SV-<6 电 子 油门 传感器 4 ja 1 
9 0.6 黄 信号 <5 电 子 油门 传感器 2 Ec» 2 
17 0.6 绿 - 昌 中 央 集 电 盒 k4( 制 动 信号 ) 一 算 喷 油 需 
22 0.6 红 5V+ 5> 电 子 油 门 传 感 器 3 Key | 
25 0.5 绿 K 线 一 诊断 接口 8 
28 0.8 红 旭 中 央 集 电 盒 c6 (F11) 二 所 喷 油 带 
29 ”0.8 蓝 丰 仪表 bl1 ( 预 热 正 电 ) 
30 0.5 畸 5V- < 电子 油门 传 感 天 1 Re 
31 0.6 黄 / 绿 信号 < 电子 油门 传感器 $ 三 仁 喷 油 需 
40 0.6 蓝 / 红 <@ 排 气 制 动 离合 开关 Rey 
46 0.6 红 / 绿 5V+ 5 电子 油门 传感器 6 Ke 
53 0.8 搭 铁 四 和 包 吗 油 带 
54 ”0.5 蓝 如 天 水 组 合 开 关 9( 排 气 制 动 开 关 ) 
55 0.6 黄 / 绿 世 仪表 cl (故障 灯 ) 
60 0.5 绿 / 黑 CAN 一 诊断 接口 束 间 6 轨 压 传感器 
61 0.5 白 ” 串 行 数据 一 诊断 接口 束 间 4 一 1 
62 0.5 白 / 串 行 数据 一 诊断 接口 束 间 1 了 
65 0.5 蓝 / 绿 含 发 动机 诊断 开关 $ 3 





1.5 白 2> 三 仙 喷 油 需 

1.5 日 二 饶 贤 油 带 

0.5 黑 ”曲轴 转速 传感器 屏蔽 线 

0.5 绿 / 5V- 《6 轨 压 传 感 右 1 

0.8 白 攻 凸轮 轴 转 速 传感器 2 

0.8 黑 几 曲轴 转速 传 感 右 2 

0.5 白 5V+ CQ> 进 气压 力 温 度 传 感 央 3 
1.5 日 0 一 氏 吧 油 带 

1.5 白 咏 四 所 咀 油 器 

1.5 红 0> 燃 油 计量 阅 1( 供电) 

1.0 黑 凸轮 轴 转 速 传 感 融 屏蔽 线 
0.5 日 / 黑 5V- <6 进 气压 力 温度 传 感 硕 1 
0.5 绿 5V+ 2> 轨 压 传 感 器 3 

0.8 白 几 曲轴 转速 传感器 1 

0.5 浅 蓝 @> 排 气 制 动 接 口 6 ( 电磁 立 ) 
1.5 红 #en 二 仙 距 油 需 

1.5 绿 ¥6n 四 生 咀 油 带 

0.5 白 / 黄 压力 <6 进 气压 力 温度 传感器 4 











0.5 黄 5V- < ECU 冷却 液 温度 传感器 2 
0.5 绿 / 白 信号 三 轨 压 传感器 2 


0.5 灰 箱 排 气 制 动 接 口 3( 排 气 制 动 电磁 阀 ) 
1.5 浅 蓝 6n 三 饶 顺 油 帮 

1.5 黑 f6n 一 伍 喷 油 需 

1.5 黑 <6 炊 油 计量 网 2 

0.8 黑 几 凸轮 轴 转 速 传感器 1 

0.5 白 / 蓝 温度 2> 进 气压 力 温度 传感器 2 
05 白 / 黑 信号 9, ECU 冷却 液 温度 传感器 1 








0.5 白 / 黑 
0.5 黄 





信和 号 <9. 电 喷 ECU/A58 
SV- z> 电 距 ECU/A41 


1.5 白 <2. 电 嘎 ECU/A16 
1.5 黑 ne 台电 嘎 ECU/A47 


1.5 红 ne 广电 嘎 ECU/A31 
1.5 白 <2 电 喷 ECU/A2 


1.5 浅 蓝 ne 茸 电 嘎 ECU/A46 
1.5 白 <2 电 喷 ECU/A1 


1.5 白 <2 电 喷 ECU/A17 
1.5 绿 nes 广电 喷 ECU/A33 


0.5 绿 / 5V- 5> 电 喷 ECU/A8 
0.5 绿 / 白 信号 2> 电 喷 ECU/A43 
0.5 绿 5V+ <2 电 喷 ECU/A26 


名 称 
进 气 压力 温度 





空调 温 控 开关 
= 
C= 


冷却 液 水 位 控 
制 俘 


人 玉 UDP 一 
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加 
时 


0.5 白 / 黑 5SV- zz> 电 喷 ECU/A23 
0.5 日 / 蓝 温度 <2 电 喷 ECU/A5S3 
0.5 白 5V+ <2 电 喷 ECU/A14 


0.5 白 / 黄 ”压力 2> 电 喷 ECU/A40 


1.5 红 供电 LC 电 喷 ECU/A19 
1.5 黑 0, 电 时 ECU/A49 


C5 一 


0.8 白 攻 电 喷 ECU/A27 
2 0.8 黑 放电 咀 ECU/A12 


0.8 黑 放 电 呆 ECU/A50 
2 ” 0.8 白 几 电 唤 ECU/A10 


0.8 蓝 / 黄 < 品 空调 开关 3 
0.8 黑 / 黄 中, 底盘 束 间 cll( 空调 低压 开关 ) 


0.8 蓝 / 白 如 误 风 开关 3 (1 档 ) 
0.8 蓝 / 黄 如 辟 风 开关 2 (2 档 ) 
0.8 蓝 / 绿 <o2 残 风 电动 机 1 

0.8 蓝 / 黑 如 辟 风 开关 5(3 档 ) 


请 UD IDP 一 


1 0.8 蓝 / 绿 2> 调 速 电阻 3 
号 豆 风 开关 6 
2 0.8 蓝 <@ 中 央 集 电 盒 g3 ( F20) 


0.8 搭 铁 

0.6 黑 / 白 仓 左 门 控 开关 ， 右 门 控 开关 
0.8 红 “车 内 灯 < 里 中 央 集 电 盒 d2 (F13 ) 
0.8 蓝 ” 收 放 机 也 中 央 集 电 盒 q2 (Fl16 ) 


请 DD 一 


1 0.8 红 收 放 机 里 中 央 集 电 盒 42 (Fl13 ) 
4 0.8 红 / 黄 高 位 灯 捍 中 央 集 电 盒 e10 


( 接 仪表 工作 台 右 下 部 ) 
ee 
0.5 搭 铁 
0.5 搭 铁 
0.5 黄 合 刊 水 组 合 开 关 4( 间 葡 控制 ) 
0.5 蓝 / 红 全 中央 集 电 盒 e4( 低速 控制 ) 
0.6 蓝 @ 中 央 集 电 盒 bl (Fl ) 
0.5 蓝 / 柳 全 刊 水 组 合 开 关 2 (间歇 洗涤 ) 


OO 上 基 UD iDD 一 


0.5 搭 铁 

0.5 黄 攻 6 仪表 b3 

0.5 红 合 底盘 束 间 b7 (水 位 报警 开关 ) 
0.6 白 / 红 <@ 中 央 集 电 盒 c3 (F8 ) 


人 5 一 


4.0 白 / 红 Fl~Fll oO 起动 钥匙 开关 al 


名 称 
中 央 集 电 盒 b 





中 央 集 电 盒 c 


| 1 


6 Ni 
司 喇 咯 司 二 二 


中 央 集 电 盒 e 





中 央 集 电 盒 g 





中 央 集 电 盒 





天 一 


全 hiMPD 


天 一 天 一 


Cn 上 LU iiP 


DD “一 


户 UD IP 一 


OO 





( 续 ) 
内 容 

0.6 蓝 Fl O> @> 刊 水 电动 机 4， 间 欢 继 电 
器 5， 底 盘 束 间 b16 ( 洗涤 电动 机 ) 
0.8 红 / 蓝 F2 > 底盘 束 间 b6 (倒车 供电 ) 
0.6 蓝 / 黄 F40O>@ 排 气 制 动 离合 开关 ， 
刊 水 组 合 开关 1 ( 排 气 制 动 )， 底 盘 束 间 b13 
( 匈 余 制 动 开 关 ) 
0.8 红 / 绿 F5 @ 仪 表 a4、dl 
353 人) J3/30 < 〇 中央 集 电 盒 dl (F12 ) 


0.8 红 / 蓝 ，F6 @ 底 盘 束 间 d9 (电源 控制 2 ) 
0.8 白 / 红 F8 8 冷却 液 水 位 控制 器 5， 内 
让 6 

05 黑 / 绿 F9 > 底盘 束 间 d12 ( 干燥 备用 ) 
0.8 红 Fll @ 电 喷 ECU/K28 


.5017 
集 电 盒 e2 
0.8 红 F13 .@ 顶 篷 束 间 a3 、b1， 仪 表 cl11 
1.0 蓝 / 黄 Fl14 忆 内 光 器 2 ( 双 内 供电 ) 
1.0 黄 ”F15 > 诊断 接口 束 间 2 
4.0 红 Fl12~F15 < 底盘 束 间 a2 (底盘 电 
器 盒 FA1 ) 
0.6 蓝 / 红 
252.7 
0.5 蓝 / 白 
控制 ) 
0.5 蓝 / 红 J1/85 合 刊 水 组 合 开 关 6， 间 睦 
继 电 融 4(〈 低速 控制 ) 
0.8 蓝 / 黄 1/87a < / 记 乔 水 电动 机 3 ( 复 
位 时 /复位 后 ) 
1.0 红 / 黄 JI/87 @r 左 前 照 灯 2、3， 仪 表 
cl12， 底 盘 束 间 c14 (右前 照 灯 远 光 ) 
0.5 红 / 黄 J7/85 全 灯 光 组 合 开关 1( 远 光 
控制 ) 
0.5 绿 J6/85 全 前 筋 灯 开 关 4， 灯光 组 合 开 
关 2 (小 灯 控 制 ) 
1.0 红 / 黄 J6/87 .@> 左 前 组 合 灯 1( 小 灯 )， 
仪表 a6( 照明 灯 )， 发 动机 诊断 开关 9， 辟 
风 面 板 照明 灯 2， 杂 物 箱 照明 灯 2， 顶 舌 束 
间 b4 (高 位 灯 )， 底 盘 束 间 c15 (小 灯 ) 


F12 O 〇 > @> 中 央 集 电 盒 b6 ， 中 央 


J2/87 @ 刊 水 电动 机 2 ( 高速 ) 
J3/86 < 昌 中 央 集 电 盒 dl (Fl12 ) 
J2/85 合 刊 水 组 合 开关 5 ( 高速 


0.8 蓝 / 黄 J8/85 合 鼓 风 开 关 1 空调 控制 ) 
0.8 红 / 白 J8/87 空调 开关 1 

0.8 蓝 ”F20 @> 辟 风电 动机 2 

1.0 红 / 绿 J9/87 名 左前 照 灯 1， 底盘 束 间 
c13 (右前 照 灯 近 交 ) 

0.6 蓝 / J2/87a 名 >- 刊 水 电动 机 1 (低速) 
2.5 红 J3/87 8@> 电 喷 ECU/K1、K3、K5 


0.5 红 /和 白 Jl085 含 前 筋 灯 开关 3( 筋 灯 
控制 ) 

0.5 红 / 白 J9/85 全 灯光 组 合 开关 5 ( 近 光 
控制 ) 

05 基 / 蓝 
以 控制 ) 


J4/85 合 刊 水 组 合 开 关 13 ( 喇 


34 | 实用 载 





中 央 集 电 盒 m 


闪光 人 策 
PE 一 ~ 三 
十 一 -之 
二 二 上 


斯 丝 报警 控制 佣 


i 


右 侧 转向 灯 


右 门 控 开 关 
Sa 
底盘 室内 搭 铁 点 
Cid 
底盘 束 间 a 





货 汽 车 线束 图 解 


内 容 
4 0.6 红 / 白 J3/85 导电 喷 ECU/K72 ( 主 继 
电 需 控制 ) 


1 1.0 红 J10/87 > @> 后 雾 灯 开 关 S$， 底 盘 
束 间 d6〈 前 雾 灯 ) 

2 0.5 蓝 / 白 JS/85 全 底盘 束 间 d4 ( 制 动 控 
制 ) 

3 0.8 绿 / 黑 J4/87 8, 底盘 束 间 d7 (喇叭 ) 
4 0.6 绿 JS/87 @ 电 喷 ECUK17， 断 丝 报 
警 探 制 硕 1 


1 1.5 蓝 / 黑 F16~F17 起动 钥匙 开关 b2 

2 1.5 蓝 F16 已 点 烟 右 ， 顶 笑 束 间 a4( 收 
放 ) 

3 0.6 蓝 Fl17 @ 底 盘 束 间 bl( 电源 控制 1 ) 


4.0 白 Fl18 ~F24 < 底盘 束 间 a3 (FA2 ) 


1 0.8 绿 / 红 左 转 岛 左 侧 转 问 灯 1， 左 前 
组 合 灯 2， 仪 表 b12， 底 盘 束 间 c6 

2 1.0 蓝 / 黄 双 闪 < 中 央 集 电 盒 d3 (Fl14 ) 

3 0.8 绿 / 黑 右 转 @ 仪 表 c2， 右 侧 转 向 灯 
1， 底 盘 束 间 c5 

4 0.5 绿 / 红 左 转 控制 全 灯光 组 合 开关 3 
( 单 内 )， 乔 水 组 合 开关 7 ( 双 闪 ) 

5 0.5 绿 / 黑 右 转 控制 七 灯 光 组 合 开关 7 
( 单 内 )， 乔 水 组 合 开关 8 ( 双 闪 ) 

6 0.8 白 / 红 单 内 里 中 央 集 电 盒 c3 (FS8 ) 


1 0.6 绿 昌 中 央 集 电 盒 k4 

2 0.6 绿 / 白 @ 底 盘 束 间 d5 ( 制 动 灯 ) 
3 0.5 绿 / 昌 丰 仪表 c5 ( 呆 丝 报警 ) 

4 0.5 搭 铁 


0.6 绿 / 黑 昌 闪光 需 3 
2 0.6 黑 搭 铁 


0.6 黑 /日 右 厂 仪表 b8， 顶 笑 束 间 a2 


6.0 黑 5” 六 奈 扒 拱 铁 所 

(插头 为 驾驶 室 线 束 ， 插 座 为 底盘 线束 ) 

2 4.0 红 〇 > 起 动 钥 匙 开关 a2， 中 央 集 电 盒 
d5 (F12 ~F15 ) 

3 4.0 白 咏 中 央 集 电 盒 m (F18 ~ F24 ) 

2 3.0 红 稼 电 <@ 底 盘 电 需 盒 a (FA1) 

3 3.0 白 < 底盘 电 吉 盒 b (FA2 ) 

(插头 为 驾驶 室 线束 ， 插 座 为 底盘 线束 ) 

0.6 蓝 ， 电 源 控制 1 <@ 中 央 集 电 盒 99(F17 ) 

0.5 绿 ， 驻 车 制 动 写 仪表 b2 

0.5 绿 / 锁 止 报警 写 仪表 c8 

0.5 黄 / 绿 油 压 传 感 <2 仪 表 a7 

0.6 红 后 务 灯 了 @ 后 务 灯 开关 1 

0.8 红 / 蓝 倒车 < 中 央 集 电 盒 b2 (EF2 ) 

0.5 红 水 位 报警 所 冷却 液 水 位 控制 锅 4 

0.5 黄 ”燃油 传 感 <2 .仪表 al 








oo OW 人 一 





底盘 束 间 c 








内 容 
9 0.8 黑 / 黄 起动 控 制 @ 起 动 钥匙 开关 bl 
10 0.6 白 和 车速 供电 <2 仪 表 d2 
11 0.6 绿 车 速 信号 并 仪表 d， 电 喷 ECU/K75 
12 0.5 蓝 ” 油 压 报警 二 仪表 b7 
13 06 蓝 / 黄 ， 宛 余 制 动 < 中 央 集 电 盒 b4 (F4 ) 
14 0.5 白 冷却 液 温 度 报 警 写 仪表 b4 
15 0.$ 蓝 / 栖 洗涤 仿 乔 水 组 合 开关 2 
16 0.5 蓝 洗涤 供电 里 中 央 集 电 盒 bl (Fl ) 
1 0.8 蓝 ”电源 控制 1 @> 底盘 电器 盒 全 
2 0.5 绿 恕 驻 车 制 动 开关 
3 0.5 绿 /黑人 如 各 驶 室 锁 止 开关 1 
4 0.5 黄 / 绿 油 压 传 感 2> 油 压 传 感 器 1 
5 0.8 红 后 筋 灯 @, 右 后 组 合 灯 4， 左 后 组 合 
灯 4 
6 0.8 红 / 蓝 忆 变速 右 束 间 3 (倒车 灯 开 关 ) 
7 0.5 红 全 水 位 报警 开关 1 
8 0.5 黄 2> 燃 油 传感器 
9 0.8 上 日 起 动 控 制 @> 底 盘 电 器 盒 全 5 
10 0.8 白 8V > 变速 器 束 间 4 ( 车速 里 程 ) 
11 0.8 绿 信号 蕊 变速 器 束 间 5 ( 车速 里 程 ) 
12 0.5$ 蓝 ， 油 压 报警 含油 压 传感器 2 
13 0.8 蓝 / 黄 元 余 制 劲 开关 1 
14 0.5 白 冷却 液 温度 报警 富 冷 却 液 温度 传 
感 器 2 
15 0.5 蓝 / 栖 写 洗涤 电动 机 1 
16 0.5 蓝 @> 洗涤 电动 机 2 
(插头 为 驾驶 室 线束 ， 插 座 为 底盘 线束 ) 
0.5 棕 / 红 转速 蕊 仪表 a5 
0.6 红 /日 ” 预 热 控 制 n8* 电 呆 ECU/K68 
0.6 蓝 /日 预 热 控制 - 昌 电 嘎 ECUA 开 7 
0.8 红 / 黑 有 排 气 制 动 接 口 3 (ECU/A29 ) 
0.8 绿 /岩石 转 昌 闪光 大 3 
0.8 绿 / 红 左 转 里 闪光 需 1 
0.5 绿 气压 报警 写 仪表 c9 
0.8 红 里 排 气 制 动 接口 6 (ECU/A45 ) 
0.5 黄 / 冷却 液 温度 传 感 〇 仪表 a2 
11 0.8 黑 / 芮 <O 空 调 温 控 开关 
12 0.8 白 / 红 充电 <92 仪 表 b5 
13 1.0 红 / 绿 左近 光 @ 中 央 集 电 盒 g4 
14 1.0 红 / 黄 右 远 光 < 里 中 央 集 电 盒 e6 
15 1.0 红 / 黄 小 灯 昌 中 央 集 电 盒 el0 
1 0.8 黑 / 芮 转速 世 交 流 发 电机 b2 
2 0.8 绿 / 黄 了 6n 底 盘 电 融 盒 全 〈 预 热 控 制 ) 
3 0.8 蓝 /和 白 生 底盘 电 融 盒 伺 ( 预 热 控 制 ) 
4 
5 


DO oo OW 人 一 


0.8 红 / 黑 芽 排 气 制 劲 电磁 网 2 

0.8 绿 / 黑 右 转 @ 右 前 组 合 灯 2， 右 后 组 
合 灯 1 

0.8 绿 / 红 左 转 @ 左 后 组 合 灯 1 

0.5 绿 全 气压 报警 开关 1 

0.8 红 @> 排 气 制 动 电磁 赋 1 

0.5 黄 / 冷却 液 温度 传 感 2> 冷 却 液 温度 
传感器 1 

11 0.8 黑 / 芮 空调 低压 开关 2 

12 0.8 白 / 红 充电 2> 交 流 发 电机 Pbl 

13 1.0 红 / 昌 @ 右 前 照 灯 1 (近郊 ) 


‘CO co ~ 人 个 


名 称 
底盘 束 间 d 


4 
站 Ri 
一 L 





| 1 地 可 本 于 


| 
| 
| 一 


8- 







Ss8 
6 


EE 


"i 
9g 硬 了 有 岗 吓 


19 


洗涤 电动 机 
AP 
B® 


右前 照 灯 








右前 雾 灯 


Sm \ 


空调 低压 开关 
' 


有 


左右 电 喇 只 





前 制 动 灯 开关 


左前 筋 灯 


YY 


压缩 机 


Ce 
油 压 传感器 


预 热电 阻 


14 
15 





13 
16 


C5— 


UDP 一 


内 容 


1.0 红 / 黄 @ 右 前 照 灯 2、3(〈 远 光 ) 

小 灯 .@, 右 前 组 合 灯 1， 右 侧 
备用 灯 1， 右 后 组 合 灯 2， 牌 照 灯 ， 左 侧 
备用 灯 1， 左 后 组 合 灯 2 


1.0 红 / 黄 


05 蓝 / 白 ” 制 动 控制 全 中央 集 电 念 k2 
0.6 绿 / 白 制 动 灯 @ 断 丝 报警 控制 右 2 


1.0 红 “前 雾 灯 捍 中央 集 电 盒 k1 
0.8 绿 / 
08 红 / 蓝 


0.6 黄 / 红 一 仪表 b9 


0.5 绿 / 白 @ 电 喷 ECUK80 ( 元 余 制 动 ) 
0.5 蓝 / 白 制 动 控制 全 前 、 后 制 动 开关 2 


0.8 绿 /和 白 制 动 @ 右 后 组 合 灯 3， 左 后 | 水 位 报警 开关 
组 合 灯 3 区 
1.0 红 前 务 灯 .左前 筋 灯 1， 右 前 筋 灯 1 
0.8 绿 / 喇叭 @> 左 右 电 喇叭 
0.8 红 / 蓝 电源 控制 2 @ 底盘 电 需 盒 f6 | 轰 驶 室 锁 止 开关 
0.5 黄 / 红 一 变速 器 束 间 8 ( 备用) '® ®, 
0.8 绿 / 白 里 元 余 制 动 开关 2 本 
底盘 电 髓 盒 


0.5 蓝 / 栖 含 底盘 束 间 bl15 
0.5 蓝 < 如 底盘 束 间 b16 

1.0 红 / 白 近 光 <@ 底 盘 束 间 c13 
1.0 红 / 黄 远 光 <@ 底 盘 束 间 c14 
1.0 红 / 黄 远 光 <@ 底 盘 束 间 c14 
1.0 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 


1.0 红 / 黄 ， 小 灯 旭 底盘 束 间 c15 
0.8 绿 / 右 转 <@ 底 盘 束 间 c5 
0.8 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 


1.0 红 里 底盘 束 间 d6 
1.0 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 


0.8 黄 @ 压缩 机 
0.8 黑 / 黄 < 底盘 束 间 cl11 


0.8 绿 / 黑 旺 底 盘 束 间 d7 


we 


0.5 黑 一 > 底盘 搭 铁 点 
0.5 蓝 / 白 筷 底盘 束 间 d4 


1.0 红 <@ 底 盘 束 间 d6 
1.0 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 


0.8 黄 @ 空 调 低压 开关 1 


] 
2 





0.5 黄 / 绿 传 感 <2 底盘 束 间 b4 
0.5 蓝 ”报警 二 底盘 束 间 b12 





6.0 黄 旭 底盘 电器 盒 d (FA4 ) 


喇叭 < 人 @ 中 央 集 电 盒 k3 
电源 控制 <@ 中 央 集 电 例 cl( F6 ) 
0.5 黑 / 绿 干燥 < 中 央 集 电 盒 c4 (FF9) 


二 、 解 放 赛 万 CA5168XXYPK2 型 博世 共 轨 柴油 电 喷 汽车 


名 称 
见 余 制 动 开 关 


# 也 
2 


冷却 液 温度 传 


性 


交流 发 电机 


: i 
b Wy 
NI 





瓜 盘 搭 铁 操 





变速 锅 束 间 











起 动机 电磁 开关 








[We 


DD “一 


a 
bl 


6.0 黄 ”起动 @ 底 盘 电 磊 盒 c (FA3 ) 


LUD 一 





6.0 黑 < 一 <. Es 





co 和 OW 人 DD 一 0% 


0.8 蓝 / 黄 


0.8 红 / 蓝 


ou 天 


可 
| 再 


“ie 


0.5 黄 / 传 感 <2 底盘 束 间 c9 
0.5 白 ”报警 二 底盘 束 间 bl14 


6.0 日 电 枢 如 底盘 电 关 盒 e (FA5 ) 
0.8 白 / 红 充电 < 底盘 束 间 c12 
b2 0.8 黑 / 黄 转速 所 底盘 束 间 cl 


0.5 红 司 底盘 束 间 b7 
0.5 黑 一 > 底盘 搭 铁 点 


0.$ 绿 / 黑 生 底盘 束 间 b3 
0.5 黑 一 > 底盘 搭 铁 点 


3.0 红 
3.0 白 
6.0 黄 
6.0 黄 
6.0 白 
0.6 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 


FA2 〇 > 底盘 束 间 a3 
FA3 .@> 起 动机 电磁 开关 
FA4 .人 @> 预 热电 阻 


0.8 绿 / 黄 ” 预 热 控制 nk 底盘 束 间 c2 
电源 控制 1 <@ 底 盘 束 间 bl (F17) 
预 热 控制 @@ 底 盘 束 间 c3 

0.8 白 ”起 动 控 制 @@ 底 盘 束 间 b9 

电源 控制 2 < 里 底盘 束 间 d9(F6 ) 


0.8 蓝 


0.8. 蓝 / 白 


0.8 红 / 蓝 


O 





0.8 蓝 ” 倒车 @ 
5， 左 后 组 合 灯 5 
0.6 黑 一 > 底盘 搭 铁 点 

0.6 红 / 黄 备用 一 底盘 束 间 d13 
0.6 黄 一 空 档 开关 1 ( 备用 ) 

0.6 黄 一 空 档 开关 2 ( 备用 ) 

0.6 蓝 
0.6 白 2> 车 速 里 程 传 感 需 1 
0.6 绿 工 车速 里 程 传 感 锅 3 
0.6 红 里 倒车 灯 开 关 1 


0.6 黑 < 一 车 速 里 程 传感器 2， 备用 插座 2 





0.6 红 / 黄 一 备用 插座 1 


0.6 白 <2 变速 锅 束 间 4 
0.6 黑 一 > 变速 锅 束 间 7 
0.6 绿 亏 变速 锅 束 间 5$ 


盘 束 间 c13 (F4 ) 
0.8 绿 / 白 .底盘 束 间 d16 (ECU/K80 ) 


FA1 O 〇 > 底盘 束 间 a2 (和 常 有 电 ) 


FA5S < 交流 发 电机 a ( 电 枢 B+ ) 


倒车 供电 < 底盘 束 间 b6 
0.8 白 ”车速 里 程 < 底盘 束 间 b10 
0.8 绿 ”车速 里 程 二 底盘 束 间 bl1 
倒车 蜂 鸣 器 ， 右 后 组 合 灯 


倒车 供电 名 倒车 灯 开 关 2 
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(备用 ) 
1 0.6 黄 一 变速 种 束 间 1 
2 0.6 呐 一 变速 融 束 间 2 


1 0.6 红 里 变速 器 束 间 6 
2 0.6 蓝 < 变 速 需 束 间 3 





1 0.6 红 / 黄 生 变速 器 束 间 8 
2 0.6 黑 一 > 变速 器 束 间 7 


1 0.8 红 <@ 底 盘 束 间 c8 (ECU/A45 ) 

2 0.8 红 / 黑 底盘 束 间 c4 ( ECU/A29 ) 
2 

1 0.5 绿 如 底盘 束 间 c7 

2 0.5 黑 一 > 底盘 搭 铁 点 


0.5 黄 <o2 底盘 束 间 b8 
0.5 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 


1 0.5 黑 一 > 搭 铁 点 
2 0.5 蓝 / 白 司 底盘 束 间 d4 


0.5 绿 扣 底盘 束 间 b2 





牌照 灯 


左 侧 备用 灯 
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Er™ 
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0.6 红 / 黄 小 灯 刀 底盘 束 间 cc15 
0.6 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 


0.8 绿 / 右 转 < 里 底盘 束 间 c5 
0.8 红 / 黄 小 灯 垦 底盘 束 间 c15 
0.8 绿 / 白 制 动 昌 底盘 束 间 d5 
0.8 红 “后 雾 灯 里 底盘 束 间 b5 
0.8 蓝 倒车 <@ 变 速 器 束 间 6 

6 0.8 黑 oY 底盘 搭 铁 点 

C20) 

0.6 红 / 黄 里 底盘 束 间 c15 





人 DD 一 








0.6 红 / 黄 小 灯 昌 底盘 束 间 c15 
0.6 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 


DC 一 


0.8 绿 / 红 左 转 底盘 束 间 c6 
0.8 红 / 黄 ， 小 灯 坦 底盘 束 间 c15 
0.8 绿 / 白 制 动 昌 底盘 束 间 d5 
0.8 红 “后 雾 灯 昌 底盘 束 间 b5 
0.8 蓝 倒车 <@ 变 速 器 束 间 6 

0.8 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 











OO UW 上 UP 一 





东风 天 龙 DFL4251A9 系列 牵引 车 线束 布局 见 图 3-1， 


3-]。 
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电路 原理 见 图 3-2， 
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表 3-1 东风 天 龙 DFL4251A9 系 列 牵 引 车 线束 剖析 表 





名 称 内 容 名 称 内 容 
左 门 束 间 a 3 0.8 白 0110 5> 搭 铁 分 线 器 a5 总 2 0.8 白 0552 上 〇 > 排 气 制 动 油门 开关 
4 0.8 白 1305 里 闪光 需 16 ( 左 门 转向 ) =- 
5 0.8 白 0720 昌 左 熔断 需 盒 侧 F25 ( 踏步 
灯 ) 仪表 a (依照 仪表 总 成 所 标 序 号 两 个 插座 并 列 排序 ) 











6 0.8 白 0721 人 羡 中 地 板 束 间 7 ( 左 门 控 开 i 4 0.5 白 ” 1763 一 左右 束 间 b41 (挂车 ABS) 
18 


























美 5 0.5 白 1445 写 左 右 束 间 b38 (水 位 ) 
左 门 束 间 b 1 0.8 白 ” 2302 一 左右 束 间 a6 (中 控 锁 ) 8 0.5 白 1418 全 底盘 束 间 c72 (空气 滤 清 ) 
2 0.8 和 白 2301 一 左右 束 间 as ( 中 控 锁 ) 11 0.5 白 1419 <2 前 围 束 间 13〈 前 桥 气压 ) 
3 1.0 白 2300 < 左右 束 间 a4 ( 熔 F46 ) 12 0.5 白 1422 <2 前 围 束 间 15 (后 桥 气 压 ) 
4 1.0 白 ”2204 已 左右 束 间 al3 (〈 右 电动 窗 下 13 0.5 白 1417 蕊 底盘 束 间 c84 (燃油 ) 
降 控 制 ) 14 0.5 白 1413 蕊 左右 束 间 b30 (车 速 里 程 
5 1.0 白 ”2201 << 左右 束 间 al2 ( 熔 F60 ) 信号 ) 
6 1.0 白 2205 写 左 右 束 间 al4 ( 右 电动 窗 15 0.5 日 ”0401 里 左 炊 断 硕 盒 侧 F30 
上 升 控制 ) 16 0.5 白 0112 5> 搭 铁 分 线 器 a3 
10 0.8 白 ”0105 一 > 搭 铁 分 线 器 al0 17 0.5 白 0113 5> 搭 铁 分 线 器 a2 
左 地 板 束 间  ( 驻 车 制 动 开 关 、 气 喇叭 电磁 阀 、 左 转 照 地 灯 ) 18 0.5 白 0401 <@ 左 炊 断 器 盒 侧 F30 
1 0.8 白 0104 5> 一 > 搭 铁 分 线 器 a9 20 0.5 白 1443 世 左 右 束 间 b33 (转速 ) 
4 0.8 上 1408 每 仪表 c16 ( 驻 车 制 动 ) 24 0.5 白 0551 <@ 刊 水 组 合 开 关 7( 排 气 
5 0.8 白 0714 <8 喇叭 变换 开关 2 人气 喇叭 ) 制 动 )， 左 右 束 间 bl13 ( 空 档 联 动 继电器 
6 0.5 白 1303 <@ 左 转 照 地 继电器 5 3 ) 
左 搭 铁 点 ”国宝 27 0.5 白 1541 号 左右 束 间 a9 ( 高 档 信和 号 ) 
【全 3.0 白 0100 和，… 29 0.5 白 1306 里 内 交融 15〈 主 车 右 转 ) 
顶 篷 束 间 30 0.5 白 1312 <@ 闪 光 絮 10 (挂车 右 转 ) 
| 1 0.$ 白 0709 Auw 收 攻 机 1 ( 扬 声 ) 31 0.5 白 1412 <6 前 围 束 间 22 (气压 负电 )， 
2 0.5 白 0708 作 J 收 放 机 5( 扬 声 ) 底盘 束 间 c71( 燃油 负电 )， 左 右 束 间 b31 
3 0.5 白 0706 Auw 收 放 机 2 ( 扬 声 ) (转速 及 和 车速 里 程 负 电 ) 
4 0.5 白 0707 Auw 收 放 机 6 ( 扬 声 ) 33 0.8 白 0291 <@ 左 熔 断 器 傅 侧 F22( 常 电 ) 
5 0.8 白 0720 @ 左 炊 断 右 盒 侧 F25 (车 内 34 0.5 白 0111 5> 搭 铁 分 线 器 a4 
灯 | 35 0.5 白 ”1411 > 左右 束 间 b32 ( 车 速 里 程 
6 0.8 白 0725 中 地 板 束 间 S ( 右 门 控 开 供电 ) 
关 ) 仪表 < 【依照 仪表 总 成 所 标 序号 两 个 插座 并 列 排序 ) 


7 0.8 白 ”1103 里 小 灯 继 电器 $ (高 位 灯 ) 外 3 
8 0.8 白 0109 5> 搭 铁 分 线 器 a6 





2 2 0.5 白 0717 < 里 干燥 器 开关 2 
二 3 0.5 白 ” 1202 但 后 筋 灯 继 电 髓 5 








9 0.8 白 0721 > 中 地 板 束 间 7 ( 左 门 控 开 | “ 4 0.5 白 1441 20> 左右 束 间 b34 ( 冷却 液 温度 

关 ) 传 感 ) 
10 0.8 白 0723 <@ 顶 灯 开 关 2 5 0.5 白 0724 号 中 地 板 束 间 4( 门 报警 ) 

前 雾 灯 开 关 7 0.5 白 0302 左右 束 间 a7( 预 热 信 号 ) 
2 0.8 白 1207 @ 前 雾 灯 继 电器 2 9 0.5 白 1003 <@ 远 光 继 电器 5 
6 0.5 白 1103 < 小 灯 继电器 5 10 0.5 日 1201 < 蜂 前 筋 灯 继 电 怖 $ 
9 0.5 白 0116 5> 搭 铁 分 线 需 al4 11 0.8 白 1531 全 底盘 束 间 c4 ( 轮 间 差 速 ) 
10 0.5 白 1103 <@ 小 灯 继 电器 5 (照明 ) 12 0.5 白 ”1416 如 综合 报警 器 1 (灯丝 检测 ) 
13 0.5 白 1451 号 左右 束 间 b39( 油 压 报 警 ) 
2 0.8 白 0723 .8@, 顶 笑 束 间 10 14 0.5 白 1007 <@ 近 光 继 电器 5 
6 0.8 日 0722 < 左 熔断 需 盒 侧 F13 15 0.8 白 1521 号 底盘 束 间 c3 (〈 轴 间 差 速 ) 
9 0.8 白 0117 5> 搭 铁 分 线 器 al5 16 0.8 白 1408 合 左 地 板 束 间 4 ( 驻 车 制 动 ) 
10 0.5 白 1103 <@ 小 灯 继 电器 5 (照明 ) 17 0.5 白 0205 > 左右 束 间 bl12 (充电 D+) 
后 雾 灯 开关 18 0.5 白 1444 全 左右 束 间 b40 (冷却 液 温 

2 0.8 日 1205 @> 后 筋 灯 继 电 关 2 度 报警 ) 
6 0.8 日 1009 心 后 筋 灯 二 极 管 al1， 后 筋 20 0.5 日 0401 <@ 左 熔断 右 盒 侧 F30 

灯 二 极 管 bl 、b2 21 0.5 白 1311 里 闪光 需 12 (挂车 左 转 ) 
9 0.5 白 0118 好 搭 铁 分 线 右 al6 22 0.5 白 1305 <@ 闪 交融 16 ( 主 车 左 转 ) 
10 0.5 白 1103 <@ 小 灯 继 电器 5 (照明 ) 23 0.5 日 0401 <@ 左 炊 断 右 盒 侧 F30 

排 气 制 动 离合 开关 26 0.5 白 1103 <@@ 小 灯 继 电器 5 (照明 ) 

1 0.8 白 0551 < 刮 水 组 合 开关 7， 左 右 束 27 0.5 白 1420 28> 前 转 束 间 11 (气压 供电 ) 


间 b13( 空 档 联 动 继 电器 3 ) 28 0.5 白 1415 全 中 地 板 束 间 3〈 安 全 带 ) 


三 、 东 风 天 龙 DFL4251A9 系 列 奉 引 车 5 


名 称 


制 动 灯 开关 
上 





由 | [k 


起 动 钥 古 开关 


站 





4 8 


灯光 组 合 开关 
，= | ws 

1 村 时 I 3 
4 里 星星 团团 时 |9 
10 1S 


刊 水 组 合 开关 
Pri 


1 四 
4| 守 时 时 : 
9 加 时 时 团委 | 14 


危险 报警 开关 


十 
(a 


口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 





人 


1 


11 
12 


内 容 


0.8 白 盘 束 间 c74 (挂车 制 
动 )， 综 合 报警 旨 7， 左 右 束 间 b14( 制 动 
联动 ) 
0.8 白 ”0502 <O 左 熔断 需 盒 侧 F7 

0.5 白 0203 @> ON 继电器 1，ON 附加 
继电器 1， 左 右 束 间 bl1 (备用 继电器 ) 
0.5 白 ”0204 @> ACC 继电器 1 
2.5 白 ”0201 <O 左 熔断 需 盒 侧 F5 

1.0 白 ”0202 〇 > 左 熔断 融 盒 中 F21( 起 动 ) 
制 叭 按钮 ) 

0.8 白 1302 @> 闪光 大 6( 左 转 控 制 )， 
左 转 照 地 继 电 1 

0.8 白 1307 @ 闪光 大 5 ( 右 转 控制 )， 
右 转 照 地 继 电 需 1 

0.8 白 ”1102 局 小 灯 继 电器 2 ( 小 灯 控 制 ) 
0.5 白 0120 一 > 搭 铁 分 线 器 al18 

0.5 白 ”1006 每 近 光 继电器 2 ( 近 光 控制 ) 
0.5 白 ”1002 与 远 光 继 电器 2 ( 远 光 控制 ) 
0.5 白 ”0123 一 > 搭 铁 分 线 器 a21 

0.8 白 ”1309 < 危险 报警 开关 7 ( 单 内 ) 
0.5 白 ”0122 一 > 搭 铁 分 线 器 a20 

0.8 白 0712 司 喇 叭 继电器 2 


【天 水 、 洗 涤 、 排 气 制 动 ) 


3 


oo ~ 修一 


0.5 拍 0814 
其 继电器 1 ) 
0.8 白 0551 O> @> 排 气 制 动 离合 开关 1， 
仪表 a24 

0.8 拍 ”1600 
制 动 供电 ) 
0.5 白 0121 一 > 搭 铁 分 线 器 a19 

0.5 白 0813 高 速 筷 左右 束 间 bl7( 间 
软 继 电器 4 ) 
0.5 拍 ”0812 
歇 继 电 融 2 ) 
0.5 白 0811 低速 
软 继 电器 5 ) 
0.5 白 0810 复位 闻 左 
软 继 电器 3 ) 


洗 洗 司 左 右 束 间 b24 ( 间 


< 属 左 熔断 髓 盒 侧 F28 ( 排 气 


间歇 合 左 右 束 间 bl8 ( 间 


瑟 左 右 束 间 bl9 ( 间 





右 束 间 b20 ( 间 


0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.5 白 
0.5 白 


1301 < 左右 束 间 b27〈 熔 F55 ) 
1304 @ 闪光 天 4( 双 内 ) 
1309 〇 > 灯光 组 合 开 关 9〈 单 内) 
1301 < 左右 束 间 b27 ( 熔 F55 ) 
0125 5> 搭 铁 分 线 硕 a23 

1103 < 里 小 灯 继 电器 S (照明 ) 


0.5 白 
0.5 白 
0.5 白 
0.5 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 


0114 <6 前 务 灯 继电器 1 
0113 < 仪表 al7 

0112 <5 仪 表 a16 

0111 <5 仪 表 a34 

0110 <5 左 门 束 间 a3 
0109 <5<= 顶 答 束 间 8 
0107 < 一 中 地 板 束 间 6 
0106 < 前 围 束 间 3 


搭 铁 分 线 带 b 


口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 





口 
口 
口 
口 
口 
口 
口 
口 
口 
口 
口 
bo | 
日 


前 围 束 间 








( 续 ) 


Wey 


内 容 


9 0.8 白 0104 <- 左 地 板 束 间 1 
10 0.8 白 0105 < 2 
11 0.8 白 ”0102 < 闪光 器 

12 2.5 白 0100 o> 一 >… 

13 0.8 白 0115 < a 
14 0.5 白 0116 < 前 雾 灯 开关 9 
15 0.8 白 0117 <5 顶 灯 开 关 9 

16 0.5 白 0118 <6 后 雾 灯 开关 9 
17 0.5 白 0119 <5 后 雾 灯 继电器 1 
18 0.5 白 0120 < 二 灯光 组 合 开关 5 
19 0.5 白 0121 < 一 刊 水 组 合 开 关 9 
20 0.5 白 0122 二 灯光 组 合 开关 11 
21 0.5 白 0123 二 灯光 组 合 开关 8 
23 0.5 白 0125 <5 和 危险 报警 开关 9 
24 2.5 白 0100 <5 搭 铁 分 线 器 b24 


0.5 白 
0.8 白 


1 0135 <6 左 转 照 地 继电器 2 
2 

3 0.8 白 
8 

9 


0134 <5 收 放 机 8 

0133 <5 收 放 机 7 

0129 <5 干 燥 硕 开关 9 

0128 <5 喇 只 变换 开关 9 

0127 <5 后 照 灯 开 关 9 

0126 < 综合 报警 器 11 

0130 <5 点 烟 需 1 

0136 <5 预 热 开 关 9 

0137 <5 ON 继电器 2 

0138 <6 右 转 照 地 继电器 2 

0139 <5 ON 附加 继电器 2 

0140 <5 轴 间 差 速 开 关 9 

0141 <5 轮 间 差 速 开 关 9 

19 0.8 白 0142 < ACC 继电器 2 

24 2.5 白 0100 z> 搭 铁 分 线 器 a24 

( 播 头 为 驾驶 室 左 线束 ， 插 座 前 围 线束 ) 

1 0.8 和 所 0806 洗涤 全 左右 束 间 b29 ( 间 鞭 
继电器 10 ) 

3 0.8 白 0106 一 > 搭 铁 分 线 器 a8 

5 0.8 白 ”0701 <O 左 熔断 需 盒 侧 Fl (备用 ) 

8 0.8 白 0801 洗涤 供电 里 左 右 束 间 bl15 

10 0.8 白 0904 < 左右 束 间 b36 ( 压缩 继 电 
髓 5) 

11 05 和 白 

13 0.5 白 

15 0.5 白 


0.5 白 

0.5 白 
10 0.8 白 
11 0.8 白 
12 1.5 白 
13 0.5 白 
14 0.5 白 
15 0.5 白 
16 0.5 白 
17 0.5 白 
18 0.5 白 


1420 < 仪表 c27 (气压 供电 ) 

1419 2 仪表 all (前 桥 气压 ) 

1422 > 仪表 al2 (后 桥 气 压 ) 

20 0.8 白 0909 左右 束 间 b35 (压缩 机 ) 

22 0.5 白 1412 5 仪表 a31 (气压 负电 ) 

1 0.8 白 0806 与 洗涤 电动 机 2 

8 1.0 白 0801 @ 洗 涤 电 动机 1 

10 0.8 和 白 0904 O 〇 空调 低压 开关 2 

11 0.5 白 1420 CO> 前 桥 气压 传 感 希 2， 
气压 传感器 2 

13 0.5 白 1419 <92 前 桥 气压 传感器 3 

15 0.5 白 1422 <92 后 桥 气 压 传感器 3 

20 0.8 白 ”0909 。@ 空 调 低压 开关 1 

22 0.5 白 1412 < 前 桥 气 压 传 感 硕 1， 
气压 传 感 希 1 


后 桥 


后 桥 


46 | 实用 载 货 汽车 线束 图 解 





























( 续 ) 
名 称 WW 名 称 内 容 
前 桥 气压 传 感 带 75 1.5 白 ”0251 <O 左 熔断 需 盒 侧 F8 (熄火 ) 
es 1 0.5 白 1412 负电 5 六 于 束 间 22 76 0.8 白 0715 里 喇叭 变换 开关 8( 电 喇叭 ) 
2 0.5 白 1420 供电 <92 .前 围 束 间 11 78 ”1.5 白 1103 <@ 小 灯 继 电器 5 
3 0.5 白 1419 信号 2> 前 围 束 间 13 79 0.5 上 1203 < 里 综合 报警 器 3( 左 后 雾 灯 ) 
80 0.8 白 1305 <@ 闪 光 器 16 ( 主 车 左 转 ) 
1 0.5 白 1412 负电 5> 六 于 束 间 22 81 0.8 上 1311 <@ 闪 交融 12 (挂车 左 转 ) 
2 0.5 白 1420 供电 <2 前 围 束 间 11 84 0.5 白 1417 <2 仪 表 al3 (燃油 ) 
3 0.5 白 1422 信号 2> 前 围 束 间 15 排 气 制 动 油门 开关 
pp 0.8 白 ” 0552 < 排 气 制 动 离合 开关 2 
1 1.0 白 0801 <@ 前 用 束 间 8 ia 0.8 白 0553 .@, 底 盘 束 间 c51 (电磁 阀 ) 
EE 2 0.8 白 0806 全 前 围 束 间 1 后 雾 灯 二 极 管 a 
空调 低压 开关 i 1 0.8 白 1009 夕 后 雾 灯 开关 6 
Eee 0.8 白 ” 0909 @r 六 于 束 间 20 (压缩 机 ) 3 本 二 4 3 0.8 白 ”1201 < 前 雾 灯 继 电器 5 
2 0.8 日 0904 心 前 围 束 间 10〈 压 纵 继 电 | 后 筋 灯 二 极 管 
器 ) 一 一 1 0.8 白 1009 > 后 雾 灯 开关 6 
底盘 束 间 a RB 于 5 3 2 0.8 白 1009 后 雾 灯 开 关 6 
[@ 4.0 日 0250 和 > 左 炊 断 融 盒 中 F2 ~F15， 3 0.8 白 1007 心 近 光 继电器 5 
ACC 继电器 3，ON 附加 继 电 厦 3， 左右 4 0.8 白 1003 <O 远 光 继 电器 5 
束 间 b2 综合 报警 需 
底盘 束 间 b 。” S99 于 于 1 1 0.5 白 1416 荐 仪表 c12 (灯丝 检测 ) 
由 1 2.5 白 0290 O> 左 熔断 髓 盒 中 F22 ~ F25， 2 0.5 白 ”1204 @> 底 盘 束 间 c67 ( 右 后 雾 灯 ) 
上 关中 左右 束 间 all ( 右 熔 断 器 盒 中 F46 ) 3 0.5 白 1203 @ 底盘 束 间 c79 (〈 左 后 雾 灯 ) 
(黑色 ) 2 25 白 0260 > 左 熔 断 器 盒 中 F1，ON 继 电 4 0.5 白 1202 <@ 后 筋 灯 继 电 带 5 
器 3， 左右 束 间 b4 ( 右 熔 断 需 盒 中 F33 ~ 5 0.8 白 0506 @ 底盘 束 间 c50〈 右 制 动 灯 ) 
F37 ) 6 0.8 白 0507 @ 底 盘 束 间 c62 〈 左 制 动 灯 ) 
底盘 束 间 cI 于 于 5 于 呈 7 0.8 白 ” 0505 <@ 制 动 灯 开 关 2 
It 2 3 0.8 白 1521 与 仪表 cl15 ( 轴 间 差 速 ) 8 0.5 白 1105 @ 底 盘 束 间 c54 ( 右 后 小 灯 ) 
4 0.8 白 1531 已 仪表 cl1 ( 轮 间 差 速 ) 9 0.5 白 1104 @ 底 盘 束 间 c66〈 左 后 小 灯 ) 
9 0.8 白 0115 5> 搭 铁 分 线 需 al3 10 0.5 白 1103 <@ 小 灯 继 电器 5 
10 0.8 白 1003 <@ 远 光 继 电器 5 11 0.5 白 ” 0126 术 搭 铁 分 线 右 bl11 
11 0.5 白 ” 1007 <@ 近 光 继 电器 5 18 0.5 白 0724 富 中 地 板 束 间 4( 门 报警 ) 
12 0.8 白 1201 <@ 前 雾 灯 继 电器 5 19 0.5 白 0705 <@ 左 炊 断 器 傅 侧 F20 
15 0.8 白 1520 《8@ 轴 间 差 速 开关 2 20 0.5 白 0291 <@ 左 熔断 带 盒 侧 F22( 常 电 ) 
16 0.8 白 1530 里 轮 间 差 速 开 关 2 (备用 ) 
24 05 白 0411 <@ 左 右 束 间 b42 (备用 继 电 4 0.8 白 ” 1304 时 危险 报警 开关 6 ( 双 内 ) 
器 87 ) 5 0.8 白 1307 明灯 光 组 合 开 关 2( 右 转 控制 ) 
37 3.0 白 0100 搭 铁 6 0.8 白 1302 Se 1( 左 转 控制 ) 
50 0.8 白 0506 <@ 综 合 报警 右 5( 右 制 动 灯 ) 7 0.8 白 1301 < 左右 束 间 b27 ( 熔 F55 ) 
51 0.8 白 0553 <@ 排 气 制 动 油门 开关 8 0.8 白 1301 < < 左右 束 间 b27(〈 炊 F55 ) 
52 1.0 白 0731 里 后 照 灯 开 关 2 9 0.8 白 0102 Bie all 
54 0.5 白 1105 里 综合 报警 器 8( 右 后 小 灯 ) 10 0.8 白 1312 @ 仪 表 a30， 底 盘 束 间 c69( 挂 
55 0.8 白 ”1202 @ 后 雾 灯 继电器 5 车 右 转 ) 
61 1.0 白 ”0211 < 左 熔断 器 盒 侧 F26( 备用 ) 12 0.8 白 1311 @ 仪 表 c21， 底 盘 束 间 c81 ( 挂 
62 0.8 和 白 0507 < 里 综合 报警 需 6( 左 制 动 灯 ) 车 左 转 ) 
63 0.8 白 0600 昌 左右 束 间 al0 (倒车 灯 15 0.8 白 1306 @> 仪表 a29， 底 盘 束 间 c68 
继电器 5 ) ( 主 车 右 转 )， 左 右 束 间 b25 ( 右 门 转 问 灯 ) 
64 0.8 白 0717 < 干燥 器 开关 2 16 0.8 白 1305 @ 左 门 束 间 a4 ( 左 门 转向 
66 05 白 ” 1104 里 综合 报警 器 9( 左 后 小 灯 ) 灯 )， 仪 表 c22， 底 盘 束 间 c80 ( 主 车 左 
67 0.5 和 白 1204 < 里 综合 报警 需 2( 右 后 雾 灯 ) 转 ) 
68 0.8 上 1306 里 闪光 需 15 ( 主 车 右 转 ) 中 地 板 束 间 ”( 安全 带 开 关 、 左 右 门 控 开 关 、 卧 铺 灯 、 工 作 
69 0.8 白 1312 <@ 闪 光 器 10 (挂车 右 转 ) 灯 插 座 ) 
71 0.8 白 1412 5 仪表 a31 (燃油 负电 ) 2 0.8 日 0722 <@ 左 灼 断 硕 盒 侧 F13( 卧铺 灯 ) 
72 0.5 白 1418 筷 仪 表 a8 (空气 滤 清 ) 3 0.5 白 1415 已 仪表 c28 (安全 带 ) 
73 0.8 白 0207 8 左 炊 断 带 盒 侧 F21( 起 动 ) 4 0.5 白 0724 每 仪表 cs ( 门 报警 )， 综合 报 
74 0.8 白 0505 @ 制 动 灯 开 关 2 警 器 18 


三 、 东 风 天 龙 DFL4251A9 系 列 过 引 车 47 


( 续 ) 
名 称 内 容 
5 0.8 上 和 0725 右 门 控 态 全 顶 答 束 间 6 
(车 内 灯 )， 左 右 束 间 b9( 右 门 踏步 灯 ) 
6 0.8 白 0107 5> 一 > 搭 铁 分 线 器 a7 
7 0.8 上 和 0721 左 门 控 石 写 顶 做 束 间 9 
(车 内 灯 )， 左 门 束 间 a6〈 左 门 踏步 灯 ) 
8 ”0.8 白 ”0701 < 左 熔断 带 盒 侧 F1( 工作 灯 ) 


内 容 
0.8 白 ”1200 咏 前 雾 灯 继 电 髓 3 
1.0 白 1101 OO、@, 小 灯 继 电器 1、3 
2.5 白 ”0201 > 起 动 钥 匙 开关 4 
0.8 和 白 0502 〇 > 制 动 灯 开 关 3， 左 右 束 间 
b37( 制 动 联动 继电器 5 ) 
1.5 白 0251 O 〇 > 底盘 束 间 c7$ (熄火 ) 





















点 烟 帮 0.8 白 “1206 0 继电器 3 
1 1 1.5 白 0130 5> 搭 铁 分 线 咒 b12 0.8 白 0711 98> 喇叭 继电器 1、 
加: 2 1.5 日 0710 < 左 熔断 带 盒 侧 Fl17 0.8 白 ”0716 > 干燥 器 开关 6 
喇叭 变换 开关 0.8 白 0722 O> @> 中 地 板 束 间 2 (卧铺 
2 0.8 白 0714 @ 左 地 板 束 间 S$ (和气 喇叭 ) 灯 )， 项 灯 开 关 6 
6 0.8 白 0713 < 喇叭 继 电 吉 5 Fl14 1.0 白 1001 O @ 远 光 继 电器 1、3 
8 0.8 白 ”0715 .8 底盘 束 间 c76 ( 电 喇 叭 ) F15 1.0 白 1005 〇 > @> 近 光 继 电大 1、3 
9 0.5 白 0128 5> 搭 铁 分 线 器 b9 F16 0.8 和 0750 @ 左 右 束 间 b21 (多 功能 报 
10 0.5 白 1103 里 小 灯 继 电器 $( 照明) 警 器 6 ) 
F17 1.5 白 0710 点 烟 器 2 
2 0.8 白 0717 仪表 c2， 底盘 束 间 c64 F18 0.8 白 1500 〇 > 轴 间 差 速 开 关 6， 轮 间 差 
6 0.8 日 0716 < 左 熔 断 硕 盒 侧 Fl1 速 开 关 6 
9 0.5 白 0129 5> 搭 铁 分 线 器 b8 F19 0.8 白 0704 @O 收 放 机 4 
9 10 0.5 白 1103 @@ 小 灯 继 电器 5 (照明 ) F20 0.5 白 ”0705 @ 综合 报警 器 19 
预 热 开关 F21 0.8 白 0207 .8 底盘 束 间 c73 (起 动 ) 
， 2 0.8 白 ”0306 @ 左 右 束 间 a8 ( 预 热 控制 右 ) F22 0.8 白 0291 @ 仪表 a33， 综 合 报警 需 
6 0.8 日 0300 < 左 熔 断 硕 盒 侧 F27 20， 收 放 机 3 
9 0.5 白 0136 5> 搭 铁 分 线 咒 b13 F25 0.8 白 0720 @> 左 门 束 间 as ( 左 门 踏步 
10 05 自 1103 @@ 小 灯 继电器 5 (照明 ) 灯 )， 顶 舌 束 间 5 ( 车 内 灯 )， 左 右 束 间 
后 照 灯 开关 b10( 右 门 踏步 灯 ) 
本 2 1.0 白 0731 .8 底盘 束 间 c52 (后 照 灯 ) F26 1.0 白 0211 > 底盘 束 间 c61( 备用)， 
6 1.0 白 0730 < 左右 束 间 b28 ( 熔 F33 ) 左右 束 间 a2 ( 空 档 开关 ) 
9 0.5 白 “0127 5> 搭 铁 分 线 器 bl10 F27 0.8 和 白 0300 @ 预 热 开关 6 
10 0.5 白 1103 <@ 小 灯 继 电器 5 (照明 ) F28 0.8 白 ”1600 久 刊 水 组 合 开 关 8( 排 气 制 
轴 间 差 速 开关 动 供电 ) 
2 0.8 白 1520 @ 底盘 束 间 c15， 左 右 束 间 F29 0.8 白 0500 @ 左 右 束 间 al (熄火 ) 
b22( 多 功能 报警 器 11 ) F30 ”1.0 白 0401 @ 仪 表 al$、al8、c20、c23 
6 0.8 上 日 1500 < 左 炊 断 需 盒 侧 F18 (中 间 ) Fl 2.0 白 0260 <O 底 盘 束 间 b2 ( FA4 ) 
9 0.5 白 0140 5> 搭 铁 分 线 郝 bl17 F2~F5 2.5 白 0250 <O 底 盘 束 间 a (FA3 ) 
10 0.5 白 1103 里 小 灯 继 电器 5 (照明 ) F7~F10 2.5 白 0250 < 底盘 束 间 a (FA3 ) 
轮 间 差 速 开 关 网 用 Fl1~F15 2.5 白 0250 < 底盘 束 间 a (FA3 ) 
2 0.8 白 ”1530.8> 底 盘 束 间 c16， 左右 束 间 b7 F16~F20 2.0 白 0702 <ACC 继电器 5$ 
( 多 功能 报警 器 9 ) F21 1.0 白 0202 < 起动 钥匙 开关 8 (起 动 ) 
6 0.8 白 1500 <O 左 熔断 需 盒 侧 F18 F22 ~F25 2.5 白 0290 < 底盘 束 间 bl( FA2 ) 
9 0.5 白 0141 5z> 搭 铁 分 线 器 bl18 F26 ~F27 1.0 白 0209 < ON 附加 继电器 5 


10 0.5 白 1103 <@ 小 灯 继 电器 5 (照明 ) F28 ~ F30 2.5 白 0208 < ON 继电器 5 
立 于 左 熔 断 器 使 左 侧 第 2 卡 档 ， 第 1 卡 构 空 位 ) 














0.8 白 ”0133 5> 搭 铁 分 线 器 b3 远 光 继电器 。 | 同 详 内 于 于 于 于 
0.8 日 0134 5> 搭 铁 分 线 硕 b2 
0.5 白 1103 <@ 小 灯 继 电器 5 (照明 ) 
左 熔 断 器 例 。 BO 3 1.0 白 1001 <O 左 熔断 需 盒 侧 F14 

Fl 0.8 白 0701 > 前 于 束 间 5( 备 用 )， 中 5 0.8 昌 1003 @O> 仪 表 c9， 后 筋 灯 二 极 管 
地 板 束 间 8( 工作 灯 插 座 )， 左 右 束 间 a3 b4， 底 盘 束 间 c10 


1 0.8 白 1001 <@ 左 熔断 器 例 侧 F14 
2 0.5 白 1002 全 灯光 组 合 开关 7 


1 0.5 白 0709 人 J 顶 笑 束 间 1 (〈 扬 声 需 ) 1005 里 左 熔断 天 盒 侧 F15 

2 0.5 白 0706 作 顶 笑 束 间 3 ( 扬 声 右 ) 1006 号 灯光 组 合 开 关 6 

3 0.8 白 ”0291 <@ 左 熔断 融 傅 侧 F22( 党 电 ) 1005 <O 左 燃 断 器 盒 侧 F15 

4 0.8 昌 0704 < 左 熔 断 右 盒 侧 F19 1007 @> Oo 仪表 c14， 底 盘 束 间 cl11， 
5 0.5 白 0708 AU 项 篷 束 间 2 ( 扬 声 髓 ) 后 雾 灯 二 极 管 by， 左 转 照 地 继 电 需 3， 碳 转 
6 0.5 白 0707 AUw 顶 竹 束 间 4 (〈 扬 声 需 ) 照 地 继电器 3 

7 

8 

9 





45 | 实用 载 货 汽 车 线束 图 解 


名 称 内 容 
喇叭 继电器 。 生计 于 计 于 于 和 于 
5 1 0.8 日 0711 但 左 炊 断 胡 盒 侧 F10 
s 2 0.8 白 0712 号 灯光 组 合 开 关 12 
1 2 3 0.8 白 ”0711 < 左 炊 断 右 盒 侧 F10 
5 0.8 白 0713 > 喇叭 变换 开关 6 
左 转 照 二 继电器 辐 丰 村 公 项 大 下 起 乓 尖 顶 两 关 二 天 区 下 全 
1 0.8 白 1302 <@ 灯 光 组 合 开 关 1 
2 0.5 白 ”0135 5> 搭 铁 分 线 器 bl 
3 0.5 白 1007 < 近 光 继 电 髓 5$ 
5 05 白 1303 @ 左 地 板 束 间 6( 左 转 照 地 灯 ) 
右 转 照 地 继电器 (位 于 仪表 台 下 右 中 护 板 内 继电器 组 2 号 位 ) 
1 0.8 白 1307 @ 灯 光 组 合 开关 2 
2 0.5 白 0138 5> 搭 铁 分 线 器 b15 
3 0.5 白 1007 <@ 近 光 继 电 髓 5$ 
5 0.8 白 1308 @ 左 右 束 间 b26( 右 转 照 地 灯 ) 
ACC 继电器 (位 于 仪表 台 下 右 中 护 板 内 继电器 组 3 号 位 ) 
0.5 白 ”0204 < 时 起动 钥匙 开关 3 
0.8 白 ”0142 5> 搭 铁 分 线 器 b19 
2.0 白 0250 <O 底 盘 束 间 a (FA3 ) 
2.0 晶 0702 O> @> 左 燃 上 断 硕 盒 中 Fl16 ~ 
F20， 左 右 束 间 b16 ( 刮 水 继电器 1， 空 调 
汞 风 继 电 需 2， 右 熔 上 断 需 盒 中 F60 ) 











0.5 白 “0203 里 起 动 钥匙 开关 2 

0.5 白 “0137 5> 搭 铁 分 线 器 b14 

2.5 白 0260 < 底盘 束 间 b2 ( FA4 ) 

2.5 白 0208 中 左 熔 断 旨 盒 中 下 28 ~ F30， 
左右 束 间 b6 ( 右 炊 断 带 傅 中 F42 ~ F45 ) 





0.5 白 0114 5> 搭 铁 分 线 吉 al 

0.8 白 ”1207 里 前 雾 灯 开 关 2 

0.8 白 ”1200 <O 左 熔断 需 盒 侧 F2 

0.8 上 1201 @>w> 仪 表 c10， 后 筋 灯 二 极 

管 a3， 底 盘 束 间 c12 (前 雾 灯 ) 

ON 附加 继电器 年 守 四 于 

' 1 0.5 白 0203 起动 钥 匙 开关 2 

2 0.5 白 013959 5> 搭 铁 分 线 器 b16 

3 1.5 白 0250 <O 底 盘 束 间 a (FA3 ) 

5 1.0 白 0209 > 左 燃 断 需 盒 中 F26 ~ F27 

【位 于 仪表 台 下 右 中 护 板 内 继电器 组 7 号 位 ) 

1 0.8 白 1101 <@ 左 熔断 需 盒 侧 F3 

2 0.8 白 1102 宫灯 光 组 合 开关 4 

3 ”1.0 日 ” 1101 < 左 燃 断 硕 盒 侧 F3 

5 0.8 白 1103 〇 > @> 顶 答 束 间 7 ( 高 位 灯 )， 
前 雾 灯 开关 2、10， 顶 灯 开 关 10， 后 雾 灯 
开关 10， 仪表 c26， 和 危险 报警 开关 10， 底 
盘 束 间 c78， 综 合 报警 器 10， 喇 叭 变换 开 
关 10, 干燥 器 开关 10， 预 热 开 关 10， 后 
照 灯 开关 10， 轴 间 差 速 开关 10， 轮 间 差 
速 开 关 10， 收 放 机 9， 左 右 束 间 b23( 空 
调 照 明 ) 

后 雾 灯 继 电器 ” (位 于 仪表 台 下 右 中 护 板 内 继电器 组 8 号 位 ) 

1 0.5 白 0119 5> 搭 铁 分 线 器 a17 

2 0.8 白 1205 <@ 后 雾 灯 开关 2 

名 3 0.8 白 1206 < 左 熔 断 器 盒 侧 F9 














ES 2 





名 称 


左右 束 间 a 


1 6 
Fyn nr 扣 点 | 
FR 
7 


14 


左右 束 间 


5 








内 容 


0.8 白 ”1202 @ 仪表 c3， 底 盘 束 间 c55 (挂车 
后 雾 灯 )， 综 合 报警 器 4 


0.8 白 
1.0 白 
0.8 白 
1.0 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.5 白 


0500 < 里 左 燃 断 需 盒 侧 F29 (熄火 ) 
0211 <O 左 熔断 需 盒 侧 F26(〈 空 档 ) 
0701 < 左 熔 断 吉 盒 侧 Fl 
2300 @ 〇 > 左 门 束 间 b3 ( 中 控 锁 供电 ) 
2301 一 左 门 束 间 b2 ( 中 控 锁 ) 
2302 一 左 门 束 间 bl ( 中 控 锁 ) 
0302 @> 仪 表 c7 ( 预 热 信号 ) 
0.8 白 0306 <@ 预 热 开 关 2 
0.5 白 ” 1541 司仪 表 a27 (高 档 信 号 ) 
0.8 白 ”0600 @> 底 盘 束 间 c63 (倒车 灯 ) 
1.0 白 ”0290 < 底盘 束 间 bl (FA2 ) 
1.0 白 2201 O> @> 左 门 束 间 bs ( 左 电 动 
窗 供 电 ) 
10 白 2204 号 左 门 束 间 b4( 右 电动 窗 下 降 ) 
10 白 ” 2205 恕 左 门 束 间 b6( 右 电动 窗 上 升 ) 
0.8 白 ”0500 @ 发 动机 上 束 间 18〈 炸 火 ) 
1.0 白 ”0211 O> 发 动机 上 束 间 20 ( 空 档 ) 
0.8 日 0701 咏 备 用 继电器 30 
1.0 白 ”2300 < 避 右 熔断 带 盒 侧 F46 中 控 锁 ) 
0.8 白 ” 2301 一 右 门 束 间 b2 (中 控 锁 ) 
0.8 白 ”2302 一 右 门 束 间 b3 (中 控 锁 ) 
0.5 白 0302 < 里 发 动机 上 束 间 10( 预 热 ) 
0.8 白 ”0306 @> 预 热 控制 器 1 
05 白 1541 念 发 动机 上 束 间 11( 高 档 信 号 ) 
0.8 白 ”0600 里 倒车 灯 继 电器 5 
1.0 白 ”0290 w> 右 燃 断 需 盒 中 F46 
1.0 日 2201 < 人 <8 右 炊 断 各 盒 侧 F60 
1.0 白 2204 已 右 门 束 间 b5( 右 电 动 窗 下 降 ) 
10 白 ”2205 扎 右 门 束 间 b4( 右 电动 窗 上 升 ) 





4.0 白 
4.0 白 
2.0 白 
1.5 白 


0100 ” 搭 铁 

0250 < 底盘 束 间 a (FA3 ) 

0260 局 底盘 束 间 b2 (FA4 ) 

0208 < ON 继电器 5 

0.8 白 ” 1530 < 里 轮 间 差 速 开 关 2 

0.8 白 0725 全 中 地 板 束 间 5 右 门 控 开 关 ) 
0.8 白 ” 0720 8 左 炊 断 絮 盒 侧 F25 
0.5 白 “0203 < 里 起 动 钥匙 开关 2 
0.5 白 ”0205 <2 仪 表 c17〈 充 电 D+ ) 
0.8 白 ”0551 O> @> 排 气 制 动 离合 开关 1， 仪 
表 a24 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.5 白 
0.5 白 
0.5 白 
制 ) 
0.5 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.5 白 


0505 < 里 制 动 灯 开 关 2 

0801 @ 前 围 束 间 8 (洗涤 供电 ) 
0702 <@ < ACC 继电器 5 
0813 合 刊 水 组 合 开关 10( 高 速 控制 ) 
0812 念 乔 水 组 合 开关 11( 间歇 控制 ) 
0811 售 刊 水 组 合 开关 12 (低速 控 


0810 三 刊 水 组 合 开关 13 (复位 ) 
0750 < 里 左 炊 断 融 盒 侧 F16 

1520 <@ 轴 间 差 速 开关 2 

1103 <@ 小 灯 继 电器 5 


三 、 东 风 天 龙 DFL4251A9 系 列 牵 引 熙 49 


名 


称 





内 容 名 称 
0.5 白 0814 合 乔 水 组 合 开关 3 (洗涤 控 
制 ) 
0.8 白 1306 <@ 内 光 古 15 ( 右 转 ) 
0.8 上 1308 es 5 
0.8 白 1301 F55 @> oO 闪光 器 7、8， 危 
险 报 警 开 关 2、8 
1.0 白 0730 F33 @ 后 照 灯 开 关 6 
0.8 白 ”0806 己 前 于 束 间 1 (洗涤 ) 
05 白 1413 艺 仪 表 al4 (车 速 里 程 信号 ) 
0.8 白 1412 5 仪表 a31 ( 传 感 锅 负电 ) 
05 白 ” 1411 <2 仪 表 a35 ( 车速 里 程 供电 ) 
0.5 白 1443 也 仪表 a20 (转速 ) 
0.5 白 1441 < 仪表 c4 (冷却 液 温度 传 
感 ) 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.5 白 
0.5 白 
0.5 白 
敬 ) 
0.5 白 
0.5 白 
4.0 白 
4.0 白 
2.5 白 
2.5 白 
0.8 白 
速 ) 
0.8 白 ”0725 筷 右 门 束 间 a4 (踏步 灯 ) 
0.8 白 0720 F25 @> 右 门 束 间 al (踏步 
类 
0.5 白 
0.5 白 
D+ ) 
0.8 白 
0.8 白 


0909 里 前 二 束 间 20( 低压 开关 ) 

0904 〇 > 前 围 束 间 10 (低压 开关 ) 

0502 <O 左 熔断 需 盒 侧 F7 

1445 局 仪表 ag (水 位 ) 

1451 伍 仪表 c13 ( 油 压 报警 ) 

1444 与 仪表 c18 (冷却 液 温度 报 倒车 灯 继 电器 


1763 一 仪表 a4 (ABS ) 
0411 一 底盘 束 间 c24 
0100 ” 搭 铁 
0250 〇 > 右 熔 上 断 需 盒 中 F54 ~ F56 
0260 O 〇 > 右 燃 断 需 盒 中 F33 ~ F37 
0208 > 右 熔 上 断 需 盒 中 F42 ~ F45 
1530 @> 多 功能 报警 需 9 ( 轮 间 差 








0203 @ 备用 继电器 85 
0205 80> 发 动机 上 束 间 16 (充电 


0551 <@ < 个 空 档 联 动 继电器 3 
0505 .8@> 制 动 联动 继电器 2 

0.8 白 ”0801 < 里 刮 水 继电器 $ 

0.8 白 0702 @> O> 刊 水 继电器 1， 空 调 
至 风 继 电器 2， 石 熔断 器 傅 中 F60 

0.5 日 0813 全 间歇 继 电 怖 4 (间歇 控制 ) 
0.5 白 0812 局 间 丈 继 电器 2 ( 高 速 控制 ) 
0.5 白 ”0811 间 区 继电器 5 ( 低速 控制 ) 
0.5 白 0810 间歇 继电器 3(〈 复 位 ) 和 
0.8 白 0750 F16 @> 多 功能 报警 器 6 i 
0.8 白 1520 .8、 多 功能 报警 器 11( 轴 间 ) |7  - 3 
0.5 白 1103 @ 空调 鼓 风 束 间 3 (照明 ) 

0.5 和 0814 合 间歇 继 电 需 1 (洗涤 控制 ) 

0.8 折 ”1306 @ 右 门 束 间 a3 ( 右 门 转 癌 ) 

0.8 白 1308 @ 右 地 板 束 间 1 ( 右 转 照 

地 灯 ) 
1.0 白 
加 供电 ) 
1.0 上 0730 
照 灯 ) 





间 鞭 继 电 硕 


1301 < ae 右 燃 断 需 盒 侧 F55( 转 


< 已 右 熔断 髓 盒 侧 F33( 后 


29 
30 


mb 一 | 





DD 一 


0.8 0602 


0.8 白 


0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 

0.8 白 


Eee 


( 续 ) 
内 容 

0.8 白 ”0806 如 则 软 继 电 咒 10〈 洗 涤 ) 
0.5 白 1413 蕊 发 动机 上 束 间 3 (和 车速 里 
程 信号 ) 
0.8 白 
负电 ) 
0.5 白 
程 供电 ) 
0.5 白 
0.5 白 
温度 ) 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.5 白 


1412 <5 发 动机 上 束 间 12 (传感器 


1411 2> 发 动机 上 束 间 13 ( 车速 里 
1443 蕊 发 动机 上 束 间 4 (转速 ) 
1441 > 发 动机 上 束 间 14 ( 冷却 液 


0909 @ 发 动机 上 束 间 17 (压缩 ) 

0904 < 〇 压缩 继 电 硕 5 

0502 〇 > 制 动 联 动 继 电 需 5 

1445 号 发 动机 上 束 间 5 (水 位 ) 
0.5 拍 1451 号 发 动机 上 束 间 2( 油 压 ) 
0.5 白 1444 号 发 动机 上 束 间 15 (冷却 液 
温度 报警 ) 
1.0 白 ”1763 一 ABS 备用 接口 3 
0.8 | ed 87 





ee 
宇 发 动机 上 束 间 21 (倒车 灯 


0.8 日 0601 
开关 ) 
0.8 白 


0602 < 右 炊 断 融合 侧 F45 
0600 Ms A le al0 2 





0702 人 b16 

0110 5> 搭 铁 分 线 器 cl 

0800 <O 右 熔断 融 盒 侧 FS6 

0801 @> 左 右 束 间 b15$ (洗涤 供电 )， 


0.5 白 
0.8 白 
0.8 白 


问 时 继电器 6， 刊 水 电动 机 4 





和 ee 0114 _> 拱 铁 分 线 器 6 | 


0.5 白 ”0702 8 左右 束 间 b16 


压 纺 


1.5 白 ”0905 ee 1, 
继 电 各 1、 
1.5 白 


0900 Gstaad a F54 


s 调 鼓 风 继 电器 3 3 
0903 太空 调 鼓 风 束 间 4 
0905 < 空调 鼓 风 继 电器 3 
0904 hea b36 ER J 


0905 Le 





0814 i b24 le 洗涤 控制 ) 
0812 全 左右 束 间 bl18 ( 间 丈 控 制 ) 
0810 < 左右 束 间 b20 (复位 ) 
0813 全 左右 束 间 bl17 ( 高 速 控制 ) 
0811 全 左右 束 间 bl19 (低速 控制 ) 
0801 <@ 乔 水 继电器 $ 
0.5 日 0101 <5 拱 铁 分 线 融 cl1 
0.8 白 ”0806 每 左右 束 间 b29 (洗涤 ) 
0.8 白 0808 /oo 乔 水 电动 机 S$ (复位 时 / 
复位 后 ) 
0.8 白 0803 司 乔 水 电动 机 3 ( 高速 ) 
0.8 白 0802 全 刊 水 电动 机 1 (低速 ) 


0.5 白 
0.5 白 
0.5 白 
0.5 白 
0.8 白 


50 | 实用 载 


名 称 


货 汽 车 线束 图 解 


遇 





制 动 联动 继 电 厅 区 条 


| 


S 
3 





空 档 联动 继 电 验 





右 熔 断 器 盒 
侧 中 中 便 





多 功能 报警 需 





内 外 循环 转 回 何 


束 风 电动 机 


EE 


调 速 电阻 





0.5 白 ”0119 5> 搭 铁 分 线 句 c19 

0.8 和 白 0505 <@ 左 右 束 间 bl4( 制 动 条 开关 ) 
0.8 日 0554 > 空 档 联动 继 电 厦 4 

0.8 昌 0502 


ON DD Co 


0 b37 (这 


1 0.5 | 0120 0 过 拱 铁 分 线 器 c20 

2 10 白 0212 ee 8( 空 档 开关 ) 

3 0.8 白 0551 > @> 左 右 束 间 b13 ( 排 气 制 
动 离合 开关 1 ， a24 ) ) 

4 0.8 日 0554 <O 制 劲 联动 继 电 硕 3 

(两 个) 

1.0 白 ”0730 忆 左 右 束 间 b28 (后 照 灯 

开关 ) 

3.0 白 

1.0 白 

0.8 白 

1.0 白 

1.5 白 

1.0 白 





1760 中 ABS 备用 接口 1 

1761 中 ABS 备用 接口 2 

0602 O> @> 倒车 灯 继 电 硕 1、3 
2300 〇 > 左右 束 间 a4 (中 控 锁 ) 
0900 s 调 工 风 继 电器 5 
1301 O> @> 左 右 束 间 b27( 转向 ) 
0.8 拍 0800 ee 3 

1.0 白 ”2201 O> @> 左 右 束 间 al2 (电动 
窗 )， 右 门 束 间 b6 

EE 

F33 ~F37 2.5 白 ”0260 < 左右 束 间 b4 (FA4) 
F42 ~F45 2.5 白 0208 < 左右 束 间 b6 
F46 1.0 白 ”0290 < 左右 束 间 all (FA2 ) 
F54~F56 40 白 0250 < 左右 束 间 b2 ( FA3 ) 
F60 0.8 白 0702 < 左右 束 间 b16 





6 0.8 白 
7 0.5 白 
9 0.8 白 
0.5 上 


0750 <@ 左 右 束 间 b21 ( 炊 F16) 

0113 5> 搭 铁 分 线 硕 c13 

1530 < 左右 束 间 b7 ( 轮 间 差 速 ) 
1520 sl b22 2 ( 站 证 ) 





0905 空调 训 风 继 电 电器 : 3 

1103 <@ 左 右 束 间 b23 (照明) 
0903 和 6 压缩 继 电 顺 2 

0108 5> 搭 铁 分 线 硕 c12 

0921 〇 > 鼓 风 开 关 1， 空 调控 制 器 6 
0923 @> 空 调控 制 闫 7〈 照 明 ) 
0920 如 # 蒸 发 需 温 控 需 1 
0924 <6 鼓 风电 动机 2， 


1.5 白 
0.5 白 
0.8 白 
1.5 白 
2.0 白 
0.5 白 
0.8 白 
2.0 白 
硕 8 
0.5 白 


] 
3 
4 
6 
] 
3 
4 
6 


空调 控制 


0925 < “6 获 发 带 温 手 全 2 





0911 一 空调 榨 制 器 2 
0912 一 空调 控制 器 $ 


1 0.5 白 
2 0.5 白 
1 2.0 白 0918 <92 调 速 电阻 3 

< 昌 辟 风 开 关 5 (4 档 ) 
0924 5> 空 调 鼓 风 束 间 6 
0926 <5 空 调控 制 右 8 


2 2.0 白 
0.5 白 


1 2.0 白 0916 里 残 风 开关 6(3 档 ) 








7 


束 风 开关 





空调 控制 天 


18@ 4 


S $8 


右 地 板 束 间 





备用 继 电 带 











I 
Ey 
— 


py 


内 容 


0915 <@ 辟 风 开 关 3 (2 档 ) 
0917 < 名 避风 开 关 5 (4 档 ) 
0918 0> 到 风电 动机 1 

0914 < 人 8 避风 开关 2 (1 档 ) 


1.0 白 
2.0 白 
2.0 白 
1.0 白 


0.5 白 
0.5 白 
0.5 白 


0920 攻 6 空 调 鼓 风 束 间 4 
0925 5> 空 调 鼓 风 束 间 6 ( 搭 铁 ) 
0919 < 里 空调 控制 器 4 


2.0 白 
0.5 白 
1.0 白 
0.5 白 
1.0 白 
2.0 白 
动机 ]1 ) 
2.0 白 0916 3 档 @ 调 速 电 阻 1 


0921 < 空调 鼓 风 束 间 1 

0922 〇 > 空调 控制 锅 6 

0914 1 档 @ 调 速 电阻 4 

0913 如 空调 控制 器 3 

0915 ”2 档 @ 调 速 电阻 2 

0917 4 档 @ 调 速 电 阻 3( 转 鼓 风 电 


2 
3 
4 
5 
6 


Oo ~ 


请 LU 已 一 CN Ch 大 一 


LU iD 


0.5 白 
0.5 白 
0.5 白 
0.5 白 
0.5 白 
间 1) 
0.5 白 ”0923 @ 空 调 鼓 风 束 间 3 (照明 ) 

0.5 白 “0926 5> 弘 风电 动机 2 ( 转 空调 训 风 
束 间 6， 搭 铁 ) 


0911 一 内 外 循环 转 回 笑 1 
0913 <@ 辟 风 开 关 2 

0919 @> 蒸发 需 温 探 融 3 
0912 一 内 外 循环 转向 需 2 


0922 <@O 鼓 风 开 关 1 ( 转 空调 鼓 风 束 


0.8 白 1308 < 左右 束 间 b26 
0.5 白 0117 5> 搭 铁 分 线 器 c17 


0.5 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 


0203 < 左右 束 间 bll 
0122 5> 搭 铁 分 线 硕 c22 
0411 一 左右 束 间 b42 
0701 < 左右 束 间 a3 (和 熔 Fl ) 

0.8 白 ”0306 <@ 左 右 束 间 a8 

0.5 白 0301 @ 发 动机 上 束 间 22〈 预 热 继 电 
融 探 制 ) 
0.8 日 0104 5> 搭 铁 分 线 硕 c8 
0.8 白 
0.8 白 


0802 俘 间 歇 继 电 融 13( 低速 ) 
0803 合 间 丈 继 电器 12 ( 高速 ) 

0.8 上 0801 < 里 刊 水 继 电 需 $ 

0.8 得 ”0808 如/ 是 间 歇 继 电 事 11 (复位 时 / 
复位 后 ) 

0.5 白 “0103 一 > 搭 铁 分 线 器 c9 


0.8 白 
0.5 白 
0.8 白 
0.8 白 


0720 < 里 左右 束 间 bl10 ( 熔 F25 ) 
0105 5> 一 > 搭 铁 分 线 器 c7 

1306 <@ 左 右 束 间 b25 ( 右 门 转向 ) 
0725 全 左右 束 间 b9 ( 右 门 控 开 关 ) 


0.8 白 
0.8 白 


2301 一 左右 束 间 a5 〈 中 欣 锁 ) 
2302 一 左右 束 间 a6 〈 中 欣 锁 ) 


三 、 东 风 天 龙 DFL4251A9 系 列 幸 引 车 | 57 





[| \ 
24 


口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 








发 动机 上 束 间 





底盘 束 间 a 
[@ mm 
底盘 束 间 









内 容 
4 1.0 白 2205 含 左 右 束 间 al4 上升 控制 ) 
5 1.0 上 日 2204 
6 1.0 白 2201 <@ oO 
动 窗 供电 ) 


ot I 0 ) 





4.0 日 0100 … 

3.0 白 ”1765 < ABS 备用 接口 4、6 
2 0.5 白 0110 志和 大 水 继 电 右 2 

7 0.5 白 0105 <6<- 右 门 束 间 a2 

8 0.8 白 ”0104 < 预 热 控制 器 4 

9 0.5 白 0103 <5 刊 水 电动 机 6 

11 0.5 白 0101 < 间歇 继 电器 7 
12 2.0 白 0108 < 空调 鼓 风 束 间 6 
13 0.5 白 0113< 0 E 报 警句 7 
14 0.5 白 0114 < 空调 鼓 风 继 电器 1 
17 0.5 白 es 
19 0.5 白 0119 <5 制 动 联动 继电器 1 
0.5 白 ”0120 <5 空 档 联动 继 电 需 1 
0.8 白 ”0122 < 备用 继电器 86 
2.5 白 0100 一 … 


3.0 白 
1.5 白 
1.5 白 
1.5 白 
3.0 白 


1760 < 右 熔 上 断 硕 盒 侧 F37 
1761 < 中 右 熔断 疾 傅 侧 F42 
1763 一 左右 束 间 b41 

1765 一 > 右 搭 铁 点 

1765 0 所 


OO 人 中 六 一 





1451 Te b39 ( 油 压 ) 
1413 艺 左 右 束 间 b30 ( 车 速 里 程 


2 0.5 白 
3 0.5 白 
信号 ) 

4 0.5 白 1443 并 左右 束 间 b33 (转速 ) 

5 0.5 白 1445 后 左右 束 间 b38 (水 位 ) 

8 1.0 昌 0212 @> 空 档 联动 继 电 融 2 

10 0.5 白 0302 @ 左 右 束 间 a7( 预 热 信 号 ) 

11 0.5 白 1541 司 左 右 束 间 a9( 高 档 信 和 号 ) 

12 0.8 白 1412 5 左右 束 间 b31 ( 传感器 
负电 ) 

13 0.5 白 
程 供电 ) 

14 0.5 白 
温度 ) 

15 0.5 白 
度 报警 ) 

16 0.5 白 0205 <Q 左右 束 间 bl12 (充电 D+) 

17 0.8 白 0909 <@ 左 右 束 间 b35( 低 压 开关 ) 

18 0.8 白 0500 ee al( 炸 火 保 位 ) 

1.0 白 ”0211 < 左右 束 间 a2 ( 空 档 供 电 ) 

21 0.8 白 0601 a 9 

0.5 日 0301 eas 3 








1411 <9 .左右 束 间 b32 ( 车速 里 
1441 <92 .左右 束 间 b34 (冷却 液 


1444 后 左右 束 间 b40 (冷却 液 温 


站 自 4 0250 电机 B+ 接点 ( 转 FA3 
人 0290. ee FA2 
2 2.5 白 0260 < 底盘 熔断 器 盒 右 FA4 


名 称 
底盘 束 间 






40BB 
4BB 
abD S14 


60255, 49 

2 61 
二 二 实时 达 鱼 名 

84z= aa 


搭 铁 点 
[人 mm 
炮火 吸 拉 继 电器 
[Sm 
[® mm 
Tame 
左 中 示 宽 灯 


奔 盘 炊 断 带 盒 








( 纺 ) 
内 容 
3 0.8 日 1521 仿 轴 间 差 速 信号 开关 2 


9 1.5 白 0113 搭 铁 

10 0.8 白 ” 1003 @ 前 灯 束 间 4( 远 光 ) 

11 0.5 白 1007 前 灯 束 间 3( 近 光 ) 

12 0.8 白 ”1201 .8 前 灯 束 间 7 (前 筋 灯 ) 

15 0.8 白 1520.@, 电 磁 阀 组 1 ( 轴 间 差 速 ) 

37 3.0 白 ”0100 搭 铁 

50 ”0.8 白 ”0506 .8@> 右 后 组 合 灯 5( 右 制 动 灯 ) 

51 0.8 白 0553 .@ 电 磁 阀 组 2 ( 排 气 制 动 ) 

52 1.5 白 0731.@ 后 照 灯 1 

54 0.8 白 ” 1105 .8@> 右 后 组 合 灯 2( 右 后 小 灯 ) 

55 0.8 日 1202 8, 挂车 灯 插 座 2 (后 筋 灯 ) 

62 0.8 白 0507 @ 左 后 组 合 灯 $( 左 制 动 灯 ) 

63 1.0 白 0600 8 倒车 蜂 呜咽 2， 左 后 组 合 
灯 3， 挂 车 灯 插 座 9， 右 后 组 合 灯 3 

64 0.8 白 0717.@, 空 气 干燥 器 2 

66 0.8 上 1104@, 左 后 组 合 灯 2( 左 后 小 灯 ) 

67 0.5 白 1204.@> 右 后 组 合 灯 6 (后 雾 灯 ) 

68 0.8 白 ”1306 @> 前 灯 束 间 6( 右 转 )， 右 后 
组 合 灯 4 ( 右 转 ) 

69 0.8 白 1312 @> 挂 车 灯 插 座 4( 挂 车 右 转 ) 

71 0.8 白 1412 < 燃油 传感器 2 (负电 ) 

72 0.5 日 1418 全 空气 滤 清 信号 开关 1 

73 0.8 白 0207 @ 熄 火 吸 拉 继 电器 ， 起 动 继 
电器 

74 1.0 白 

75 1.5 白 





0505 @> 挂 车 灯 插 座 3( 制 动 灯 ) 

0251 O 〇 > 起 火 吸 拉 继 电器 

76 0.8 白 0715 @> 电 喇叭 1 

78 0.8 白 1103 @ 前 灯 束 间 1， 
1， 左 后 示 宽 灯 1， 右 中 示 宽 灯 1， 
插座 8， 右 后 示 宽 灯 1 

79 0.8 白 1203 @ 左 后 组 合 灯 6 (后 雾 灯 ) 

80 ”0.8 白 1305 @ 前 灯 束 间 8 ( 左 转 )， 左 后 


左 中 示 宽 灯 
挂车 灯 


组 合 灯 4 ( 左 转 ) 
81 0.8 白 
84 0.8 白 


1311 .@> 挂 车 灯 插 座 6 (挂车 左 转 ) 
1417 2> 燃 油 传 感 锅 1 





6.0 和 白 0100 … 


1.5 白 0251 < 底盘 束 间 c75 
1.0 白 ”0411 @ 发 动机 下 束 间 4 ( 电磁 赋 ) 
0.8 白 ”0207 <8 底盘 束 间 c73， 副 起 动 按 钮 1 


1 0.8 白 1103 8 底盘 束 间 c78 


2 0.8 白 0100 搭 铁 





左 端 
FA2 2.5 日 0200 < (单线 接 电源 总 开关 输 
入 端 与 蔓 电 池 正 极 线 相连 ) 

FA3 ~FA4 6.0 白 0230 <O (单线 接 电源 总 开 
关 输 出 端 与 起 动机 电源 线 相连 ) 

右 端 

FA2 2.5 白 0290 〇 > 底盘 束 间 bl ( 常 电 ) 

FA3 6.0 白 ”0250 < 发 电机 B+ 接点 


52 | 实用 载 


左 后 示 宽 灯 


外 壹 


轴 间 差 速 信号 开关 








起 动 继电器 
[人 aa 
Oo” 
Cr 


前 灯 束 间 








左前 筋 灯 


-Ea 


左前 组 合 灯 





a 百 1 
局 ， 
Sd 


右前 雾 灯 





货 汽车 线束 图 解 
内 容 名 称 
> 底盘 束 间 a， 起 动 继 电 ‖ 右前 组 合 灯 
髓 ， 轰 驶 室 举 升 接口 1， 预 热 继 电 需 
FA4 2.5 白 0260 〇 > 底盘 束 间 b2 
1 0.8 白 1103 里 底盘 束 间 c78 
2 0.8 白 0100 搭 铁 右前 转 问 灯 
上 | 
1 0.8 白 0100 搭 铁 全 
2 0.8 白 1521 每 底盘 束 间 c3 
1 0.8 白 0100 搭 铁 
2 0.8 白 0600 里 底盘 束 间 c63 
1 0.8 白 0100 搭 铁 
2 0.8 白 1104 里 底 盘 束 间 c66 (小 灯 ) 
3 0.8 白 0600 里 底盘 束 间 c63 (倒车 灯 ) 
4 0.8 白 1305 <@ 底 盘 束 间 c80 ( 左 转 ) 
5 0.8 白 0507 里 底盘 束 间 c62 ( 制 动 灯 ) 
6 0.8 白 ”1203 <@ 底 盘 束 间 c79 (后 雾 灯 ) 
1.5 白 0250 < 底盘 熔断 右 盒 右 FA3 
1.5 白 0402.@ | 下 束 间 3 〈 电磁 开 |」 发 动机 上 束 间 
天 3 Ha 
0.8 白 0207 @ 底 盘 束 间 c73， 副 起 动 按 | 3 
钮 1 六 的 
1 1.0 白 1103 -@ 底 盘 束 间 c78 (小 灯 ) 肥 : 全 
2 1.5 白 0113 搭 铁 Le 
3 0.5 白 ”1007 @ 底 盘 束 间 cl1 ( 近 光 ) pp 
4 0.8 白 1003 <@ 底 盘 束 间 c10 ( 远 光 ) 
6 0.8 白 1306 <@ 底 盘 束 间 c68 ( 右 转 ) 
7 0.8 白 1201 里 底盘 束 间 cl12 (前 雾 灯 ) 
8 0.8 白 ”1305 <@ 底 盘 束 间 c80 ( 左 转 ) 
1 1.0 白 1103 .8 左 、 右 前 组 合 灯 6( 小 灯 ) 
2 1.5 白 0113 搭 铁 
3 1.0 白 ”1007 .8@, 左 、 右 前 组 合 灯 1( 近 光 ) 
4 1.0 白 ”1003 @ 左 、 碳 前 组 合 灯 3( 远 光 ) 
6 0.5 白 1306 @> 右 前 转向 灯 1 
7 0.8 白 1201 @ 左 前 雾 灯 2， 右 前 雾 灯 2 
8 0.5 日 1305 @> 左 前 转 回 灯 1 
发 电机 D+ 
1 0.8 白 0113 搭 铁 EE 
2 0.8 日 1201 里 前 灯 束 间 7 冷却 液 温度 传感器 
1 
1 1.0 白 1007 <@@ 前 灯 束 间 3( 近 光 ) :[ 己 | 
3 1.0 蝗 1003 <@@ 前 灯 束 间 4( 远 光 ) 预 热 继电器 
4 1.5 白 0113 搭 铁 GE 
6 1.0 白 1103 @ 前 灯 束 间 1 (小 灯 ) Om 
[@ mm 
1 0.5 白 1305 <@ 前 灯 束 间 8 
2 0.5 白 0113 搭 铁 转速 传 感 需 
本 
1 0.8 白 0113 搭 铁 LE 
2 0.8 白 1201 <@ 前 灯 束 间 7 预 热 电阻 














[@ 


[上下 wm 一 上 wm 


小 上 已 一 


0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 


0.5 白 
| 





和 


1.5 白 
接口 3 
1.5 白 
1.0 白 
1.5 白 
1.5 白 
1.5 白 
1.0 白 


NS 
Ey 
— 


内 


遇 


1007 < 里 前 灯 束 间 3 〈( 近 光 ) 
1003 < 里 前 灯 束 间 4 ( 远 光 ) 
0113 ” 搭 铁 

1103 <@ 前 灯 束 间 1 (小 灯 ) 


1306 <@ 前 灯 束 间 6 
0113 ” 搭 铁 


0715 <@ 底盘 束 间 c76 
0100 和 











0212 @ 可 副 起 动 按钮 2， 轰 驶 室 举 升 
0402 < 里 起 动 继 电 融 

0411 里 优 火 吸 拉 继 电器 

0100 ” 搭 铁 

0212 < 中 空 档 开 关 1 

0402 @ 起 动机 电磁 开关 

0411 er ( 吸 拉 ) 





1451 盒 油 压 传 感 ( 油 压 报警 





2 

3 0.5 白 1413 工 车 速 里 程 传感器 3 (信号 

4 0.5 白 ”1443 工 转速 传感器 

5 0.5 白 1445 合 水 位 传感器 2 

8 1.5 日 0212 <@ 空 档 开 关 1 ( 空 档 联动 ) 

10 0.5 白 0302 <@ 预 热 继 电器 上 b 

11 1.0 白 1541 全 高 档 信 号 开关 2 

12 0.5 白 1412 <5 转 速 传 感 希 ， 车 速 里 程 传 
感 器 1 

13 0.5 白 1411 > 车 速 里 程 传 感 器 2 (供电 ) 

14 0.5 白 1441 9 冷却 液 温度 传感器 2( 传 感 ) 

15 05 白 1444 全 冷却 液 温度 传感器 1( 报警) 

16 0.5 白 0205 > 发 电机 D+ 

17 1.0 白 “0909 @ 压缩 机 

18 1.0 白 0500.@> 炸 火电 磁 阅 3( 保 位 ) 

20 1.5 白 0211 > 空 档 开关 2 

21 0.8 白 0601 合 倒 车 灯 开 关 2 

22 0.5 白 0301 .8@> 预 热 继电器 c 

0.5 白 ”0205 <9 发 动机 上 束 间 16 

1 0.5 白 1444 全 发 动 机 上 束 间 15〈 报警 ) 

2 0.5 日 1441 <98 发 动机 上 束 间 14( 传 感 ) 

a 6.0 白 0250 < (单线 接 发 电机 B+ 接点 ) 

b 6.0 白 ”0302.@ 预 热电 阻 ， 发 动机 上 束 间 10 

c 0.5 白 0301 <@@ 发 动机 上 束 间 22 

d 0.5 白 0100 搭 铁 

0.5 白 1443 如 发 动机 上 束 间 4 

0.5 白 1412 5> 发 动机 上 束 间 12 

6.0 白 0302 <@ 预 热 继电器 


名 称 
油 压 传 感 带 


= 
起 动机 电磁 开关 


[@ mm 
水 位 传 感 融 


由 
2 





估 


烛 火 电磁 立 


We 





压缩 机 





有 本 
倒车 灯 开关 


= 


空 档 开关 










高 档 信号 开关 


[| 
, » 
2 


车 速 里 程 传感器 


D Gs 
发 电机 B+ 接点 


[mm 
[Sm 


空气 滤 清 信号 开关 





副 起 动 按 钮 





驾驶 室 举 升 接口 


\ 2 
人 









0.5 白 





内 容 
1451 报警 亏 发 动机 上 束 间 2 


1.5 白 0402 <@ 发 动机 下 束 间 3 


0.5 白 
0.5 白 


0100 ” 搭 铁 
1445 合 发 动机 上 束 间 5 


1.0 白 
1.5 白 
1.0 白 


0411 <@ 发 动机 下 束 间 4 ( 吸 拉 ) 
0100 ” 搭 铁 
0500 <@ 发 动机 上 束 间 18( 保 位 ) 


1.0 白 <@@ 发 动机 上 束 间 17 (低压 开关 ) 


0.8 白 
0.8 白 
1.5 白 
联动 )， 
1.5 白 


0100 ” 搭 铁 

0601 合 发 动机 上 束 间 21 

0212 〇 > @y 发 动机 上 束 间 8( 空 档 
发 动机 下 束 间 2 ( 驾驶 室 举 升 ) 
0211 < 吕 发 动机 上 束 间 20 ( 炊 F26) 


1.0 白 
1.0 白 


0100 ” 搭 铁 
1541 局 发 动机 上 束 间 11 


0.5 白 
0.5 白 
0.5 白 


1412 ”负电 5> 发 动机 上 束 间 12 
1411 供电 < 发 动机 上 束 间 13 
1413 ”信和 号 并发 动机 上 束 间 3 


6.0 白 〇 > 底盘 燃 断 需 盒 右 FA3 
4.0 白 上 底盘 束 间 a 


0.5 白 1418 与 底盘 束 间 c72 
0.5 白 ”0100 搭 铁 


0.8 晶 ”0207 色 炸 火 吸 拉 继 电 融 ， 起 动 继 
电 带 
08 日 0212 < 发 动机 下 束 间 2( 空 档 开 关 ) 


2.0 白 ”0250 < 底盘 熔 晰 需 盒 右 FA3 
2.0 白 0100 搭 铁 











ND 一 


DO co 下 wii 上 hi 


请 UP 一 


] 
2 
3 
4 
5 
6 


1.5 白 


0.8 白 
0.8 白 


0.8 白 
1.0 白 
0.8 白 
2.0 白 
0.8 白 
0.8 白 
1.0 白 


1.5 白 
1.5 白 


0.8 白 
0.8 白 


0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 


0.8 白 
0.8 白 


0.8 白 
0.8 白 


0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 





三 、 东 风 天 龙 DFL4251A9 系 列 幸 引 车 | 59 


( 续 ) 
内 容 
0212 < 发 动机 下 束 间 2( 空 档 开关 ) 


1103 < 里 底盘 束 间 c78 
0100 ” 搭 铁 


1202 < 里 底盘 束 间 c55〈 后 雾 灯 ) 
0505 <@ 底 盘 束 间 c74( 制 动 灯 ) 
1312 <@ 底 盘 束 间 c69 ( 右 转 ) 
0100 ” 搭 铁 

1311 里 底盘 束 间 c81 ( 左 转 ) 
1103 <@ 底 盘 束 间 c78 (小 灯 ) 
0600 < 里 底盘 束 间 c63 (倒车 灯 ) 


0731 <@ 底 盘 束 间 c52 
0100 ” 搭 铁 


0100” 搭 铁 
0717 < 里 底盘 束 间 c64 


1520 < 里 底盘 束 间 c15 ( 轴 间 差 速 ) 
0553 <@ 底 盘 束 间 c51 ( 排 气 制 动 ) 
0100 ” 搭 铁 
0100 ” 搭 铁 


1417 <o 底盘 束 间 c84 
1412 5> 底 盘 束 间 c71 


1103 < 里 底盘 束 间 c78 
0100 ” 搭 铁 


0100 ” 搭 铁 

1105 < 里 底盘 束 间 c54 (小 灯 ) 
0600 < 如 压 盘 束 间 c63 (倒车 灯 ) 
1306 <@ 底 盘 束 间 c68〈 右 转 ) 
0506 < 如 压 盘 束 间 c50( 制 动 灯 ) 
1204 <@ 底 盘 束 间 c67〈 后 雾 灯 ) 





上 展 


东风 多 利 卡 EQ1081 轻型 电 喷 载 赁 汽车 线束 布局 见 图 4-1， 电 路 原理 见 图 4-2， 人 熔断 右 盒 
见 图 4-3， 仪表 原理 见 图 4-4， 线 束 训 析 见 表 4-1。 


前 务 灯 开关 号 ”” 收 放 机 吕 口 危险 报警 开关 















仪表 b 制 z i 上 天 水 电动 机 
站 和 列 。。 发 动机 内 码 开关 以 鼓 风 开 关 CN | 排 气 制 动 开关 
四 开 [ 员 员 。 后 雾 灯 开关 己 \ 空调 开关 品 TT 空调 | 电子 温 控 器 号 间 砍 继电器 
综合 报警 控制 | 稀 束 间 
诊断 接口 器 一 本 一 呈 wy, 鼓 
左 门 扬声器 是 | 吕 才 门 扬 志 车 
搭 铁 点 O— 下 | DO 四 排 DUUUUU 调 人 4 HE 
a 一 和 气 口 和 雾 喇 电 鼓 空 9 闪 束 -人 搭 铁 点 
和 灯 转 起 刊 喇 制 中 灯 队 喷 风 调 到 区 电 
aO 必 光 向 动 水 只 动 过 继 继 主 继 继 继 器 阻 
地 板 束 间 制 开 灯 铀 开 按 油 于 电 电 怒 电 电 电 中 洗 洗 电 动机 
bi 关 开 匙 关 钮 门 J 器 器 电器 器 带 
a 有 开间 器 熔断 器 合 
左前 雾 灯 品 | 闫 板 J 右前 雾 灯 
i Ee j ey 口 国 | 
左前 组 合 灯 口 喇叭 底盘 束 间 5 上 习 ] 右前 组 合 妇 
冷凝 电动 机 呈 
空调 低压 开关 [ : 
冷 去 站; 液 温度 度 表 传 感 从 己 三 
昌 度 传感器 本 
ns in TA 流 发 电机 | | 
-二 上 本 vd > , 上 束 优 感 北 上 一 入 
5B 起 动机 电磁 开关 四 
qa a 9 We 三 饶 喷 油 器 口 df 油 压 报警 开关 
常 火线 接点 Ge | 四 垂 喷 油 器 口 -4 oa 
首 火 线 接点 @ : Cy 轨 压 传感器 CB b 预 热 继 电 益 
ec 


5 





线 遍 本 涵 脐 过 亲 让 秤 






Se 类 忽 点 i 曲 转速 传感器 (备用 ) 
电源 电机 开关 “9 共生 的 《 必 最 下 条 铀 三 
其 和 上 预 热 电阻 c 
CB 办 档 开奖 焦 | 倒车 灯 开 关 旺 : 
oT 器 | 
-DO : N : 车 姜 里 程 去 感 回 4 | KK 
-61 起 动 继电器 起动 备 用 接口 | PR l ” 电 项 ECU i 
mm - 排 气 制 动 电磁 阀 4 i 
, ii 
wp ps | nn 
气压 报警 开关 _ 
Wak | 燃油 传 感 需 
备用 小 灯 插 座 
口 
| 牌照 灯 口 3 倒车 蜂 鸣 需 
左 后 组 合 灯 口 一 口 右 后 组 合 灯 


图 4-1 东风 多 利 卡 EQ1081 轻 型 电 喷 载 货 汽 车 线束 布局 图 


综合 报警 








白 / 红 一 白 / 绿 









上 10 


黑 / 红 


后 雾 杂 指示 


( 广 (一 一 ( 
四 国 


了 人 接 灯 光 开 关 7 


黄 / 黑 


瑞 井 入 哟 藻 落 济 


,六 六 啤 英 闭 首 
山 尿 


EA 
亲 沼 只 荡 用 


图 4-2 ”东风 多 利 卡 EQ1081 轻 型 电 喷 载 货 汽车 电路 原理 图 ( 1 ) 





99 | 去 咖 间 只 梨 审 帮 丈 18010D3 斗 诸 冀 困 党 、 妈 
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d a 中 
b b pA 
性 
炸 
二 
茜 
中 
1 | 注 
以 
eC 
F3 左 转 指 示 
左 d 多 右 册 4 
转 平 转 
起 动 备用 接口 
f 
K33 K29 K92 K73 K94 KS3 K75 K28 Al13 A30 A45 A29 Al9 A49 下 72 Kl1 KK3 KS K25 K63 
i es K2C0) 
外。 电 喷 ECU (BOSCH 博 世 EDC16U 共 轨 柴 油 电 喷 系统 ) | 
Kk8 下 9 K22 K30 K31 K46 Ko65 K37 Al6 A47 A31 Al A46 Al17 A33 A8 A43 A26 A23 AS3 Al4 A40 A27 Al2 A7 Al0 ASO0 AS8 A41 ， 
() () () () () () () () () () () () () () () () () 
张 | 把 可 | 了 | 号 | 了 | ， 张 | 宰 披 
| ~ ~ ~ 和 | ~ 绿 和 | ~ 白 | 下 
车 | 总 四 | 车 | 车 | 赂 卫 | 工 nl 
= 四 曲 
缸 缸 轨 轴 
OQO—O 喷 商 压 OOO OQ 一 OO 一 OO 一 〇 |] 转 
| 员 贡 > 
油 油 传 二 时 束 
电子 加 速 路 半 # 气 斥 力 温度 传 感 堪 站 
1 速 踏 板 关 | 绿 / 黄 ，,、、 ', 进 气压 力 温 度 传 感 硕 尺 ECU 冷 划 液 
接 空调 低压 开关 ( 搭 铁 线 缘 为 黑色 ) 带 en 
8 aN £8 





图 4-2 ”东风 多 利 卡 EQ1081 轻 型 电 喷 载 货 汽 车 电路 原理 图 ( 2 ) 
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图 4-2 ”东风 多 利 卡 EQ1081 轻 型 电 喷 载 货 汽 车 电路 原理 图 ( 3 ) 


58 | 实用 载 货 汽 车 线束 图 解 


Fl 仪表 /倒车 

F2 综合 报警 

F3 排 气 制 动 / 
空 档 / 制 动 灯 

F4 转 问 

F5 电源 开关 

F6 收 放 机 ( 记 
| 

F7 右前 照 灯 

F8 左前 照 灯 


图 4-3 


仪表 供电 (十) 
仪表 供电 (十) 









冷却 液 温度 传 感 
V 并 
J 一 燃油 表 R44 
| 
转速 信号 @ | (na ) 
车 速 里 程 供电 
车 速 里 程 信号 于 
i bs 
车 速 信号 R41 Se 
_. 上 bl19 AAT)19 R19 DD8 
充电 指示 一 
DD9 
C19 
冷却 液 温度 报 敬 @ 4 D26 Re 如 7 BY 
C26 C3 
油 压 报警 @2 4 p22 Be ZAAD8 RS 
C277 
HHI4 R24 
堆 油 报效 人 @ 一 D2 2 ”Lpio R10 
C24 
al9 AZD17 R17 10 
积 水 报警 一 p11 RL 
b20 C17 AD2?0 R20 
ABS D20 - 泡 | 
AAD6 RO 
b24 HAHAD23 R23 
LPG = 二 
AAD9 “了 9 
C23 S 
安全 带 @ Ap16 Rio DD6 
C9 al3 
C16 
有 AADD5 R25 
a pos 了 OOPPP Pu 
不 报 六 世 于 8 C2 AD18 
十 言 一 
D27 
星 车 制 动 入 2_ 22L 人 D21 名 取 / 
C21 C77 
图 4-4 ”东风 多 利 卡 EQ1081 轻 型 电 喷 载 货 汽车 仪表 电路 原理 图 





电 喷 主 继电器 
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东风 多 利 卡 EQ1081 轻 型 电 喷 载 货 汽车 熔断 器 


ON 继电器 


Ee 







b23 


b12 


a2 


b21 


al6 


筋 灯 

喇叭 
压缩 /冷凝 
备用 
救 风 
电 嘎 ECU 
空调 

刮 水 

点 烟 右 
收 放 机 
电 喷 ECU 


F11 
F12 
F13 
| F14 
加 Fl15 
F16 
WE17 
F18 
F19 
F20 
F21 


发 动机 诊断 
发 动机 诊断 搭 铁 
预 热 指示 正 端 


预 热 指 示人 负 端 


远 光 指示 
远 光 指示 搭 铁 


左 转 指示 


右 转 指 示 
转 回 指示 灯 搭 铁 
排 气 制 动 指 示 


后 雾 灯 指 示 
近 光 指示 
空气 干燥 指示 
小 灯 指 示 


政 风 指示 
指示 灯 搭 铁 
仪表 照明 


断 丝 报警 








表 4-1 东风 多 利 卡 EQ1081 轻 型 电 喷 载 


内 容 


1 0.6 绿 / 白 小 灯 昌 灯光 开关 7 

2 0.8 黑 搭 铁 

3 0.6 绿 / 红 左 转 姐 转 回 灯 开 关 2， 和 危险 
报警 开关 4 

4 0.6 自 /1/ 黑 左 远 光 @ 灯 光 开 关 6 

5 0.8 黑 搭 铁 

6 0.6 红 / 黑 左近 光 昌 灯光 开关 4 


1 0.8 黑 /日 里 筋 灯 继 电 关 87 
2 0.8 黑 搭 铁 

( 驻 车 制 动 开 关 ， 左 、 右 侧 转向 灯 ， 门 控 开 关 ) 
a 0.5 白 / 红 驻 车 制 动 写 仪表 a8 


bl 0.6 绿 / 红 左 转 也 转 问 灯 开关 2， 人 危险 


报警 开关 4 


b2 0.6 绿 / 黑 右 转 起 转 问 灯 开 关 3， 人 危险 


报警 开关 1 

b3 0.6 黑 搭 铁 

b4 0.6 黑 / 绿 门 控 右 综合 报警 控制 器 2， 
顶 篷 束 间 3 





( 接 驾 驶 室 工作 人 台 左 下 侧 ) 








2.0 黑 x2 


1 0.5 棕 / 红 Aw 收 放 机 5 
2 0.5 标 / 白 八 收 放 机 12 


1 1.5 白 / 红 忆 炊 断 紫 例 b (F16) 
2 0.5 搭 铁 
8 ” 0.5 红 一 底盘 束 间 c54 ( ECU/K25 ) 


05 红 / 黑 @, 底 盘 束 则 c35 ( 电 呆 ECUK40) 
0.5 灰 / 红 避 熔断 右 盒 e7 (F3 ) 


2 0.5 黑 / 绿 门 控 r> 地 板 束 间 b4 

4 0.5 黄 / 绿 ” 断 缘 报警 廊 仪 表 a16 

5 0.6 标 / 黑 @ 底 盘 束 间 c19(〈 右 制 动 灯 ) 
6 0.6 灰 /和 白 @ 底 盘 束 间 c18(〈 左 制 动 灯 ) 
7 0.6 芮 / 黑 姐 制 动 灯 开 关 
8 
9 





0.6 灰 / 蓝 @> 底 盘 束 间 c57 ( 右 后 小 灯 ) 
0.6 灰 @> 底 盘 束 间 c56 ( 左 后 小 灯 ) 

10 0.6 绿 / 白 旭 灯光 开关 7 (小 灯 ) 

11 1.0 绿 里 熔断 需 盒 e10 (FF2) 

20 0.5 搭 铁 


1.0 黄 / 黑 底盘 束 间 c31( 电源 电磁 开关 ) 
1.0 白 必 熔断 带 盒 e2 (FS ) 

0.5 绿 / 白 照明 @ 灯 光 开 关 7 

0.5 搭 铁 


人 玉 中 六 一 


1.0 红 / 黄 如 炊 断 帮 盒 e6 (F7 ) 

1.0 红 / 绿 局 炊 断 问 盒 e5 (FF8) 

1.0 红 小 灯 忆 熔断 兹 盒 d9 ( F9) 

06 红 / 黑 左近 光 @> 左 前 组 合 盯 6， 仪表 b23 


人 DD 一 


合 灯 4 


0.6 红 / 蓝 右 远 光 .@> 仪 表 al12， 右 前 组 


四 、 东 风 多 利 卡 EQ1081 轻 型 电 喷 载 货 汽车 | 59 





7 - 本 
> | 
J -mm ti 
me 
SR 
"es 





刮 水 开关 





喇叭 按钮 


各 惠 ) 吕 |/ 革 ) 机 | 吕 | 和 | 要 全 沁 m] 涂 基 
So 


12 


可 


oo uu 上 ii 人 IIP 


22 


车 轰 驶 室 线束 剖析 表 


内 容 

6 0.6 白 / 黑 左 远 光 @, 左 前 组 合 灯 4 

7 0.8 绿 / 白 ”小 灯 龟 左前 组 合 灯 1， 综合 报 
警 控 制 句 10， 电 源 开 关 3， 仪 表 a2、al0， 
前 雾 灯 开 关 1、3， 发 动机 内 码 开关 1， 后 雾 
灯 开 关 1， 鼓 风 开 关 5， 收 放 机 11， 和 危险 报 
警 开关 3， 排 气 制 动 开 关 1， 点 烟 器 1， 雾 
灯 继 电 带 86， 顶 篷 束 间 2， 右 前 组 合 灯 1， 
底盘 束 间 c42 

8 0.6 红 / 白 右 近 光 @ 右 前 组 合 灯 6 


1 0.6 和 白 / 红 < 闪光 器 寺 


2 0.6 绿 / 红 左 转 @@ 左 前 组 合 灯 3， 地 板 束 


间 bl， 仪表 a21， 底盘 束 间 c44 
3 0.6 绿 / 右 转 人 @ 地 板 束 间 b2， 仪 表 a22， 
右前 组 合 灯 3， 底 盘 束 间 c53 


1.5 白 / 蓝 ON 档 .@, ON 继 电 关 86 

0.5 标 ”起动 档 .8 底盘 束 间 c32 

15 蓝 / 黑 ACC 档 熔断 右 盒 44 (F17 ~ FE20 ) 
3.0 白 / 绿 忆 底盘 束 间 a ( 易 熔 线 bl ) 


1 0.$ 绿 / 黄 f 字 /中 间歇 继 电 需 2 (复位 时 / 复 
位 后 ) 

0.5 蓝 高速 瑟 乔 水 电动 机 4 

1.0 搭 铁 

0.5 红 ” 间 答 万 间 钦 继电器 3 

0.5 蓝 / 日 ”低速 吾 刊 水 电动 机 5 

0.5 蓝 / 洗 次 石 间 葡 继电器 5， 洗涤 电 
动机 2 


0.5 绿 / 黑 所 喇叭 继 电 需 85 


0.5 黑 ” 搭 铁 

0.5 绿 / 白 小 灯 指 示 写 灯光 开关 7 

0.5 黑 ” 搭 铁 

0.5 灰 / 绿 @ 排 气 制 动 开关 4 

1.0 红 / 绿 预 热 指 示 灯 正 端 志 底盘 束 间 c29 

(ECUVK29 ) 

8 0.5 白 / 红 驻 车 制 劲 含 地 板 束 间 a， 底 盘 束 
间 c17 

10 0.5 绿 / 白 照明 @ 灯 光 开 关 7 

11 0.5 搭 铁 

12 0.5 红 / 蓝 远 光 @ 灯 光 开 关 5 

13 0.5 搭 铁 

14 0.6 绿 / 黑 故障 灯 志 底盘 束 间 c24 (ECU/ 
K55 ) 

15 1.0 红 备用 一 底盘 束 间 cl11 (ECU/K73) 

16 0.5 黄 / 绿 上 断 丝 报警 g 综 合 报警 控制 句 4 

17 0.5 绿 / 蓝 ， 预 热 z 底 盘 束 间 c9(ECU/ 
K92 ) 

18 0.$ 黑 /白人 并 底盘 束 间 c47 (气压 报警 ) 

19 0.5 绿 / 红 积 水 如 底盘 束 间 cl2 (ECU/ 
K94 ) 

21 0.6 绿 / 红 左 转 旭 转向 灯 开 关 2， 和 危险 报 

警 开关 4 


-OD U 记 PP 一 
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制 动 灯 开关 
[stn 
Lind 


排 气 制 动 油 门 开关 
一 
总 
电子 加 速 踏板 
帮 一 ja 


CI 
blll 
bb -4 










发 动机 内 码 开关 





i 
A 


后 筋 灯 开关 





空调 开关 


.DD. 
IT 
十 


辟 风 开关 


22 


人 DD 一 


请 中 DC 一 上 UP 一 OO 上 基 UD 记 PP 王 


请 UP 一 


内 容 名 称 

0.6 绿 / 澡 石 特 旭 转 问 灯 开 关 3， 和 危险 - 介 Pp 
报警 开关 1 -加 用 
0.8 黑 搭 铁 Wd 
0.5 黑 备用 一 底盘 束 间 cl13 (ECU/K53) -由 区 


0.5 黄 ”燃油 2> 底 盘 束 间 c36 





0.5 蓝 / 红 转速 一 底盘 束 间 c39〈 备 用 ) J 
0.5 白 / 绿 ”车速 信号 一 底盘 束 间 cl4(ECU/| wl 吧 
K75 ) = 
0.5 黄 / 黑 油 压 报警 全 底盘 束 间 c61 Se 
05 黑 / 红 @ 后 雾 灯 开关 4 "Ee 
0.5 绿 ”仪表 供电 了 @ 炊 断 带 盒 e8 (Fl ) -WW ~ 








0.$ 黄 /上 和 冷却 液 温 度 5> 底 盘 束 间 c62 
0.5 蓝 工 底盘 束 间 c21 ( 车速 里 程 信号 ) 
0.5 黄 / 红 > 底盘 束 间 c20 ( 车速 里 程 供 





电 ) 危险 报警 开关 
0.5 蓝 ， 充 电 2> 底 盘 束 间 c64 1 之 生生 233 
05 绿 “仪表 供电 < 烘 断 器 念 cg (F1) | | 草 昌 是 下 
0.5 红 / 黑 近 光 <@ 灯 光 开 关 4 和 
0.6 灰 /红心 熔断 器 盒 e7 (FF3) 
0.6 黄 / 黑 如 综合 报警 控制 7， 底 盘 束 
间 cl (ECU/K17) 
0.5 灰 /红心 熔断 器 盒 e7 (F3 ) 排 气 制 动 开 关 
0.5 黄 / 红 @ 底 盘 束 间 c2 ( ECU/K80) | . ry 
而 画 记 半 
05 绿 / 黑 5V- 纹 底盘 束 间 c23 (ECU/K8) | 
05 红 / 黑 5V- 5 底盘 束 间 c5 (ECU/K30) 
0.5 红 5V+ < 底盘 束 间 c3 (ECU/K22) 
05 绿 / 红 信和 导 O> 底 盘 束 间 cl10 (ECUK31 ) 点 烟 器 


05 红 / 黄 信号 2> 底 盘 束 间 c4 (ECU/K9) /i 
0.5 绿 5V+ < 底盘 束 间 c6 (ECU/K46) 


05 绿 / 白 照明 @ 灯 光 开 关 7 
0.5 搭 铁 

05 绿 / 白 <@ 灯 光 开 关 7 

0.5 灰 写 雾 灯 继 电 需 85 


05 绿 / 白 照明 @ 灯 光 开 关 7 

0.5 搭 铁 

0.5 黄 / 绿 扣 底盘 束 间 c15 (ECU/K65 ) 
0.5 搭 铁 


喇叭 继 电 需 






0.5 绿 / 白 照明 里 灯光 开关 7 (黄色 ) 
0.5 搭 铁 
0.5 黑 / 白 < 筋 灯 继 电 需 87 86 


1.0 黑 / 红 .8> 仪 表 b10， 底盘 束 间 c22 Wy 


EH 


ES 


0.5 红 / 蓝 疗 鼓 风 开关 2 ( 标 色 ) 
0.5 红 / 绿 如 三 空调 电子 温 控 器 2 鼓 风 继 电器 
0.5 蓝 / 黄 显示 灯 昌 熔断 需 盒 d7 (FF17) 86 


87 30 


| 
1.0 搭 铁 


05 红 / 蓝 < 全 空调 开关 1， 鼓 风 继 电器 85 (红色 ) 





电 喷 主 继 电 需 





~ OO 人 


人 玉 中 D5 一 


内 容 
1.0 白 1 档 写 调 速 电阻 2 
1.0 黄 2 档 写 调 速 电阻 1 
0.5 绿 / 白 ”照明 @ 灯 光 开 关 7 
1.5 红 4 档 筷 鼓 风 电 动机 2 
1.0 绿 3 档 合 调 速 电阻 3 


0.8 红 / 黄 记忆 昌 熔 断 需 盒 e9〈F6 ) 
0.5 标 <@ 炊 断 硕 盒 ell (F20 ) 
0.5 柠 / 红 AUw 左 门 扬 声 融 1 
0.5 标 / 黄 Aw 右 门 扬 声 硕 1 
0.5 搭 铁 
0.5 搭 铁 
05 绿 /日 照明 @ 灯 光 开 关 7 
0.5 棕 / 白人 w 左 门 扬声器 2 
0.5 标 /黑人 ww 碳 门 扬声器 2 


0.6 绿 / 黑 右 转 @@ 地 板 束 间 b2， 仪 表 a22， 
右前 组 合 灯 3， 底 盘 束 间 c53 

0.8 上 / 红 < 马 闪光 硕 工 

0.5 绿 /和 白 照明 @ 灯 光 开 关 7 

0.6 绿 / 红 左 转 @ 左 前 组 合 灯 3， 地 板 束 
间 bl1， 仪 表 a21， 底 盘 束 间 c44 

0.8 红 / 绿 显示 灯 <@ 炊 断 器 盒 e3 (F4 ) 

0.5 搭 铁 


0.5 绿 / 白 ”照明 @ 灯 光 开 关 7 

0.5 搭 铁 

0.5 灰 / 红 避 熔断 右 例 e7 (下 3 ) 

0.5 灰 / 绿 妃 仪 表 a6， 底 盘 束 间 c34 (ECU/ 
K54 ) 


05 绿 / 白 照明 @ 灯 光 开 关 7 
1.0 黑 ” 搭 铁 
1.0 蓝 <O 熔 断 需 盒 el12 (Fl19 ) 


0.5 灰 全 前 雾 灯 开 关 4 

0.5 绿 / 昌 里 灯光 开关 7 

0.8 黑 / 日 @O> 左 前 筋 灯 1， 右 前 筋 灯 1， 
后 雾 灯 开 关 3 

1.5 红 <O 燃 上 断 硕 盒 d3 (Fl11 ) 


0.5 绿 / 黑 恕 喇叭 按钮 

0.5 蓝 / 白 <@ 炊 断 器 盒 el (F12) 
1.0 蓝 /白人 熔断 兹 盒 el (F12 ) 
1.0 绿 @ 底 盘 束 间 c8 


0.5 红 S 多 底盘 束 间 c51 ( ECU/K72 ) 
3.0 白 娼 底盘 束 间 c27 (和 常 火 线 ) 
2.5 日 / 黑 O> 熔 断送 盒 d2 (F16 ) 
3.0 白 <# 底盘 束 间 c27 ( 常 火 线 ) 


0.5 红 / 蓝 含 鼓 风 开 关 2 

0.5 蓝 /页 里 熔断 需 盒 d7 (Fl17 ) 
2.0 日 < 类 断 硕 盒 d5 (F15 ) 

2.0 蓝 @> 芍 风 电动 机 1 


名 称 
空调 继 电 带 








85 
80 
87 
30 


85 
80 
87 
30 


L 


E 
B 


0. 


(LA 


~ 人 小 上 iD 一 


LU INP 一 


~ 个 上 


内 


只 


0.5 蓝 / 芮 里 炊 断 融 盒 d7 (Fl17 ) 
0.5 绿 / 黄 含 底盘 束 间 c49 (低压 ) 
2.0 蓝 / 白 @ 底 盘 束 间 c26、28 

1.5 黑 / 红 < 熔断 天 盒 d6 (Fl13 ) 


0.5 搭 铁 

1.5 白 / 蓝 @ 起 动 钥匙 开关 2 

1.5 呐 / 红 O 〇 > 熔断 需 盒 48 (Fl ~ F3、F21 ) 
1.5 白 / 绿 < 忆 底盘 束 间 a ( 易 燃 线 bl ) 


0.8 白 / 红 〇 转 问 灯 开 关 1， 和 危险 报警 开 
关 2 

0.5 黑 ” 搭 铁 

0.8 红 / 绿 <@< 避 熔断 帮 例 ee3 (F4 ) 


红 / 白 F21 .8 底盘 束 间 c41( ECU/K28) 





2.0 白 / 红 F16 诊断 接口 1， 底盘 束 间 
c30 (ECU/K 1、K3、KS ) 


3.0 白 / 红 Fll~FlS < 底盘 束 间 b ( 易 
燃 线 b2 ) 
3.0 白 / 绿 F7~F9 < 底盘 束 间 a ( 易 熔 
线 bl ) 


3.0 白 F4~F6、F10 了 底盘 束 间 c27 

2.5 白 / 黑 F16 <O 电 喷 主 继电器 87 

1.5 红 F11 外 筋 灯 继 电 胡 30 

1.5 蓝 / F17 ~ F20 < 起 动 钥 是 开关 4 
2.0 白 Fl15 O> 鼓 风 继 电器 87 

1.5 黑 / 红 F13 > 空调 继电器 30 

0.5 蓝 / 黄 Fl17 怠 空 调 开 关 3， 敦 风 继 电 
器 86， 空 调 继电器 85， 空 调 电 子 温 控 器 3 
1.5 黄 / 红 Fl ~F3、F21 < ON 继电器 87 
1.0 红 F9 O> 灯 光 开 关 3《(〈 小 灯 供 电 ) 


1.0 蓝 / 白 Fl12 @>w> 喇 叭 继 电 怖 86、87 
1.0 上 FS > 电源 开关 2 
0.8 红 / 绿 F4 @w> 和 危险 报警 开关 5， 内 
论语 旦 
0.8 红 F10 @> 顶 篷 束 间 1 (车 内 灯 ) 
1.0 红 / 绿 F8 OO 灯光 开关 2 (前 照 灯 ) 
1.0 红 / 黄 F7 包 灯光 开关 1 (前 照 灯 ) 
1.0 灰 / 红 F3 > 排 气 制 动 离合 开关 ， 制 
动 条 开关 ， 排 气 制 动 油 门 开关 ， 排 气 制 动 
开关 3， 底盘 束 间 c65 ( 空 档 开关 ) 
0.8 绿 Fl @o 仪 表 b13、22， 底 盘 束 间 
c60 (倒车) 
0.8 红 / 黄 F6 @ 收 放 机 1 (记忆 ) 

1.0 绿 F2 @ 综 合 报警 控制 器 11 

0.5 棕 F20 外- 收 放 机 4 

1.0 蓝 F19 O 〇 > 点 烟 吉 3 

0.8 蓝 / 红 Fl8 @ 刊 水 电动 机 3， 间 移 

继电器 4， 洗涤 电动 机 1 
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名 称 


空调 电子 温 控 融 


a 
hs 
Cl 


天 水 电动 机 


调 速 电阻 
_ Sa 


ee 


1 2 3 4 


间 欣 继 电 带 


至 风电 动机 
区 直 己 


顶 篷 束 间 
'® © 
‘© @: 


右 门 扬 声 需 
二 | 


搭 铁 点 


‘eo 到 
洗涤 电动 机 
面 De | 

lh 


右前 组 合 灯 








OO UW 局 


OO UW 人 MD 一 上下 已 一 


[NS 一 


请 由 六 D5 一 


内 


遇 


0.5 蓝 / 黑 厨 底盘 束 间 c66 (低压 ) 
0.5 红 / 绿 仿 > 空调 开关 2 
0.5 蓝 / 黄 @ 熔 上 断 铝 盒 d7 (Fl17 ) 





0.5 黄 < /所 间歇 继电器 工 复位 时 /复位 后 ) 
0.8 蓝 / 红 里 熔断 需 盒 e13 (F18 ) 

0.5 蓝 高速 含 乔 水 开关 2 

0.5 蓝 / 昌 低速 含 乔 水 开关 5$ 

1.0 搭 铁 


1.0 黄 恕 敦 风 开 关 4 (2 档 ) 

1.0 白 富 鼓 风 开 关 3 (1 档 ) 

1.0 绿 含 残 风 开关 7 (3 档 ) 

1.0 红 <Q 辟 风电 动机 2 

0.5 黄 节 /名 刊 水 电动 机 X 复位 时 /复位 后 ) 
0.5 绿 /黄石 /% 刊 水 开关 1 (复位 时 /复位 
后 ) 

0.5 红 间 软 含 乔 水 开关 4 

0.6 蓝 / 红 @ 炊 断 器 盒 e13 (F18 ) 

0.5 蓝 / 黑 ” 间 欣 洗 洪 如 天 水 开关 8 

0.5 搭 铁 








2.0 蓝 @ 辟 风 继 电器 30 
1.5 红 合 鼓 风 开 关 6 
5” 调 速 电 阳 4 


0.8 红 里 熔断 需 盒 e4 (F10 ) 
0.6 绿 / 白 。 高 位 灯 里 灯光 开关 7 





0.6 黑 / 绿 门 控 c> 地 板 束 间 b4 
0.5 搭 铁 
0.5 标 /商人 AUw 收 放 机 6 


0.5 标 / 墨 CU 收 放 机 13 


【( 接 驾驶 室 工 作 台 右 下 侧 ) 


2.0 黑 +1.0 


] 
2 


0.5 蓝 / 红 里 熔断 铝 盒 el13 (F18 ) 
0.5 蓝 / 黑 念 乔 水 开关 8 


0.6 绿 / 白 小 灯 旭 灯光 开关 7 

0.8 搭 铁 

0.6 绿 / 右 转 姐 转 向 灯 开 关 3， 和 危险 报 
警 开 关 1 

0.6 红 / 蓝 和 右 远 光 @ 灯 光 开 关 5 

0.8 搭 铁 

0.6 红 / 白 右 近 光 <@ 灯 光 开 关 8 


0.8 黑 / 白 <@ 雾 灯 继 电器 87 
0.8 搭 铁 


(插头 为 驾驶 宝 线束 ， 插 座 为 底盘 线束 ) 





3.0 白 / 绿 〇 > 起动 钥匙 开关 5$，ON 继电器 
30， 熔 断 器 盒 c2 (FE7 ~ Fo9 ) 
$.0 白 / 红 <@ 易 熔 线 bl 
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名 
太 


称 


束 间 上 b 


证. 
一 






310 


MD oo0 OW 人 上 DD 一 


rit 


1 
ee 


606 区 于 磋 王 各 利 惠 


ss 


内 容 
(插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) 
3.0 白 / 红 吕 熔 断 器 禽 cl (Fll ~F15) 
5.0 白 / 红 忆 易 炊 线 b2 


(插头 为 驾驶 室 线束 ， 插 座 为 底盘 线束 ) 

0.5 黄 / 黑 了 @ 制 动 条 开关 

0.5 黄 / 红 <@@ 排 气 制 动 油 门 开 关 

0.5 红 5V+ > 电子 加 速 踏板 3 

0.5 红 / 黄 ， 信号 <2 电 子 加 速 踏板 5 

0.5 红 / 5V- < 电子 加 速 踏板 2 

0.5 绿 5V+ > 电子 加 速 踏板 6 

1.0 绿 <@ 喇 叭 继电器 30 

0.5 绿 / 蓝 预 热 指 示 灯 负 端 <6 仪 表 a17 
05 绿 / 红 信号 < 电子 加 速 踏板 4 

11 1.0 红 备用 一 仪表 al5 

0.5 绿 / 红 “ 积 水 了 6 仪表 al9 

0.5 备用 一 仪表 b2 

0.5 日 / 绿 ， 车速 信号 一 仪表 b5 

0.5 黄 / 绿 合 发 动机 闪 人 码 开 关 3 

0.5 白 / 红 僻 仪 表 ag8 ( 驻 车 制 动 备 用 ) 

0.6 灰 / 昌 左 制 劲 < 旦 综合 报警 控制 锅 6 

0.6 棕 / 右 制 动 <@ 综合 报警 控制 器 $ 

0.5 黄 / 红 <Q 仪 表 b17 (车 速 里 程 供电 ) 

0.5 蓝 志 仪表 pb16 ( 车速 里 程 信号 ) 

1.0 黑 / 红 姐 后 雾 灯 开 关 4 

0.5 绿 / 5V- <5 电 子 加 速 踏板 1 

0.6 绿 / 故障 灯 蕊 仪表 a14 

.5 搭 铁 

2.0 蓝 / 白 压缩 @@ 空 调 继电器 87 

3.0 日 常 火 线 如 二 电 吧 主 继 电 咒 86、 

30， 熔 断 器 盒 dl (F4 ~ F6、F10) 

2.0 蓝 / 白 冷凝 @ 空 调 继电器 87 

1.0 红 / 绿 预 热 指示 灯 正 端 工 仪 表 a7 

2.0 上 / 红 < 〇 熔断 怖 盒 b (Fl16 ) 

1.0 黄 / 黑 @ 电 源 开 关 1 

0.5 柠 <@ 起 动 钥匙 开关 3 ( 起动 控制 ) 

0.5 灰 / 绿 <@ 排 气 制 动 开 关 4 

0.5 红 / 黑 了 @ 排 气 制 动 离 合 开 关 

0.5 黄 ”燃油 < 仪表 b3 

0.5 蓝 / 红 一 仪表 b4 (转速 备用 ) 

0.5 搭 铁 

0.5 红 /日 里 炊 呆 需 盒 a(F21 ) 

0.6 绿 / 白 牌照 灯 昌 灯光 开关 7 

0.6 绿 / 红 左 转 姐 转 回 灯 开关 2.， 和 危险 

报警 开关 4 

0.5 黑 /和 白 气压 报警 写 仪 表 al8 

0.5 绿 / 黄 低压 全 空调 继 电 冀 86 

1.0 搭 铁 

0.5 红 攻 6 电 喷 主 继 电 需 85 

0.6 绿 / 右 转 起 转 问 灯 开 关 3， 人 危险 

报警 开关 1 

0.5 红 一 诊断 接口 8 

0.6 灰 左 后 小 灯 @ 综 合 报警 控制 器 9 

06 灰 / 蓝 ， 右 后 小 盯 < 里 综合 报警 控制 希 8 

0.8 绿 倒车 如 熔 断 右 盒 e8 (Fl ) 
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00 


OC 一 


0.5 红 / 黑 


0.5 绿 


0.5 绿 / 赣 


内 容 
0.5 黄 / 油 压 报 警 写 仪表 b9 
0.5 黄 /和 白 冷却 液 温度 <2 仪表 bl15 
0.5 蓝 充电 <2 仪 表 bl19 
1.0 灰 / 红 空 档 < 熔断 需 盒 e7〈F3 ) 
0.5 蓝 / 黑 太空 调 电 子 温 控 各 1 


0.5 黄 / 黑 .@, 电 喷 ECU/K17 ( 制 动 信和 号 ) 

0.5 黄 / 红 .@> 电 喷 ECU/K80 ( 排 气 制 动 油 门 
信号) 
0.5 红 
0.5 红 / 黄 信号 2> 电 喷 ECUK9 (电子 油 


5V+ <2 电 距 ECU/K22 ( 电子 油门 ) 


门 ) 

SV- 5> 电 喷 ECU/K30 ( 电子 油 
大 有 

5V+ < 电 喷 ECUK46 (电子 油门 ) 
1.0 绿 @ 喇叭 1 

预 热 5> 电 嘎 ECU/K92 

0.5 绿 / 红 信号 2> 电 喷 ECUK31 (电子 
油门 ) 

1.0 红 备用 一 电 喷 ECU/K73 

0.$ 绿 / 红 “ 积 水 人 电 喷 ECU/K94 

0.5 备用 一 电 喷 ECU/K53 

0.5 和 白 / 绿 和 苗 速 信号 一 电 喷 ECU/K75 

0.5 黄 / 绿 人 后 电 喷 ECUK65 (发 动机 诊断 
请 求 ) 

0.6 黄 @ 左 后 组 合 灯 2 ( 制 动 ) 

0.6 黄 @ 右 后 组 合 灯 2( 制 动 ) 

0.8 黄 / 红 2> 车 速 里 程 传感器 2 (供电 ) 

0.6 蓝 工 车 速 里 程 传感器 3 (信和 号 ) 

1.0 黑 / 红 后 筋 灯 妨 左 后 组 合 灯 7， 右 后 
组 合 灯 7 
0.5 绿 / 
门 ) 

0.5 绿 / 故障 灯 志 电 喷 ECU/K55 

5.0 搭 铁 

2.0 蓝 / 白 @ 奈 缩 机 

5.0 红 < 4@@ 浓 火线 接点 

2.0 红 / 黑 @ 冷 凝 电 动机 

1.0 红 / 绿 预 热 世 电 嘎 ECU/K29 

1.5 日 / 红 @ 〇 > 电 嘎 ECU/K1、K3 、 开 5 

1.5 页 / 黑 @ 电 源 电 磁 开 关 

0.5 标 @ 起 动 继 电 需 c ( 起 动 控制 ) 

0.5 黄 / 蓝 .@> 电 喷 ECU/K54 ( 排 气 制 动 请 
求 ) 

0.5 灰 / 绿 @r 电 喷 ECUK40 ( 排 气 制 动 离 
合 信和 号 ) 

0.8 黄 o> 燃油 传感器 

0.8 蓝 / 红 一 转速 传感器 〈 备 用 ) 

0.8 蓝 / 黄 一 转速 传 感 硕 〈 备 用 ) 

0.$ 红 /和 白 @ 电 嘎 ECU/K28 

0.5 绿 / 白 如 备用 小 灯 插 座 2， 牌 照 灯 2 
0.6 绿 / 红 @ 左 后 组 合 灯 3 ( 左 转 ) 

0.6 黑 /自信 气压 报警 开关 

0.6 绿 / 黄 恕 空调 低压 开关 1 

1.0 搭 铁 

0.5 红 胡 电 嘲 ECU/K72 ( 主 继电器 控制 ) 


5V- 5> 电 喷 ECUK8 (电子 油 


冷却 液 温度 表 
传 感 带 


油 压 报警 开关 


预 热 继电器 
a [@ mm 
be mn 

| 

二] 

转速 传 感 需 


© 





倒车 灯 开 关 
= 
= 

车 速 里 程 传感器 


.a 
可 





内 容 
53 0.6 绿 / 黑 @ 右 后 组 合 灯 3 ( 右 转 ) 
54 0.5 红 一 电 距 ECU/K25 (诊断 ) 
56 0.6 绿 / 黄 @ 左 后 组 合 灯 9(〈 小 灯 ) 
57 0.6 绿 / 黄 @ 右 后 组 合 灯 9 (小 灯 ) 
60 0.8 绿 @ 〇 > 倒车 灯 开 关 
61 0.8 黄 /黑人 含油 压 报警 开 关 
62 0.8 黄 / 白 2> 冷 却 液 温 度 表 传 感 右 
64 0.8 蓝 充电 0 交流 发 电机 bl 
65 ”1.0 灰 / 红 吕 空 档 开关 
66 0.6 蓝 / 黑 右 空 调 低 压 开 关 2 
人 
1 1.0 绿 - 昌 底盘 束 间 c8 
2 0.8 搭 铁 

















2.0 红 / 黑 @ 底 盘 束 间 c28 


0.6 绿 / 黄 写 底盘 束 间 c49， 电 喷 ECU/K57 
2 0.6 蓝 / 黑 fr 底盘 束 间 c66 


a 5.0 红 B+ 起 动机 B+ 接点 
bl 0.8 蓝 充电 < 底盘 束 间 c64 
b2 3.0 黑 搭 铁 


0.8 黄 / 白 <9 底盘 束 间 c62 


0.5 灰 / 黄 < 空 档 开 关 
0.5 棕 @@ 起 动 继 电 髓 < 


0.8 黄 / 黑 生 底盘 束 间 c61 


a 5$.0 日 / 红 < 易 熔 线 a 

b 5.0 蓝 / 红 .8> 预 热电 阻 

cl 0.5 红 / 黑 nek 电 咀 ECU/K68 
c2 0.5 红 / 黄 @ 电 噶 ECU/K7 


0.8 蓝 / 红 一 底盘 束 间 c39 
0.8 蓝 / 黄 一 底盘 束 间 c40 





5.0 蓝 / 红 <@ 预 热 继 电 兹 b 


0.8 绿 忆 底盘 束 间 c60 (Fl ) 


0.6 红 / 蓝 马 左 后 组 合 灯 1， 倒 车 蜂 鸣 


器 ， 右 后 组 合 灯 1 


1 0.5 黑 搭 铁 
2 0.8 黄 / 红 供电 < 底盘 束 间 c20 
3 0.6 蓝 信号 工 底 盘 束 间 c21 











( 油水 分 离 ) 
1 0.5 绿 / 黄 写 电 喷 ECU/K64 
2 0.$ 绿 / 黑 5> 电 是 ECU/K63 








名 称 


燃油 传感器 


二 三 二 
SH 


电 吧 ECU/K 


四 、 东 风 多 利 卡 EQ1081 轻 型 电 喷 载 货 汽车 | 63 
( 续 ) 
内 容 
0.8 黄 <92 底盘 束 间 c36 
0.8 黑 ” 搭 铁 
1 1.5 和 白 / 红 < 底盘 束 间 c30 (FF16) 
1.5 搭 铁 
1.5 白 / 红 < 底盘 束 间 c30 (F156 ) 
1.5 搭 铁 
1.5 白 / 红 < 底盘 束 间 c30 (FF16) 
i 搭 铁 
0.5 红 / 芮 @ 预 热 继 电 融 c2 





电 嘎 ECU/A 





92 
94 


0.5 绿 / 
mb 
0.5 红 / 黄 信号 < 底盘 束 间 c4 电子 油门 ) 
0.5 黄 / 黑 昌 底盘 束 间 cl ( 制 动 信号 ) 
0.5 红 5V+ > 底盘 束 间 c3 (电子 油门 ) 
0.5 红 一 底盘 束 间 c54 (诊断 ) 
0.5 红 / 白 昌 底盘 束 间 c41 (F21 ) 
1.0 红 / 绿 预 热 工 底 盘 束 间 c29 
05 红 / 黑 5V- <6 底 盘 束 间 c5( 电子 油门 ) 
05 绿 / 红 信和 号 <2 底 盘 束 间 c10 ( 电子 油门 ) 
0.5 灰 / 绿 昌 底盘 束 间 c35 ( 排 气 制 动 离合 
信号 ) 
0.5 绿 5V+ CQ> 底 盘 束 间 c6 (电子 油门 ) 
0.5 备用 一 底盘 束 间 c13 
0.5 黄 / 蓝 昌 底盘 束 间 c34 排 气 制 动 请 求 ) 
0.5 绿 / 故障 灯 工 底盘 束 间 c24 
0.5 绿 / 黄 仿 空调 低压 开关 1 
0.5 绿 / 黑 <5 积 水 传 感 希 2 
0.5 绿 / 黄 含 积 水 传 感 咒 1 
0.5 黄 / 绿 全 底盘 束 间 c15 (发 动机 诊断 请 
求 ) 
0.5 红 / 黑 fen 预 热 继 电 融 cl 
0.5 红 基 6 底盘 束 间 c51 ( 主 继电器 控制 ) 
1.0 红 备用 一 底盘 束 间 cl11 
0.5 白 / 绿 车 速 信号 一 底盘 束 间 c14 
0.5 黄 / 红 旭 底盘 束 间 c2 ( 排 气 制 动 油门 
信号 ) 
0.5 绿 / 蓝 ， 预 热 <5 底 盘 束 间 c9 


5V- < 底盘 束 间 c23 (电子 油 











(以 下 至 ECU 冷 却 液 温 衣 


0.5 绿 / 红 “ 积 水 了 底盘 束 间 c12 
传感器 为 发 动机 线束 ) 








1 
之 
7 
8 





0.8 白 / 蓝 2 三 征 喷 油 器 2 
0.8 日 / 蓝 2> 二 低 喷 油 天 2 
屏蔽 线 
0.5 绿 / 5V- <6 轨 压 传 感 右 1 
0.5 白 几 凸轮 轴 转 速 传 感 咒 1 
0.5 黑 几 曲轴 转速 传 感 大 2 
0.5 白 ”SSV+ > 进 气压 力 温度 传 感 右 3 
0.5 红 一 起 动 备用 接口 1 
0.8 日 / 蓝 2> 一 佐 喷 油 着 2 
0.8 自 / 蓝 2> 四 千 嘎 油 硕 2 
0.8 浅 蓝 / 红 0> 燃 油 计量 交 1 (供电 ) 
05 白 / 黑 5V- <6 进 气压 力 温 度 传 感 硕 1 
0.5 绿 5V+ 2> 轨 压 传 感 锅 3 
0.5 白 几 曲轴 转速 传 感 硕 1 
0.5 浅 赣 @> 排 气 制 动 电磁 奖 
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起 动 备用 接口 
shel 


Ls 


排 气 制 动 电磁 立 
Lm 





ep 
四 和 饶 顺 油 带 





凸轮 铀 转速 传 感 需 


E> 
ECU 冷却 液 温 
度 传 感 带 


全 UD II 一 


内 容 
0.5 黑 一 起 动 备用 接口 2 
0.8 浅 蓝 / 红 F¥6n 二 饶 顺 油 表 1 
0.8 绿 / 所 6n 四 入 咀 油 器 1 
05 白 / 黄 压力 <2 进 气压 力 温度 传感器 4 
0.5 黄 5V- < ECU 冷却 液 温度 传感器 2 
05 绿 / 白 信号 <2 轨 压 传 感 硕 2 
0.5 灰 了 6 排 气 制 动 电磁 峰 
0.8 浅 蓝 #en 三 全 喷 调 硕 1 
0.8 黑 半 Gn 一 拭 喷 油 右 1 
0.8 黑 <2 黎 油 计量 网 2 
0.5 黑 几 凸轮 轴 转 速 传感器 2 
05 白 / 蓝 温度 02> 进 气 压力 温度 传 感 有 2 
0.5 黄 / 信号 2> ECU 冷却 液 温度 传 
感 器 1 








0.5 红 一 电 距 ECU/A15 
0.5 黑 一 电 喷 ECU/A30 


0.5 浅 蓝 如 电 喷 ECU/A29 
0.5 灰 有 电 喷 ECU/A45 


0.8 绿 / 昌 ns 台电 距 ECU/A33 
0.8 和 白 / 蓝 <2 电 喷 ECU/A17 


0.8 浅 蓝 nes 训 电 嘎 ECU/A46 
0.8 白 / 蓝 <2 电 喷 ECU/A1 


0.8 浅 蓝 / 红 ng 区 电 喷 ECU/A31 
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0.5 白 攻 电 呆 ECU/A27 
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0.5 绿 / SV- 5> 电 喷 ECU/A8 
0.5 绿 / 白 信号 2, 电 喷 ECU/A43 
0.5 绿 5V+ <9 电 喷 ECU/A26 


05 白 / 黑 5SV- 5c> 电 喷 ECU/A23 
0.5 日 / 蓝 温度 <2 电 嘎 ECU/A53 
0.5 白 5V+ <2 电 喷 ECU/A14 

0.5 日 / 黄 压力 9 电 吧 ECU/A40 


0.5 白 几 电 嘎 ECU/A10 


0.5 黑 几 电 嘎 ECU/A50 


0.$ 黄 / 信和 号 <2 电 喷 ECU/A58 
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0.6 搭 铁 
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1.0 黑 / 红 后 雾 灯 昌 底盘 束 间 c22 
0.6 绿 / 黄 小 灯 @@ 底 盘 束 间 c57 
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图 5-2 ”东风 康 霸 载 货 汽 车 电路 原理 图 ( 1 ) 





烛 火 排 气 制 动 车 内 灯 天 水 洗 尝 ”点 烛 














d 

b 

昭 

= 备用 接 转向 灯 开 关 2 及 危险 报警 开关 4 绿 / 黑 
| F21 接 转向 灯 开 关 3 及 危险 报警 开关 1 人 人 
备用 ” 接 灯光 开关 5 乞 人 
接 空 档 开 关 仪表 al 外 aa4 a2 出 
扯 
多 远 上 上 六 预 二 由/ 禾 
光 热 | 
1 al al7 a3 al 
人 

六 
接 灯 光 开 关 7 
人 
久 
湖 . 
过 
瞧 
六 
> 
- Mm 

己 
SG 
~ 


图 5-2 ”东风 康 霸 载 货 汽 车 电路 原理 图 ( 2 ) 
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图 5-2 ”东风 康 霸 载 货 汽车 电路 原理 图 ( 3 ) 
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让 注意 : 此 熔断 器 盒 与 东风 多 利 卡 相同 ， 但 有 Te Fl11 雾 灯 
些 熔 断 器 功能 定义 略 有 区 别 ， 不 可 照搬 。 一 F12 熄火 ( 常 电 ) 
F3 排 气 制 动 / 才 
F13 制 动 / 
本 喇叭 继 电 表 Wt 
po ) 、 国 F14 空调 
F4 品 
备用 F15 备用 
F5 | 
F6 收 放 机 ( 记 I 
es ( F17 空调 
右前 照 类 | F18 刊 水 
J 甩 | | | F19 点 烟 器 
F8 左前 照 灯 人 和 - 、 
本 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F1S F16 F17 F18 F19 F20 F21 F20 收 放 机 
F9 /IV 
图 5-3 东风 康 圭 载 货 汽 车 熔断 器 盒 图 
表 5-1 东风 康 霸 载 货 汽 车 线束 剖析 表 
名 称 内 容 名 称 内 容 
左前 组 合 灯 4 08 红 / 黑 左近 光 @ 左 前 组 合 灯 6， 仪 表 b23 
三 1 0.6 绿 / 白 小 灯 昌 灯光 开关 7 5 0.8 红 / 蓝 右 远 光 @ 仪表 al12， 右 前 组 合 
2 0.6 黑 搭 铁 灯 4 
3 0.6 绿 / 红 左 转 姐 转 问 灯 开关 2， 和 危险 6 0.8 白 / 黑 左 远 光 @ 左 前 组 合 灯 4 
报警 开关 4 7 1.0 绿 / 白 小 灯 @rw> 左 前 组 合 灯 1， 仪表 
4 0.8 白 / 黑 左 远 光 里 灯光 开关 6 a2、al0， 前 雾 灯 开关 1、3， 后 雾 灯 开关 1， 
5 1.0 黑 搭 铁 危险 报警 开关 3， 空 调 面板 1， 收 放 机 11， 
6 0.8 红 / 黑 左近 光 昌 灯光 开关 4 喇叭 变换 开关 4， 排 气 制 动 开关 1， 点 烟 器 
左前 恬 灯 1， 雾 灯 继 电器 86， 顶 篷 束 间 2， 右 前 组 合 
a 1 1.5 黑 / 灰 旭 筋 灯 继电器 87 灯 1， 底 盘 束 间 c42 
垣 是 52 2 1.5 黑 搭 铁 8 0.8 红 /和 白 右 近 光 @ 右 前 组 合 灯 6 
地 板 束 间 ”“【〔 左 、 右 侧 转向 灯 、 门 控 开 关 ) 转向 灯 开关 
局 图 1 0.6 绿 / 红 左 转 旭 转向 灯 开 关 2,， 人 危险 | 铺 ， {三 1 1.0 白 /红心 内 光 器 L 
图 图 4 报警 开关 4 加 加 回 同 2 0.6 绿 / 红 左 转 @ 左 前 组 合 灯 3， 地 板 柬 
2 0.6 绿 / 黑 右 转 得 转 向 灯 开 关 3， 和 危险 间 1， 仪 表 a21， 底 盘 束 间 c44 
报警 开关 1 3 0.6 绿 / 黑 右 转 @ 地 板 束 间 2， 仪 表 a22， 
3 0.6 黑 搭 铁 右前 组 合 灯 3， 底 盘 束 间 c53 
4 05 黑 / 绿 门 控 如 项 篷 束 间 3 刊 水 开关 
搭 铁 点  ”“【〔 接 驾驶 室 仪表 台 左 下 侧 ) 1 0.5 绿 / 黄 0>/o。% 间 菊 继电器 2 (复位 时 / 复 






2 4 
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OQ 2.5 黑 +1.0 兴 - 昌 位 后 ) 
左 门 扬声器 2 0.5 蓝 高速 合 刊 水 电动 机 4 
me 1 0.5 柠 / 红 人 VJ 收 放 机 5 3 1.0 搭 铁 
引 | 2 05 棕 / 白 AU 收 放 机 12 4 0.5 红 间 软 全 间 软 继 电器 3 
排 气 制 动 离合 开关 5 0.5 蓝 / 白 ”低速 人 邵 刊 水 电动 机 5 
= 0.5 红 / 黑 @ 底 盘 束 间 c35( 排 气 制 动 阀 ) 8 0.5 蓝 / 洗涤 伍 间歇 继 电 需 S$， 洗 涤 电 
We 0.5 灰 / 绿 <O 排 气 制 动 开 关 4 动机 2 
起 动 钥匙 开关 喇叭 按钮 
2 1.5 白 / 蓝 ON 档 @ ON 继电器 86 0.5 绿 / 黑石 喇叭 继 电 虽 85 
4 二 本 3 0.8 标 ， 起动 档 @ 底 盘 束 间 c32 仪表 a 
4 2.0 蓝 / 黑 ACC 档 吕 熔 断 絮 例 b4 (F17 ~ 1 0.5 搭 铁 
F20 ) 2 0.5 绿 / 白 小 灯 指 示 姐 灯光 开关 7 
5 3.0 上 自 / 绿 < 底盘 束 间 b (总 熔 断 器 下 ) 4 05 绿 / 黑 冷却 液 温度 报警 全 底盘 束 间 cl14 
3 6 0.5 灰 / 绿 @@ 排 气 制 动 开关 4 
一 1 1.0 红 / 黄 前 照 灯 <@ 炊 断 硕 盒 c6 (F7 ) 8 0.5 白 / 红 驻 车 制 动 仿 底盘 束 间 c17 
和 2 1.0 红 / 绿 前 照 灯 < 熔断 需 盒 c5 (FS8 ) 10 0.5 绿 / 白 照明 里 灯光 开关 7 


1.5 红 小 灯 供 电 避 熔断 器 盒 b9 ( F9 ) 11 0.5 搭 铁 
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OO Un 人 


内 容 
05 红 / 蓝 远 光 <@ 灯 光 开关 5 
0.5 黑 ” 搭 铁 
0.5 黑 ” 搭 铁 


0.5 黑 / 白 恕 底盘 束 间 c47 (气压 报警 ) 
0.6 绿 / 红 左 转 刀 转 向 灯 开 关 2， 和 危险 
报警 开关 4 
0.6 绿 / 
报警 开关 1 


右 转 旭 转 回 灯 开关 3， 人 危险 


0.5 白 / 红 5 底盘 束 间 c2 ( 搭 铁 ) 

0.5 黄 ”燃油 底盘 束 间 c36 

0.5 蓝 / 红 转速 世 底 盘 束 间 c39 

0.5 黄 / 油 压 报警 仿 底 盘 束 间 c61 
0.5 黑 / 红 姐 后 雾 灯 开关 4 
0.5 绿 仪表 供电 姓 熔断 需 盒 c8 (Fl ) 
0.5 黄 /和 白 冷却 液 温 度 传 感 2> 底盘 束 间 
CO2 
0.5 蓝 / 黑 蕊 底盘 束 间 c3 ( 车 速 里 程 信 
号 ) 
0.5 黄 / 红 .90> 底盘 束 间 c4 (车 速 里 程 电 
源 ) 
0.5 蓝 ” ”充电 20> 底盘 束 间 c64 
0.5 绿 ”仪表 供电 了 @ 炊 断 带 盒 c8 (下 1 ) 
0.5 红 / 近 光 < 里 灯光 开关 4 





1.0 蓝 / 日 < 熔断 需 盒 cl (Fl13 ) 
0.8 绿 / 黄 底盘 束 间 c19 


05 绿 /和 白 照明 @ 灯 光 开 关 7 
0.5 搭 铁 

0.5 绿 / 白 < 灯光 开关 7 

0.5 蓝 / 芮 写 筋 灯 继 电 硕 85 


0.5 
0.5 
0.5 
1.5 


绿 / 白 照明 灯光 开关 7 

搭 铁 

/ 灰 < 雾 灯 继 电器 87 

/ 红 @ 仪 表 b10， 底 盘 束 间 c22 


0.5 绿 / 白 照明 里 灯光 开关 7 
1.0 灰 /和 白 O 内 外 循环 控制 器 3( 外 循环 时 ) 
1.0 灰 / 红 全 内 外 循环 控制 器 S( 外 循环 时 ) 
0.5 搭 铁 
0.5 蓝 / 黄 熔断 右 盒 b7 (FI17 ) 
1.0 灰 / 黑 < 内 外 循环 控制 器 6( 内 循环 时 ) 
1.0 灰 / 绿 筷 内 外 循环 控制 器 2( 内 循环 时 ) 
0.5 红 / 绿 如 三 空调 电子 温 控 右 2 

0.5 红 / 蓝 疗 辟 风 开关 2 


0.5 搭 铁 

0.5 红 / 蓝 富 写 空调 面板 10， 辟 风 继 电器 
85 

1.0 绿 
1.0 白 
1.0 黄 
1S 红 


3 档 僻 调 速 电阻 3 
1 档 写 调 速 电阻 2 
2 档 厂 调 速 电阻 1 
4 档 扣 避风 电动 机 2 
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rye 
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0.8 红 / 黄 记忆 供电 了 @ 熔 断 颖 盒 c9 (F6 ) 
0.5 标 ” 收 放 供电 避 炊 断 各 盒 c11 (F20 ) 
0.5 柠 / 红 AUw 左 门 扬 声 融 1 
0.5 标 / 黑 AWw 右 门 扬声器 2 
0.5 搭 铁 
0.5 搭 铁 

05 绿 /日 照明 @ 灯 光 开 关 7 

0.5 标 / 白 八 左 门 扬声器 2 

0.5 标 / 黄 候 右 门 扬 声 带 1 


0.6 绿 / 黑 右 转 岛 地 板 束 间 2， 仪 表 a22， 
右前 组 合 灯 3， 底 盘 束 间 c53 
0.8 日/ 红 < 闪 光 各 LL 

0.5 绿 / 白 ” 照明 @ 灯 光 开 关 7 
0.6 绿 / 红 左 转 @ 左 前 组 合 灯 3， 地 板 束 
间 1， 仪 表 a21， 底 盘 束 间 c44 
0.8 红 / 绿 < 熔 新 融 盒 c3 (F4 ) 
0.5 搭 铁 

0.5 搭 铁 


0.5 黄 / 红 @> 底 盘 束 间 c8(〈 气 喇叭 ) 
0.8 蓝 / 白 @ 炊 断 器 盒 cl (Fl13 ) 
0.5 绿 / 白 照明 @ 灯 光 开 关 7 

1.0 绿 < 〇 喇叭 继 电 融 30 

0.5 搭 铁 

0.5 黄 / 红 @ 底盘 束 间 c7 〈 电 喇叭 ) 


0.5 绿 / 白 照明 @ 灯 光 开 关 7 
0.5 搭 铁 

0.5 灰 / 红 < 必 熔断 需 盒 c7 (FF3) 
0.5 灰 / 绿 @ wy 仪表 a6， 排 气 制 动 离合 开关 


0.5 绿 /日 照明 @ 灯 光 开 关 7 
1.0 黑 ” 搭 铁 
1.0 蓝 <@O 熔 断 需 盒 c12 (Fl19 ) 


1.5 搭 铁 

1.5 白 / 蓝 昌 起 动 钥匙 开关 2 

1.5 黄 / 红 〇 > 熔断 天 盒 bg8 ( Fl ~F3、F21 ) 
1.5 白 / 红 < 底盘 束 间 a (总 熔 断 器 上 ) 


0.5 蓝 / 芮 全 前 筋 灯 开 关 4 
0.5 绿 /日 里 灯光 开关 7 
15 黑 / 灰 岛 左前 筋 灯 1， 右 前 筋 灯 1， 
后 雾 灯 开 关 3 

1.5 日 / 黑 <O 熔 上 断 需 盒 b3 (Fl11 ) 


0.5 绿 / 黑 全 喇叭 按钮 

0.5 蓝 / 白 起 熔断 器 盒 cl (Fl13 ) 
1.0 蓝 /日 忆 熔 断 带 盒 cl (F13 ) 
1.0 绿 〇 > 喇叭 变换 开关 5$ 


0.5 红 / 蓝 如 或 风 开关 2 
1.5 蓝 / 黄 熔断 需 盒 b7 (F17 ) 


名 称 


87% 30 





空调 继 电 带 


A PE 





熔 断 如 盒 c 


‘cm | 
TT 
TY 


4 


| 
i] 


各 


,1 
可 内 柯 
而 台 
了 


空调 电子 温 控 器 


.|, 
1 下 
El 


天 水 电动 机 


内 容 


87 ”2.0 白 < 炊 断 右 盒 bj (F156 ) 
30 ”1.5 蓝 .@> 鼓 风电 动机 1 


85 0.5$ 绿 / 黄 含 底盘 束 间 c49 (低压 开关 ) 
86 0.5 蓝 / 黄 里 熔断 需 盒 b7 (Fl17 ) 

87 2.0 蓝 / 白 @ 底 盘 束 间 c26( 压缩 及 冷凝 ) 
30 1.5 黑 / 红 避 炊 断 器 傅 b6 (F14 ) 


L 0.8 白 /红包 转向 灯 开 关 1， 人 危险 报警 开 
关 2 
E 0.8 黑 搭 铁 


B 0.8 红 / 绿 里 黎 断 需 盒 c3 (F4 ) 


1 4.0 白 / 红 Fll1~Fl16 心底 盘 束 间 a (总 
熔断 絮 上 ) 

2 4.0 白 / 绿 F7~F9 < 底盘 束 间 b (总 炊 
溺 人 下 ) 


2.0 白 F4~F6、F10 < 底盘 束 间 c25 

1.0 白 F12 < 底盘 束 间 c51 ( 烛 火 ) 
1.5 白 / 黑 Fll > 雾 灯 继电器 30 
2.0 蓝 / 黑 F17~F20 < 起 动 钥匙 开关 4 
(ACC 档 ) 

2.0 白 Fl16 O> 鼓 风 继 电器 87 

1.5 黑 / 红 Fl14 > 空调 继电器 30 

7 1.5 蓝 / 黄 Fl17 空调 面板 6， 辟 风 继 电 
器 86， 空 调 继 电器 86， 空 调 电 子 温 控 吉 3 
1.5 黄 / 红 Fl~F3、F21 < ON 继电器 87 
1.5 红 F9 O> 灯 光 开 关 3《〈 小 灯 供 电 ) 


请 DD 一 


人 (An 


1 15 蓝 /日 Fl3 @>O> 制 动 灯 开 天， 喇叭 变 
换 开 关 3， 喇 叭 继电器 86、87 

3 0.8 红 / 绿 F4 @ wy 危险 报警 开关 5$， 内 

光 髓 也 

1.0 红 F10 .@> 顶 篷 束 间 1 (车 内 灯 ) 

1.0 红 / 绿 F8 已 灯光 开关 2 (前 照 灯 ) 

1.0 红 / 黄 F7 包 灯光 开关 1 (前 照 灯 ) 

1.0 灰 / 红 F3 > 排 气 制 动 开 关 3， 底 盘 

束 间 65〈 空 档 开 关 、 熄 火 ) 

8 0.8 绿 Fl @>w> 仪 表 b13、22， 底 盘 束 间 
cl (倒车 ) 

9 0.8 红 / 黄 F6 @ 收 放 机 1 (记忆 供电 ) 

10 1.0 绿 F2 @> 底 盘 束 间 c13 

11 0.$ 标 ， F20 OO> 收 放 机 4 ( 收 攻 供电 ) 

12 1.0 蓝 Fl9 oO 点 烟 吉 3 

13 1.0 蓝 / 红 Fl18 @> 乔 水 电动 机 3， 间 区 
继电器 4， 洗涤 电动 机 1 


"nh 下 


1 0.5 蓝 / 黑 厨 底 盘 束 间 c66 ( 低压 开关 ) 
2 0.5 红 / 绿 全 他 空调 面板 9 
0.5 蓝 / 黄 @ 炊 断 大 人 铭 b7 (Fl17 ) 





2 0.5 黄 后/ 所 间 砍 继电器 1 (复位 时 /复位 
后 ) 


名 称 


于 本 2 
| 


| ， 
守 军 军 


调 速 电阻 
_ 
1 2 3 4 


内 外 循环 控制 带 


ole 

下 | 要 15 ， 
E [要 Le 

4 56 


束 风 电动 机 


间歇 继 电 需 
1 2 3 
| mii nin wali 


eg 


顶 笑 束 间 
'® @: 
‘© @1 


右 门 扬声器 
=| 
拱 铁 点 
到 

洗涤 电动 机 


右前 组 合 灯 





底盘 束 间 b 
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( 续 ) 
内 容 
1.0 蓝 / 红 了 @ 炊 断 融 例 b13 (F18 ) 
0.5 蓝 ”高 速 全 天 水 开关 2 
0.5 蓝 / 白 ”低速 侣 刊 水 开关 5 
1.5 搭 铁 


OO UW 人 


1.0 黄 合 辟 风 开关 5 (2 档 ) 
1.0 白嫩 鼓 风 开 关 4(1 档 ) 
1.0 绿 恕 鼓 风 开 关 3 (3 档 ) 
1.5 红 <Q 辟 风电 动机 2 


请 UP 一 


1.0 灰 / 绿 含 空调 面板 8(〈 内 循环 时 ) 
1.0 灰 / 白 必 空 调 面板 2 (外 循环 时 ) 
1.0 灰 / 红 含 空调 面板 4(〈 外 循环 时 ) 
1.0 灰 / 黑 <O 空 调 面板 7 (内 循环 时 ) 


OO nn ww hh 


1 1.5 蓝 @ 鼓 风 继电器 30 
2 1.5$ 红 合 鼓 风 开 关 6 
O> 调 速 电 阻 4 





0.5 黄 r> /0 刊 水 电动 机 X 复位 时 /复位 后 ) 
05 绿 / 芮 如 /oo 乔 水 开关 工 复 位 时 /复位 后 ) 
0.5 红 ” 间 软 念 乔 水 开关 4 

1.0 蓝 / 红 了 @ 炊 断 器 盒 c13 (F18 ) 

0.5 蓝 / 黑 间 欣 洗 次 号 刊 水 开关 8 

1.0 搭 铁 





NA 人 上 UP 一 


1.0 红 <@ 炊 断 冀 盒 c4 (Fl10 ) 

0.5 绿 / 白 。 高 位 灯 里 灯光 开关 7 
05 黑 / 绿 门 控 r> 地 板 束 间 4 
0.5 搭 铁 





人 玉 UDP 一 


0.5 标 / 黄 八 收 放 机 13 
2 0.5 标 /黑人 ww 收 放 机 6 
( 接 蜀 驶 室 仪 表 台 右 下 侧 ) 
2.5 本 2 


1 1.0 蓝 / 红 里 熔断 需 盒 c13 (Fl18 ) 
2 0.$ 蓝 / 黑 念 刊 水 开关 8 


1 0.5 绿 /日 小 灯 昌 灯光 开关 7 
2 0.5 黑 搭 铁 
0.5 绿 / 黑 右 转 姐 转 向 灯 开 关 3， 和 危险 报 
警 开 关 1 
0.8 红 / 蓝 右 远 光 昌 灯光 开关 5 
1.5 黑 搭 铁 
6 0.8 红 / 白 ” 右 近 光 @ 灯 光 开 关 8 


1 1.5 黑 / 灰 @@ 筋 人 条 继 电器 87 
2 1.5 搭 铁 
( 插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) 
40 白 / 红 ON 继 电 需 30， 熔 断 需 盒 al(Fl1 ~ 
F16) 
4.0 日 /红心 总 炊 断 右上 
( 插头 为 驾驶 室 线束 ， 插 座 为 底盘 线束 ) 
40 白 / 绿 吕 ,起动 钥 是 开关 5， 熔 源 促 盒 2 (F7 ~ F9 ) 


7?2 | 实用 载 


国 国 








| 
i 


底盘 束 间 < 


Eth 





货 汽 车 线束 图 解 























( 续 ) 
内 容 名 称 内 容 
4.0 白 / 绿 忆 总 熔断 右 下 39 0.8 蓝 / 红 工 转 速 传感器 
42 1.0 绿 / 白 小 灯 @ 左 后 备用 小 灯 2， 左 后 
组 合 灯 9， 牌照 灯 2， 右 后 备用 小 灯 2， 太 
(插头 为 驾驶 宝 线束 ， 插 座 为 底盘 线束 ) 后 组 合 灯 9 
1 0.8 绿 倒车 <@ 炊 断 需 盒 c8 (Fl ) 44 1.0 绿 / 红 @ 左 后 组 合 灯 3 ( 左 转 ) 
2 0.5 白 / 红 搭 铁 <5 仪 表 bl 47 0.8 黑 /白嫩 左 气压 报警 开关 ， 右 气压 报警 
3 0.5 蓝 / 黑 车 速 里 程 信号 志 仪 表 b16 开关 
4 0.5 黄 / 红 车 速 里 程 8V 供电 <2 仪 表 bl17 49 0.8 绿 / 黄 恕 空调 低压 开关 2 
7 0.5 黄 / 红 电 喇 叭 @ 喇 叭 变换 开关 7 51 1.0 白 F128 烽火 控制 器 3 
8 05 黄 / 红 气 喇 叭 @ 喇 叭 变换 开关 2 53 1.0 绿 / 黑 @ 右 后 组 合 灯 3 ( 右 转 ) 
13 1.0 绿 备用 < 熔断 顺 盒 c10 (F2 ) 61 0.8 黄 / 黑 恕 油 压 报警 开关 
14 0.5 绿 / 黑 冷却 液 温度 报警 如 仪表 a4 62 0.8 黄 / 白 冷却 液 温 度 传 感 冷 却 液 温 
17 0.5 白 / 红 全 仪 表 a8 ( 驻 车 制 动 ) 度 传感器 2 
19 0.8 绿 / 黄 制 动 -@ 制 动 灯 开 关 64 0.8 蓝 充电 2> 交 流 发 电机 
22 1.5 黑 / 红 @@ 后 雾 灯 开关 4 65 1.0 灰 / 红 O> @> 空 档 开 关 ， 熄 火 控制 器 1 
25 2.0 昌 〇 > 熔断 需 盒 bl (F4 ~ F6、FI10 ) 66 0. 8 蓝 /黑人 所 空调 低压 开关 1 
26 2.0 蓝 / 白 压缩 冷凝 @ 空 调 继 电器 87 电 喇 只 (0 
30 3.0 黑 搭 铁 "i 二 1 0.8 黄 / 红 <@ 底 盘 束 间 c7 
32 0.8 标 起 起 动 钥 是 开关 3 (起 动 控 制 ) 2 0.8 黑 搭 铁 
35 0.5 红 / 黑 刀 排 气 制 动 离 合 开关 冷凝 电动 机 
36 0.5 黄 燃油 < 仪表 b3 2.0 蓝 / 白 刀 瓜 盘 束 间 c26 
39 0.5 蓝 / 红 民 仪 表 b4 (转速 ) 空调 低压 开关 
42 1.0 绿 白 小 灯 < 里 灯光 开关 7 ® @® 1 0.8 蓝 / 黑 太 底 盘 束 间 c66 
44 0.6 绿 / 红 左 转 但 转 癌 灯 开 关 2， 和 危险 工 一 “ 2 0.8 绿 / 黄 生 底盘 束 间 c49 
报警 开关 4 交流 发 电机 
47 05 黑 / 白 气压 报警 每 仪表 al8 Cr a 6.0 红 二 起 动机 Bt+ 接 点， 总 熔断 器 ( 上、 
49 0.5 绿 / 芮 低压 开关 已 空调 继 电 俘 85 下 ) 
50 1.0 黑 搭 铁 。 转 国 。 |，08 六 充电 < 底盘 束 间 ec64 
51 1.0 白 熄火 -里 熔断 器 盒 b2 (F12 ) 冷却 液 温度 传 感 右 
53 0.6 绿 / 黑 右 转 旭 转 问 灯 开关 3， 和 危险 mis 1 1 0.8 绿 / 黑 冷却 液 温度 报警 写 底盘 束 间 cl14 
报警 开关 1 “了 2 0.8 黄 / 白 ”冷却 液 温度 传 感 < 底盘 束 间 c62 
0.5 黄 / 黑 油 压 报警 后 仪表 b9 油 压 报警 开关 
0.5 黄 / 白 ”冷却 液 温度 传 感 避 仪表 b15 So 0.8 黄 / 黑 合 底盘 束 间 c61 
0.5 蓝 ”充电 <2 仪 表 bl19 压缩 机 
1.0 灰 / 红 空 档 炊 断 器 盒 c7 〈F3 ) ee 2.0 蓝 /白明 底盘 束 间 c26 
0.5 蓝 / 黑 s> 空 调 电子 温 控 需 1 起 动机 B+ + 接点 【( 接 起 动机 火线 接 柱 ) 
1.0 灰 〇 > 倒车 灯 开 关 Cr 6.0 红 < 了 交流 发 电机 a 
1.5 黑 o> 搭 铁 点 (底盘) 二 总 熔断 器 (上 、 下 ) 
0.8 蓝 / 黑 工 车 速 里 程 传感器 3 (信号 ) “| 起 动机 电磁 开关 
0.8 黄 / 红 2> 车 速 里 程 传感器 2 8V 供电 ) Cr 3.0 红 里 起动 继 电 硕 昌 
0.8 黄 / 红 @> 电 喇叭 1 副 起 动 按钮 
0.8 黄 / 红 @ 气 喇叭 电磁 内 2 = 1.0 灰 / 黄 < 空 档 开关 
0.8 绿 / 黑 冷却 液 温 度 报警 含 冷却 液 温 Cr 1.0 标 @ 起动 继 电 髓 c 
度 传感器 1 倒车 灯 开 关 
0.8 黑 / 红 合 驻 车 制 动 报 警 开 关 = 1.0 灰 避 底盘 束 间 cl (FF1) 
1.0 绿 / 黄 ， 制 动 @ 左 后 组 合 灯 2， 右 后 组 = 1.0 红 / 蓝 马 左 后 组 合 灯 1， 倒 车 蜂 鸣 器 ， 
合 灯 2 右 后 组 合 灯 1 
22 15 黑 / 红 后 雾 灯 @ 左 后 组 合 灯 7， 右 后 | ” 空 档 开关 
组 合 灯 7 0 灰 / 红 < 底盘 束 间 c65 (F3 ) 
25 3.0 白 / 红 避 总 熔断 器 上 je 副 起 动 按 钮 
26 2.0 蓝 / 白 曙 冷凝 电动 机 ， 压 缩 机 车 速 里 程 传 感 需 
30 _ 3.0 里 措 铁 o> 指 铁 点 (底盘) | 1 0.8 黑 搭 铁 
32 ”1.0 棕 @ 起 动 继 电 需 c (起 动 控制 ) 2 0.8 黄 / 红 8V 供电 <92 底 盘 束 间 c4 
35 ”1.0 灰 / 绿 @ 排 气 制 动 电磁 阀 3 0.8 蓝 / 黑 信号 尖 底 盘 束 间 c3 
36 0.8 黄 Q> 人 燃油 传 感 器 








?3 
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( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
搭 铁 点 〈 接 底盘 大 梁 车 架 右 部 ) 左 气压 报警 开关 
[@ mm 5.0 黑 +1.5 搭 铁 … 2 0.8 黑 / 白 邱 底盘 束 间 c47 
[© mn 3.0 搭 铁 驻 车 制 动 报警 开关 
总 熔断 器 0.8 黑 / 红 已 底盘 束 间 c17 
So 60 红 上 < 起 动机 B+ 接点， 交流 发 电机 a |‖ 倒车 蜂 鸣 器 
= 60 红 下 忆 起 动机 B+ 接点， 交流 发 电机 a 0.6 红 / 蓝 旦 倒车 灯 开 天 
oF 40 白 / 红 上 OO 底盘 束 间 a， 底 盘 束 间 c25 搭 铁 点 【《 接 底盘 大 梁 车 架 左 后 部 ) 
起 动 继电器 a [@ m= 1.5 搭 铁 
= 4.0 白 / 绿 下 @y 底 盘 束 间 左 后 备用 小 灯 
排 气 制 动 电磁 阀 '® ®) 1 1.0 搭 铁 
Ltn 1.0 灰 / 绿 @ 底 盘 束 间 c35 1 2 2 10 绿 / 白 @ 底 盘 束 间 c42 
mm 一 1.0 灰 / 黑 含 排 气 制 动 油 门 开 关 左 后 组 合 灯 
起 动 继电器 1 1.0 红 / 蓝 倒车 了 @ 倒 车 灯 开 关 
a [@ mm a 3.0 白 / 红 < 总 熔断 器 上 2 1.0 绿 / 黄 制 动 旦 底盘 束 间 c19 
b[@ ma b 3.0 红 @> 起 动机 电磁 开关 3 1.0 绿 / 红 左 转 昌 底盘 束 间 c44 
c i c 1.0 棕 <@@ 副 起 动 按钮 底盘 束 间 c32 4 1.0 黑 搭 铁 
右 气压 报警 开关 B22 6 1.0 搭 铁 
Be 0.8 黑 / 白 如 底盘 束 间 c47 7 1.5 黑 / 红 后 雾 灯 < 昌 底盘 束 间 c22 
气 喇叭 电磁 闪 9 1.0 绿 / 白 小 灯 担 底盘 束 间 c42 
'® ®) 1 3.0 搭 铁 牌照 灯 
Ta 2 2 0.8 黄 / 红 <@ 底 盘 束 间 c8 ® @®) 1 1.0 黑 搭 铁 
排 气 制 动 油门 开关 人 2 2 10 绿 / 白 @ 底 盘 束 间 c42 
0.8 灰 / 黑 扎 排 气 制 动 电磁 了 疾 右 后 备用 小 灯 
转速 传 感 需 '® ®) 1 1.0 搭 铁 
[> 0.8 蓝 / 红 忆 抵 盘 束 间 c39 En 2 1.0 绿 / 白 了 @ 弃 盘 束 间 c42 
人 0.8 黑 ” 搭 铁 右 后 组 合 灯 
熄火 控制 器 二 1 1.0 红 / 蓝 倒车 <@ 倒 车 灯 开 关 
ek 1 1.0 灰 / 红 @@ 底 盘 束 间 c65 (F3 ) 2 1.0 绿 / 黄 制 动 4@ 底 盘 束 间 c19 
人 3 1.0 日 <@ < 底盘 束 间 c3S1 (F12) 3 1.0 绿 / 黑 右 转 里 底盘 束 间 c53 
Na 4 1.0 黑 搭 铁 4 1.0 黑 搭 铁 
燃油 传感器 6 1.0 黑 拱 雇 
三 一 0.8 黄 <92 底盘 束 间 c36 7 1.5 黑 / 红 后 雾 灯 < 里 底盘 束 间 c22 
So 0.8 搭 铁 9 1.0 绿 / 白 小 灯 旭 底盘 束 间 c42 








东风 小 霸王 轻型 载 货 汽车 线束 布局 见 图 6-1， 整 车 电路 原理 见 图 6-2， 线 束 放 析 见 表 
0-] 。 
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图 6-1 东风 小 霸王 轻型 载 货 汽车 线束 布局 图 
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图 6-2 ”东风 小 霸王 轻型 载 货 汽车 电路 原理 图 (1 ) 
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图 6-2 ”东风 小 霸王 轻型 载 货 汽车 电路 原理 图 (2 
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图 6-2 ”东风 小 霸王 轻型 载 货 汽车 电路 原理 图 ( 3 ) 


?8 | 实用 载 货 汽车 线束 图 解 


表 6-1 东风 小 霸王 轻型 载 货 汽车 线束 剖析 表 


名 称 内 容 名 称 内 容 
左前 雾 灯 3 0.8 绿 / 黑 右 转 @@ 仪 表 a22， 右 前 组 合 灯 
局 @ 1 1.0 黑 /旧时 筋 灯 继 电 需 87 3， 底 盘 束 间 53 


2 1.0 搭 铁 

















左前 照 灯 1 0.$ 绿 / 黄 c> /oo 间歇 继电器 2 (复位 时 / 复 
1 1.0 红 / 黑 左近 光 <@ 灯 光 开 关 4 位 后 ) 
1 2 1.0 白 / 黑 左 远 光 <@ 灯 光 开 关 6 2 0.8 蓝 高 速 瑟 乔 水 电动 机 4 
3 1.5 搭 铁 3 0.8 黑 搭 铁 
左前 组 合 灯 4 0.5 红 间 和 葡 捷 间 吹 继电器 3 
上 图 】 1 0.8 蓝 转向 负极 5* 底 盘 束 间 24(〈 蓄电池 5 0.8 蓝 /日 ”低速 邵 刊 水 电动 机 5 
;® 图 4 负极 接点 ) 8 0.8 蓝 / 黑 洗涤 局 间 欧 继 电器 $， 洗 涤 电 
2 0.8 绿 / 白 小 灯 姐 灯光 开关 7 动机 2 
3 0.8 绿 / 红 左 转 旭 转 辣 灯 开关 2， 人 危险 
报警 开关 3 1 0.5 黑 搭 铁 
4 0.8 小 灯 搭 铁 7 0.5 红 / 黑 预 热 -@ 底 盘 束 间 41 
地 板 束 间 ”车 萤 革 向 避 于 全 于 关 有 0.5 黑 / 红 驻 车 制 动 富 地 板 束 间 
0.5 黑 / 红 驻 车 制 动 瑟 仪表 a8 10 0.5 绿 / 白 照明 里 灯光 开关 7 
Ln 05 黑 / 绿 门 控 二 车 内 灯 2 11 0.5 蓝 ， 转向 负极 5 底盘 束 间 24(〈 蓄电池 
搭 铁 点 ( 接 驾 驶 室 仪 表 台 左下 侧 ) 负极 接点 ) 
©Q | 3.0 黑 +1.5 黑 … 12 0.5 红 / 蓝 远 光 <@@ 灯 光 开 关 5 
左 门 扬 声 需 13 0.5 搭 铁 
过 1 0.5 标 /日 CU 收 放 机 2 17 0.5 黑 搭 铁 
元 2 0.5 棕 / 红 Aw 收 放 机 6 18 0.5 黑 /白宫 底盘 束 间 38 (气压 报警 ) 
帅 流 总 天美 21 0.5 绿 / 红 左 转 姐 转 向 灯 开 关 2， 和 危险 报 
-— 1 1.5 息 / 红 < 〇 熔断 融 盒 c9 (F12) 和 下 天 3 
= 5 1.5 黄 / 黑 @ 底 盘 束 间 22 22 0.5 绿 / 黑 右 转 昌 转向 灯 开 关 3， 和 危险 报 
9 0.6 绿 / 白 照明 里 灯光 开关 7 警 开 关 4 
i 10 0.6 黑 搭 铁 、 
制 动 灯 开 关 0.5 绿 / 红 传感器 搭 铁 
= 1.0 蓝 / 白 忆 炊 断 带 盒 cl (F13 ) 0.5 黄 ”燃油 > 底盘 束 间 36 











1 
3 
4 0.5 绿 / 黄 转速 几 底 盘 束 间 56 
9 

















La 0.8 绿 / 黄 @ 底 盘 束 间 51 
起 动 钥 是 开关 0.5 黄 / 黑 油 压 报 警 合 底盘 束 间 61 
要 1 08 红 / 棕 预 热 档 多 底盘 束 间 46 10 0.5 黑 / 红 @ 后 雾 灯 开关 ?2 
也 宇 宣 | 2 15 白 / 蓝 ON 档 吕 熔断 器 盒 b8 (Fl~F4) 13 0.8 绿 仪表 供电 旭 炊 断 需 盒 c8 (Fl ) 
3 1.0 标 ”起动 档 .@, 底盘 束 间 32 15 0.5 黄 / 白 冷却 液 温 度 传 感 O> 底盘 束 间 62 
5 20 蓝 / 黑 ACC 档 CO 熔 源 器 盒 b4 (FI7~E21 ) 16 0.5 蓝 / 白 蕊 底盘 束 间 55( 车 速 里 程 信 号 ) 
6 3.0 白 / 红 〇 > 底盘 束 间 25 ( 易 燃 线 a ) 17 05 蓝 / 黄 COy> 底 盘 束 间 3$ ( 车速 里 程 8V 供电 ) 
灯光 开关 19 0.5 蓝 充电 0、 底盘 束 间 64 
3 1 10 红 / 黄 前 照 林 供电 < 熔断 融 盒 c6(F7 ) 22 0.5 绿 仪表 供电 旭 熔 断 顺 盒 c8 (Fl ) 
SE 2 10 红 / 绿 前 照 灯 供电 <@ 炊 断 需 盒 c5(F8) e 前 雾 灯 开关 
3 1.5 红 小 灯 供 电 炊 断 右 盒 c3 (F6 ) 1 0.5 绿 / 白 照明 @ 灯 光 开 关 7 
4 1.0 红 / 黑 左近 光 @ 左 前 照 灯 1 站 新 2 1.0 绿 /日 全 务 灯 继 电 兹 85 
5 1.0 红 / 蓝 右 远 光 ®@ 仪 表 al2， 右 前 照 灯 2 4 3 1.0 黑 措 铁 
6 1.0 白 / 黑 左 远 光 @ 左 前 照 灯 2 4 1.0 黑 搭 铁 
7 1.0 绿 / 白 小 灯 @@ 左 前 组 合 灯 2， 电 源 | 危险 报警 开关 
总 开关 9， 仪 表 al10， 前 雾 灯 开关 1， 和 危险 1 1.$ 红 / 黑 <O 熔 断 器 盒 c2 (F11 ) 
报警 开关 8， 后 雾 灯 开关 3， 面 板 照 明灯 2 0.8 白 / 红 闪光 器 工 
1， 雾 灯 继 电器 86， 右 前 组 合 灯 2， 备 用 0.6 绿 / 红 左 转 @ 左 前 组 合 灯 3， 仪 表 a21， 
小 灯 插 座 2， 底 盘 束 间 43 底盘 束 间 44 
8 1.0 红 /和 白 右 近 光 @> 右 前 照 条 1 4 0.6 绿 / 黑 右 转 @ 仪 表 a22， 右前 组 合 灯 3， 
喇叭 按钮 底盘 束 间 53 
[ 0.5 绿 / 震 扎 喇叭 继 电 融 85 5 15 红 / 洁 取 炊 断 器 盒 c2 (Fl11 ) 
转向 灯 开 关 6 10 棕 > 内 光 器 B 
= {本 1 0.8 上 7/ 红 < 内 交融 革 7 1.0 黑 搭 铁 
而 而 高 一 2 0.8 绿 / 红 左 转 @ 左 前 组 合 灯 3， 仪 表 8 0.8 绿 / 白 照明 @ 灯 光 开关 7 


a21， 底 盘 束 间 44 


名 


称 


后 筋 灯 开关 


症 2 





3 


救 风 


| 
6 


1 


4 


天 天 


面板 照明 灯 


地 守 站 
5 10 





人 玉 UDP 一 


OO UW 人 一 


请 中 六 一 


‘OO 





内 容 名 称 
1.0 黑 措 铁 
1.0 黑 / 红 @ 仪 表 b10， 底 盘 束 间 48 
0.5 绿 / 白 照明 @ 灯 光 开 关 7 
1.0 黑 / 白 必 筋 灯 继 电器 87 
1.0 搭 铁 
1.5 日 1 档 写 调 速 电阻 2 雾 灯 继 电器 
1.5 黄 ”2 档 写 调 速 电阻 1 | BG pi 
1.5 绿 3 档 写 调 速 电阻 3 
1.5 红 4 档 筷 鼓 风 电 动机 2 


0.5 红 / 蓝 司 鼓 风 继 电器 85 


0.5 绿 / 白 照明 @ 灯 光 开 关 7 
1.0 墨 ” 搭 铁 


喇叭 继 电 需 


发 风 继 电 带 


0.5 标 / 鞭 作 右 门 扬声器 1 
0.5 棕 / 白人 w 左 门 扬声器 1 
1.0 标 。 收 放 供电 <@ 燃 断 需 盒 cl11 (F21 ) 





0.8 蓝 ， 篆 负极 5> 底 盘 束 间 24 (蓄电池 负 86 
极 接点 ) 和 
0.5 标 / 黑 CU 右 门 扬 声 融 2 
0.5 棕 / 红 AUw 左 门 扬声器 2 
0.8 黑 ” 搭 铁 内 放大 
15 红 / 黑 记忆 供电 < 熔断 器 盒 2 (Fl1 ) | 和 >- 一 司 

EE mi 了 B 
1.0 蓝 < 熔 断 器 盒 c12 (Fl19 ) -+ 
1.0 搭 铁 鼓 风 电 动机 

国 me | 

5.0 和 白 / 红 Fll ~F16 < 底盘 束 间 25 ( 易 JJ 这 
熔 线 a ) 
3.0 白 / 绿 F7~F10 心底 盘 束 间 27 ( 易 调 速 电阻 
熔 线 b ) i 

1 2 3 4 
2.0 白 / 绿 F5~F6 < 底盘 束 间 27〈 易 熔 
线 b ) 
0.5 蓝 / 黄 Fl17 @ 鼓 风 继电器 86 天 水 电动 机 
2.0 蓝 / 黑 F17~F21 < 心 起 动 钥 是 开关 5 | pr 
(ACC 档 ) 一 本 | 
LS 红 1/ F16 到 风 继电器 87 wT 
15 白 / 蓝 Fl~F4 < 起 动 钥 是 开关 2 (ON 
档 ) 
1.5 白 / 黑 F9 名 务 灯 继 电 右 30 车 内 灯 

加 起 一 

1.5 蓝 / 日 F138 中 制 动 灯 开关 ， 喇 只 由 这 
继 电 右 86、30 间 吹 继电器 
1.53 红 / 黑 Fll CO> 和 危险 报警 开关 1.5, | 1 2 3 
收 放 机 9 js 
1.0 红 FE6O 灯 光 开 关 3 (小 灯 供 电 ) SS 0g 
1.0 红 F108, 车 内 灯 1 
1.0 红 / 绿 F8 > 灯光 开关 2 (前 照 灯 供 
电 ) 
1.0 红 / 黄 F7 > 灯光 开关 1 (前 照 灯 供 | 右 门 扬 声 器 
电 ) 一 
1.5 红 F3 @ 底 盘 束 间 28 (熄火 ) bs| 





六 、 东 风 小 霸王 轻型 载 货 汽车 | 79 
( 续 ) 


内 容 


8 0.8 绿 Fl .8 仪表 b13、b22， 底 盘 束 间 
60( 倒 车) 

9 1.5 白 / 红 F12 电源 总 开关 1 

11 1.0 标 FEF21 OO 收 放 机 3 ( 收 攻 供电 ) 

12 1.0 蓝 F19 O> 点 烟 器 

13 1.0 蓝 / 红 Fl8 @ 刊 水 电动 机 3， 间 歇 继 
电 需 4， 洗涤 电动 机 1 





85 ”1.0 日 / 绿 全 前 务 灯 开关 2 

86 0.5 绿 /日 里 灯光 开关 7 

87 1.0 黑 /日 @O> 左 前 筋 灯 1， 右 前 筋 灯 1， 
后 雾 灯 开关 4 

30 1.5 日 / 黑 < 熔 新 天 盒 b9 (F9 ) 


85 0.5 绿 / 黑 仿 喇叭 按钮 

86 0.5 蓝 /日 昌 熔 断 需 盒 cl (Fl13 ) 
87 1.5 绿 〇 > 底盘 束 间 8 

30 1.5 蓝 /日 < 熔 新 天 盒 cl (F13 ) 


85 0.$ 红 / 蓝 含 臻 风 开关 6 

86 0.5 蓝 / 黄 昌 熔断 需 盒 by (F17 ) 
87 1.5 红 / 黑 <O 熔 断 需 盒 b5 (F16 ) 
30 1.5 蓝 恕 避风 电动 机 1 


L 0.8 白 / 红 @ 〇 > 转向 灯 开 关 1， 和 危险 报警 开关 2 
E 0.6 蓝 5> 底 盘 束 间 24 ( 蓄电池 负极 接点 ) 
B 1.0 柠 <@< 吕 危险 报警 开关 6 





1 1.5 蓝 里 鼓 风 继 电 需 30 
1.5 红 合 鼓 风 开 关 5 (4 档 ) 
6> 调 速 电 阻 4 


1.5 黄 侣 鼓 风 开 关 3 (2 档 ) 
1.5 白 合 鼓 风 开 关 2 (1 档 ) 
1.5 绿 恕 敦 风 开 关 4 (3 档 ) 
1.5 红 <Q 辟 风电 动机 2 


人 玉 由 DD 一 





0.5 黄 </ 所 间歇 继电器 1( 复位 时 /复位 后 ) 
0.8 蓝 / 红 <@ 炊 断 絮 盒 c13 (F18 ) 

0.8 蓝 高速 念 乔 水 开关 2 

0.8 蓝 /日 低速 仿 乔 水 开关 5$ 

0.8 搭 铁 


仆人 上 局 


1 1.0 红 里 熔断 句 盒 c4 (F10 ) 
2 0.8 黑 / 绿 > 地板 束 间 ( 门 控 开 关 ) 





0.5 黄 T /bo 短 水 电动 机 2( 复位 时 /复位 后 ) 
05 绿 / 芮 扩 /oo 乔 水 开关 工 复 位 时 /复位 后 ) 
0.5 红 间 上 软 含 乔 水 开关 4 

0.5 蓝 / 红 里 熔断 需 盒 c13 (F18 ) 

0.5 蓝 / 间歇 洗涤 合 乔 水 开关 8 

0.5 搭 铁 





OO UW 上 UP 一 


0.5 柠 / 黄 八 收 放 机 1 
2 0.5 标 / 黑 J 收 放 机 5 


80 | 实用 载 货 汽车 线束 图 解 


( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
洗涤 电动 机 24 1.0 蓝 名 负 极 5> 蘑 电池 负极 接点 


25 5$.0 白 / 红 < 易 熔 线 a 
27 3.0 和 白 / 绿 <0 易 燃 线 b 
28 1.0 红 / 黄 F3.@, 炸 火 控 制 器 2 


由 过 1 0.5 蓝 / 红 娃 熔断 硕 盒 c13 (F18 ) 
2 0.5 蓝 / 墨 含 刊 水 开关 8 
搭 铁 点 ( 接 驾 驶 室 仪表 台 右 下 侧 ) 


‘到 3.0 黑 +1.5 黑 30 3.0 黑 搭 铁 
右前 雾 灯 32 ”1.0 标 @ 起 动 继 电 需 a2 


35 0.5 白 / 红 8V 供电 0 车 速 里 程 传感器 1 


'® ®, 1 1.0 黑 / 白 <@ 雾 灯 继电器 87 
人 36 0.5 黄 2> 燃 油 传 感 需 


1.0 搭 铁 


slp TrITrIITTIITT ETT 66 




















1 1.0 红 / 白 右 近 光 <@ 灯 光 开 关 8 J 
1 2 1.0 红 / 蓝 右 远 光 灯光 开关 5 41 0.5 红 / 黑 预 热 指 示 里 预 热 继 电 需 bl 
3 1.5 搭 铁 43 0.8 绿 / 白 小 灯 @ 左 后 组 合 灯 9， 牌照 灯 
右前 组 合 灯 2， 右 后 组 合 灯 9 
fy 1 0.8 蓝 转向 负极 5 底盘 束 间 24 ( 蓄电池 44 1.0 绿 / 红 @ 左 后 组 合 灯 3 ( 左 转 ) 
3 负极 接点 ) 46 0.8 红 / 棕 @> 预 热 继电器 a2， 炸 火 控 制 器 3 
全 2 0.8 绿 / 白 小 灯 担 灯光 开关 7 48 0.8 黑 / 白 后 雾 灯 @ 左 后 组 合 灯 7， 碳 后 
3 0.8 绿 / 黑 右 转 姐 转 回 灯 开关 3， 危 险 组 合 灯 7 
报警 开关 4 51 0.8 绿 / 黄 ， 制 动 @ 左 后 组 合 灯 2， 右 后 组 
4 0.8 黑 搭 铁 合 灯 2 
备用 小 灯 插 座 53 0.8 绿 / 黑 @ 右 后 组 合 灯 3 ( 右 转 ) 
过 1 2.0 黑 搭 铁 55 0.5 蓝 / 白 信号 也 车 速 里 程 传感器 3 
2 0.8 绿 / 白 小 灯 昌 灯光 开关 7 56 0.5 绿 / 黄 几 转 速 传感器 
(插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) 57 0.5 绿 / 红 传感器 搭 铁 
8 1.5 绿 喇叭 <@@ 喇 叭 继 电 各 87 60 1.0 绿 〇 > 倒车 灯 开 关 
22 1.5 芮 / 黑 姐 电源 总 开关 5 61 0.5 黄 / 黑 合 油 压 报警 开关 
24 0.8 蓝 稼 负极 < 左前 组 合 灯 1， 仪表 62 0.5 黄 / 白 冷却 液 温 度 传 感 2> 冷却 液 温 
bl1， 收 放 机 4， 闪 交 需 卫 ， 碳 前 组 合 灯 1 度 传 感 锅 2 
25 5.0 白 / 红 〇 > 起 动 钥 匙 开关 6， 熔断 器 盒 64 05 蓝 充电 09> 充电 二 极 管 2 (交流 发 电机 b) 
al (Fl11 ~F16) 喇叭 区 3 
27 3.0 白 / 绿 〇 熔断 器 盒 a2 (F7~F10 )， 熔 区 天 2 1.5 绿 < 昌 底盘 束 间 8 
断 器 盒 b1 (F5 ~ F6 ) Sis 1.5 黑 搭 铁 
28 1.5 红 熄火 里 熔断 器 盒 c7 (F3 ) 搭 铁 点 ( 接 底盘 车 架 前 部 ) 
30 3.0 黑 搭 铁 [e 到 3.0 黑 +1.5 黑 
32 1.0 棕 < 里 起 动 钥 是 开关 3 ( 起动 档 ) [re 到 0.5 绿 / 红 …《〈 转 速 传感器 ， 车 速 里 程 伟 
35 0.5 蓝 / 黄 车速 里 程 8V 供电 < 仪表 b17 感 锅 2， 燃油 传 感 右 ) 
36 0.5 黄 燃油 <2 仪 表 b3 冷却 液 温度 传感器 
38 0.5 黑 / 白 气压 报警 写 仪表 al8 5 0.5 黄 / 白 冷却 液 温 度 传 感 <9 底盘 束 间 62 
41 0.5 红 / 黑 预 热 指示 .@ 仪 表 a7 预 热 电阻 
43 0.8 绿 白 小 灯 < 里 灯光 开关 7 re 到 2.5 红 /法 @ 预 热 继 电 囊 bl 
44 0.8 绿 / 红 左 转 蛆 转向 灯 开 关 2， 和 危险 | 交流 发 电机 
报警 开关 3 a a 60 日 / 红 B+ /二 起 动机 B+ 接点 (充电 


加 是 


46 0.8 红 / 柠 预 热 控制 里 起 动 钥匙 开关 1 
48 1.0 黑 / 红 里 后 雾 灯 开 关 2 


前 /充电 后 ) 
b 0.5 绿 / 白 D+ .<Q 充电 二 极 管 2 


(ea 








51 0.8 绿 / 芮 里 制 动 灯 开关 充电 二 极 管 
53 0.6 绿 / 黑 石 转 @ 转 同 灯 开关 3， 人 危险 | 中 过 0.5 绿 / 日 交流 发 电机 b 
报警 开关 4 2 0.5 蓝 <2 底盘 束 间 64 
55 0.5 蓝 / 白 车 速 里 程 信 号 志 仪 表 bl16 易 熔 线 【《 接 交流 发 电机 B+ ) 
56 0.5 绿 / 黄 几 仪表 b4 (转速 ) a 在 a 5.0 白 / 红 避 底 极 束 间 25， 起动 继 电 带 b2， 
57 0.5 绿 / 红 传感器 搭 铁 上 预 热 继 电器 b2， 熄 火 控制 器 4 
60 0.8 绿 倒车 < 人 炊 断 需 盒 c8 (Fl ) ”是 b 3.0 白 / 绿 〇 底盘 束 间 27 
61 0.5 黄 / 油 压 报 警 写 仪表 b9 熄火 控制 需 
62 0.5 黄 / 白 冷却 液 温 度 传 感 <2 仪 表 b15 0.8 黑 搭 铁 
64 0.5 蓝 充电 < 仪表 b19 于 2 10 红 / 黄 @ 底 盘 束 间 28 (F3) 
8 1.5 绿 @ 喇 了 只 J 3 08 红 / 棕 昌 底盘 束 间 46 (起 动 钥匙 开关 ) 


22 1.$ 黄 / 黑 @ 电 源 电 磁 开 关 


六 、 东 风 小 霸王 轻型 载 货 汽车 | 8J 





























( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
4 1.0 白 / 红 <@ 易 熔 线 a bl 2.5 红 @> 起 动机 电磁 开关 
油 压 报警 开关 | b2 2.5 白 / 红 <@ 易 熔 线 a 
三 一 0.5 黄 / 黑 五 底盘 束 间 61 电源 电磁 开关 
转速 传感器 So 1.5 黄 / 黑 旭 弃 盘 束 间 22 
驳 。 ”05 绿 / 黄 几 底盘 束 间 56 = 1.0 蓝 5> 营 电池 负极 接点 
中 汉 0.5 绿 / 红 搭 铁 ( 弃 盘 搭 铁 点 ) 蕾 电池 和 负极 接点 
倒车 灯 开 关 0 一。 1.0 蓝 <5 电 源 电磁 开关 ， 底 盘 束 间 24， 左 
1.0 绿 <@ 底 盘 束 间 60 (F1 ) 后 组 合 灯 6， 右 后 组 合 灯 6 
r= 0.8 红 / 黑 恕 左 后 组 合 灯 1， 倒 车 蜂 鸣 顺 , | 左 气压 报警 开关 
右 后 组 合 灯 1 Ee 0.8 黑 / 晶 如 底盘 束 间 38 
车 速 里 程 传 感 右 倒车 蜂 鸣 屁 
ee 1 05 白 / 红 8V 供电 < 底盘 束 间 35 = | 0.5 红 /器 昌 倒车 灯 开 关 
2 0.5 绿 / 红 搭 铁 (底盘 搭 铁 点 ) 搭 铁 点 【 接 底盘 大 梁 车 架 左 后 部 ) 
3 0.5 蓝 /日 信号 志 底 盘 束 间 55 [Ga 1.0 黑 ” 搭 铁 
预 热 继 电 硕 左 后 组 合 灯 
a [3 al 08 黑 搭 铁 "1 0.8 红 / 黑 倒车 < 倒车 灯 开 关 
a2 0.8 红 / 棕 昌 底盘 束 间 46 mE Ee ER 2 0.8 绿 / 黄 制 动 @ 底 盘 束 间 51 
» 量 卓 。 ?1 25 红 / 黑 S@ 天 热电 阻 ， 底 各 束 间 41( 指 3 0.8 绿 / 红 左 转 @@ 底 盘 束 间 44 
Se 示 灯 ) -了 4 0.8 黑 搭 铁 
b2 2.5 白 / 红 < 易 熔 线 a 6 0.8 蓝 转 回 负极 5 蓄电池 负极 接点 
燃油 传感器 7 0.8 黑 / 白 后 雾 灯 里 底盘 束 间 48 
Sy 0.5 黄 <2 底盘 束 间 36 9 0.8 绿 /日 小 灯 < 里 底盘 束 间 43 
Sj 0.5 绿 / 红 搭 铁 (底盘 搭 铁 点 ) 牌照 灯 
右 气 压 报警 开关 | 1 0.8 搭 铁 
EE 05 黑 / 白 从 底盘 束 间 38 熏 % 2 08 绿 / 白 旭 底盘 束 间 4 
起 动机 B+ 接点 人 & 于 于 于 于 右 后 组 合 灯 
Cr 6.0 红 @r /- 旭 交 流 发 电机 a (充电 前 / 充 | Er 2 1 0.8 红 / 黑 倒车 @ 倒 车 灯 开 关 
电 后 ) 入 2 0.8 绿 / 黄 制 动 @ 底 盘 束 间 51 
起 动机 电磁 开关 | 3 0.8 绿 / 黑 右 转 @ 底 极 束 间 53 
CT 2.5 红 昌 起 动 继 电 需 bl ny 一 宣 4 0.8 黑 搭 铁 
起 动 继电器 6 0.8 蓝 转 癌 负极 5 蓄电池 负极 接点 
a 0 拱 铁 7 0.8 黑 /日 后 雾 灯 里 皮 盘 束 间 48 
a2 1.0 标 昌 底盘 束 间 32 9 0.8 绿 / 昌 小 灯 捍 底盘 束 间 43 


欧 曼 9 ETX (375 ) 柴油 电 吓 汽车 线束 布局 见 图 7-1， 继 电 髓 组 见 图 7-2， 熔 断 需 盒 功 能 
定义 见 图 7-3， 电 路 原理 见 图 7-4， 线 束 齐 析 见 表 7-1，ECU 传 感 需 及 喷 油 线束 见 图 7-5。 


左 扬声器 上 a “i 收 放 机 
仪表 闪 调 控制 面板 开关 组 加 网 站 取 力 器 开关 


a 

ab 
L 
L 


| 
世人 名 


梯 
一 闪 


ee 后 视 简 除 霜 开关 右 扬声器 
于 视 镜 除 逢 扬声器 
TV 局 ee - 
DO : 一 ABS 接口 /| 站 全 用 撕 人 于 om 
ed 加 烟 
排 气 制 动 离合 有关 | 刮 起 | 光速 /| 加 加 加 去 | | 
全 名 区 : “者 天 水 电动 机 口 加 有 撞 伟 旧 
从 要 继 纤 TFT 
革 是 电 优 由 和 风 道 变换 转向 器 做 电 硕 组 熔断 需 盒 
ne 英 人 : 类 | 项 人 竹 束 间 


We 过 电 肌 -i 
加 这 航 加 减 必 关 ) 内 外 和 不 车 丰 和 验 


冷 热 鸡 坊 换 转向 器 搭 铁 点 EG- 


后 视 镜 除 霜 硕 


缆 这 油 


灯光 组 合 开关 
吕 洗涤 电动 机 


|] 巡航 恢复 开关 
| 巡航 取消 开关 


: 一 4 铁 点 底 是 
一 一 一 一 一 O 驻 车 制 动 开关 提 UUD 右 后 视 镜 除 霜 回忆 
仪表 搭 铁 点 OO Ey i 束 d be d OD 4 zj 局 是 上 直 日 昌 
: FB 前 桥 < y 下 传感器 间 吕 闪光 器 蒸发 需 电 子 温 探 者 
cB 后 桥 气压 传感器 而 冷凝 电动 
关 O 附加 诊断 接口 ac 
号 制 动 灯 开 关 只 宏 调 低压 开关 品 


器 多 余 制 动 开 关 0] 备用 电源 接口 
oe 右前 组 合 灯 口 


冰 沼 喀 藻 老 赴 业 5 


吕 左 侧 转向 灯 听 二 合 一 控制 器 右 侧 转 向 灯 呈 
9 左 门 踏步 灯 吕 拨 码 关 右 门路 步 灯 王 


口 制 动 故障 报警 大 
吕 诊 类 电 阻 


~ 


上 左 门 控 开关 : 一 J] 诊断 接口 右 门 控 开 关 上 
左 侧 示 宽 灯 - ] 电量 只 右 侧 示 宽 罗 
改动 机 束 间 交流 发 电机 
;本 冷却 液 温度 传感器 
i 压缩 机 





加 怠 室 兴 升 报警 中 油 压 传感器 
驾驶 室 举 升 报警 加 油 压 传 感 蜗 


驾驶 室 到 位 开关 





A 
涝 | 
—~ 
A 

Ss 
[2 
Ne 
已 沁 


恒温 风 刷 转 ii 
| 










~] ECU (一 号 插座 ) : eg 
时 过 | 入 措 铁 扎 










O 油水 分 离 传 感 需 1 C6 
. | Ar ” 挂车 灯 备 用 接口 千 下 起 动 按钮 < 一 -6 
一 油 滤 加 热 需 水 位 报警 开关 挂车 灯 插 座 上 
1 8 寺 下 炸 火 接合。 挂车 ABS 接口 
总 电源 接口 ( 起 去 源 线 接 柱 搭 铁 点 车 下 炮火 控 锂 
质 扫 继 电器 【线圈 ) 疹 总 电源 接口 (起 动机 电源 线 接 柱 ) 季 铁 点 2 
] 起 动 继电器 (线圈 ) 底盘 立 锅 束 问 一 空气 滤 清 报警 开关 
记忆 电源 接口 (记忆 熔断 器 ) | 
倒车 灯 开关 
人 艺 制 动 电磁 内 〇 8 炊 油 传 感 融 
b 认 5 
车 玉里 程 传感器 i 
. al 低档 指示 开关 和 可 蓄 玉 磁 败 〇 人气 干燥 可 
: 二 


[] 后 灯 束 间 











左 后 示 宽 灯 轴 间 差 速 指示 开关 右 后 示 宽 灯 


轮 间 差 速 指示 开关 





倒车 蜂 鸣 器 
左 后 组 合 灯 pe 







右 后 组 合 灯 





图 7-1 欧 曼 9 ETX ( 375 ) 柴油 电 喷 汽车 线束 布局 图 











注 : 厂家 将 继电器 
组 左下 角 的 宛 余 
制 动 继电器 标 为 
制 动 灯 开关 继 电 










图 7-2 欧 曼 9 ETX ( 375 ) 浊 


IG 继电器 87 后 视 镜 加 热 
大 熔断 器 FL7 ABS 
IG 继电器 87 ABS 


辅助 远 光 左 辅助 远 光 


大 熔断 器 FL7 记录 仪 


记忆 熔断 器 仪表 (记忆 电源 ) 
胃 匙 开关 ACC 收 放 机 (工作 电源 ) 
胃 匙 开关 ON 取 力 
大 熔断 器 FL5 制 动 
IG 继电器 87 仪表 (工作 电源 ) 


S16 


大 炊 断 磊 FL5 


熔断 器 FL5 诊断 


大 熔断 器 FL6 ECU102 等 ( 主 电源 ) 
ECU140 (工作 电源 ) 


IG 继 电 训 87 S25 


图 7-3 ” 欧 曼 9 ETX ( 375 ) 浊 


_ 网 回 门 国 磺 


后 视 镜 除 霜 继 电器 ” 鼓 风 继 电器 


点 烟 器 继电器 。 远 光 继电器 


前 雾 灯 继 电器 近 光 继电器 
”国生 





七 、 欧 里 9 ETX (375 ) 紫 油 电 距 汽车 83 






晤 队 继 电器。 40kny/h 车 速 继电器 





小 灯 继 电 串 “|60knyh 车 速 继电器 
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名 称 内 容 名 称 内 容 
左 侧 示 宽 灯 13 0.5 蓝 / 白 后 筋 灯 <@ 二 合 一 控制 器 4 
1 0.6 绿 <@ 小 灯 继 电器 87 M0 om 
2 0.8 白 / 黑 搭 铁 左 扬声器 
左 门 踏步 灯 ey 1 0.5 蓝 作 收 放 机 7 
画 1 0.6 蓝 / 黄 <@ 右 熔断 器 盒 F24 右 ”2 05 蓝 /和 白人 uv 收 放 机 6 
4 2 0.6 红 / 黄 含 左右 门 控 开 关 排 气 制 动 离合 开关 
左 侧 转 向 灯 局 1 0.5 蓝 / 黄 @ 底 盘 束 间 d83 ( ECU/166) 
1 0.6 绿 / 黑 @ 闪 光 器 LL 忌 局 2 0.5 白 / 红 < 底盘 束 间 d44 (ECU/104 ) 
2 0.8 白 / 黑 搭 铁 天 水 开关 
左前 组 合 灯 1 4 1 0.6 白 / 黑 搭 铁 
sj 1 10 白 / 黑 搭 铁 | 癌 遇 <= 央 避 2 0.5 蓝 / 红 间 吹 控制 全 二 合 一 控制 器 7 
( | > 10 白 / 黑 搭 铁 3 06 蓝 / 橙 洗涤 @, 洗 漆 电 动机 2 
Na 3 10 绿 小 灯 -@ 小 灯 继 电器 87 4 0.6 黑 / 红 洗涤 供电 <G 右 熔断 器 盒 F15 右 
4 0.8 红 / 蓝 ， 雾 灯 姐 前 雾 灯 继 电器 87 5 0.5 棕 / 白 低速 控制 全 二 合 一 控制 器 6 
5 1.0 红 / 绿 辅助 远 光 <@ 左 熔断 器 盒 S4 右 6 05 标 / 黄 高 速 控制 写 二 合 一 控制 锅 2 
6 0.6 绿 / 黑 左 转 @@ 内 光 带 LL 8 0.5 棕 间歇 时 间 <2 .二 合 一 控制 器 $ 
7 1.0 红 / 黑 近 光 @ 右 熔断 器 盒 F22 右 9 _ 0.5 日/ 黑 搭 铁 
8 1.0 红 / 黄 远 光 里 右 熔 岂 硕 盒 F12 右 灯光 组 合 开 关 (灯光 、 转 向 、 危 险 报警 、 喇 叭 、 排 气 制 动 ) 




















仪表 搭 铁 点 。 5 全 = 呵 避 1 05 绿 / 红 喇叭 按钮 合 喇 叭 继电器 85 
mm, 25 日 / 黑 世 仪表 b3、b5 e - 全 4 0.5 蓝 / 标 右 转 控制 工 闪光 吉 及 
5 底盘 束 间 d47 of 5 0.5 蓝 / 黑 左 转 控制 世 闪光 器 工 
制 动 灯 开 关 em 上 7 0.5 红 / 绿 近 光 控制 厂 近 光 继 电器 85 
fe 1 0.5 绿 / 蓝 恕 制 动 灯 继 电器 86， 底 一 束 间 ee 8 05 红 /日 远 光 控制 写 远 光 继 电 硕 85， 记 
区 d69 (ECU/141 ) I 录 仪 接口 5 
2 0.5 白 / 红 < 底盘 束 间 d44 (ECU/104) - 全 9 05 绿 / 白 “小 灯 控 制 后 小 灯 继 电器 85， 后 
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后 桥 气 压 传感器 20 0.35 红 / 蓝 危险 报警 工 仪 表 b29 
G 一 0.35 蓝 <2 仪 表 a4 21 1.0 蓝 / 橙 转 各 二 内 交融 49a 
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— 、 0.5 蓝 / 黑 全 仪表 b18 记录 仪 接口 4 
@ 0.5 白 / 黑 搭 铁 


搭 铁 后 ( 接 驾 驶 室 前 外 部 左 侧 ) 


IO WQS 


0.6 白 / 红 昌 底盘 束 间 d44 (ECU/104 ) 

0.35 蓝 ”3V 2> 后 桥 气压 传 感 需 

0.35 红 3V 2> 前 桥 气压 传 感 需 

06 黄 / 红 预 热 指示 如 底盘 束 间 d74 (ECU/ 


洗涤 电动 机 
机 一 27 司 1 0.8 白 / 黑 搭 铁 





OO Wn 人 上 上 iM 





ES 2 0.6 蓝 / 橙 <@ 乔 水 开关 3 138) 
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2 1.0 白 / 绿 @ 后 视 镜 除 霜 继电器 87 10 0.5 红 / 近 光 指示 <@ 近 光 继 电 右 87 
| 3 _ 10 日 / 索 措 众 11 06 紫 / 白 积 水 5 多 底盘 束 间 d75( ECU/156 ) 
记录 仪 接口 5509 12 06 黄 / 绿 报警 5 底盘 束 间 d33 (ECU/139) 
Saal gen 1 0.5 白 / 绿 制 动 @@ 制 动 灯 继 电器 87 13 0.35 黑 /日 驾驶 室 锁 止 含 底盘 束 间 d72 
0058 2 0.5 绿 /起 左 苞 旭 内 交融 IL 14 0.35 白 ”低档 指示 号 底盘 束 间 d60 
3 0.5 绿 / 黄 右 转 里 内 光 天 RL 16 0.5 黑 / 黄 ABS 一 ABS 接口 5 
4 0.5 蓝 ”前 筋 灯 控制 如 灯光 组 合 开 关 22 17 0.35 黑 / 蓝 空气 滤 清 含 底盘 束 间 d32 
5 0.5 红 / 白 ” 远 光 控制 宫灯 光 组 合 开 关 8 18 0.35 红 / 黄 门 控 恕 左 、 右 门 控 开关 
7 0.6 柠 / 黄 ” 刊 水 高 速写 二 合 一 控制 末 14 19 0.5 粉红 / 黑 ABS 一 底盘 束 间 cl 
8 0.6 标 / 白 刊 水 低速 含 二 合 一 控制 希 10 20 0.35 绿 / 黄 一 ABS 诊断 开关 3 
9 0.6 红 / 蓝 倒车 昌 倒 车 灯 继 电器 87 21 0.5 绿 /白嫩 20kmh 车 速 继电器 86 
10 0.5 灰 /日 车 速 里 程 点 拨 码 能 7 22 0.5 绿 / 黄 向 40km/h 车 速 继电器 86 
11 0.5 页/ 红 旭 左 炊 断 融 盒 S6 右 23 0.5 绿 / 红 有 6 60kmh 车 速 继电器 86 


12 0.5 红 / 黄 如 左右 门 控 开 关 27 0.35 黑 安全 带 指 示 合 安全 带 报 警 开 关 2 





气 喇叭 电磁 立 


@ 


起 动 钥匙 开关 


加 速 踏 板 传 感 占 





空调 控制 面板 
4 1 
一 


| PP 
BEECH 
9 


S 


0.6 日 / 黑 


0.3$ 黄 / 蓝 


内 


遇 








水 位 报警 > 底盘 束 间 d59 





0.35 棕 5 了 仪表 搭 铁 点 ， 底 盘 束 间 d47 
0.35 棕 5 了 仪表 搭 铁 点 ， 底 盘 束 间 d47 


0.35 黄 / 黑 
0.6 标 / 黑 
133 ) 

0.5 黄 / 红 


右 


0.5 红 / 绿 
0.5 黄 / 黑 


右 


0.6 黄 / 蓝 
129 





油 压 5V CQ> 底 盘 束 间 d54 
转速 廿 底盘 束 间 dl (ECU/ 





记忆 供电 娃 左 熔断 天 盒 S11 


照明 <@ 小 灯 继 电 融 87 
仪表 供电 里 左 熔断 器 盒 S15 


诊断 灯 志 底盘 束 间 dl19 ECU/ 


0.35 白 / 红 “充电 D+ .90> 底盘 束 间 d34 
0.5 蓝 /黑人 并 驻 车 制 动 开关 
0.5 紫 / 绿 排 气 制 动 - 昌 灯光 组 合 开 关 17 


0.5 术 / 蓝 


诊断 灯 地 电 弛 底盘 束 间 d31 


( ECU/130) 

0.35 黄 / 红 燃油 1V 50> 底盘 束 间 d25 
0.35 绿 / 芮 挂车 转 回 指 示 志 闪光 关 c2 
05 黄 / 绿 冷却 液 温度 1V_ 2> 底 盘 束 间 d13 


0.35 绿 / 


主 车 转向 指示 过 闪 光 需 cl 


0.5 红 / 黄 ” 远 光 指示 了 @ 远 光 继 电器 87 
0.35 红 / 白 ” 备用 一 底盘 束 间 d71 

0.5 灰 / 白 车 速 里 程 信号 7V 蕊 拨 码 器 7 
0.35 绿 < 里 制 动 灯 故 障 报警 锅 3 


0.3$ 红 / 蓝 





危险 报警 蕊 灯光 组 合 开 关 20 


0.5 绿 车速 里 程 11V 2 底盘 束 间 d62 


搭 铁 


0.6 标 /日 昌 喇 只 变换 继 电 需 87 


OO UW 上 UDP 王 


人 DD 一 


0.8 黑 / 白 ”起动 档 @, 底盘 束 间 d84( ECU/ 


161 ) 


3.0 白 / 红 
ACC 档 @ > 空调 控制 面板 7， 点 


2.0 蓝 


供电 < 右 炊 断 吉 盒 Fl 右 


烟 融 继 电 需 86， 左 熔 上 断 需 盒 S12 左 

30 蓝 ON 档 @> > 拨 码 磊 4，IG 继电器 86， 
倒车 灯 继 电器 86， 豆 风 继 电表 86， 左 熔 
汤 右 人 留 S13 左 


0.5 
0.6 绿 
0.6 红 
0.5 紫 
0.6 橙 
0.6 白 


0.6 红 / 绿 
0.$ 日 / 黑 


5V- 5 底盘 束 间 d55 ( ECU/178) 
言 号 2> 底盘 束 间 d56 ( ECU/179 ) 
5V+ < 底盘 束 间 d57 ( ECU/177) 
5V- 5 底盘 束 间 d64 ( ECU/176) 
信和 号 2> 底 盘 束 间 d65 ( ECU/180 ) 
5V+ < 底盘 束 间 d66 (ECU/184 ) 


照明 @ 小 灯 继 电 右 87 
搭 铁 


0.5 蓝 .0> 冷 暧 变换 转 回 右 2 

0.6 蓝 / 黑 @@< 品 辟 风 开关 6 

0.6 红 / 鞭 恕 - 风 道 变换 转 癌 器 1， 内 外 循 
环 转向 器 1， 冷 暧 变 换 转 向 器 1 
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束 风 开关 
4 Bs 1 
Cr 


8 S 


辅助 远 光 开关 


轮 间 差 速 开关 


后 雾 灯 开 关 


oo ~ 下 UP 一 oo ~ OW 上 ww iiP 一 


oo ~] 了 UL NIP 一 


oo -OD DC~ 


( 续 ) 


内 容 
0.5 绿 2> 风 道 变换 转向 器 2 
0.6 红 <@ 起动 钥 是 开关 $(ACC 档 ) 


0.8 标 @ 空 调 电子 温 控 角 3， 冷凝 继 电 右 86， 


压缩 继电器 85， 底 盘 束 间 d61 ( ECU/142 ) 
0.5 黄 Q> 内 外 循环 转向 髓 2 


1.0 蓝 


1.0 蓝 


4 档 @ 调 速 电阻 1 

3 档 @ 调 速 电 阻 1 

1.0 绿 2 档 @ 调 速 电 阻 6 

1.0 黄 ”1 档 @ 调 速 电阻 3 

0.5 红 / 绿 照明 <@ 小 灯 继 电器 87 
0.6 蓝 / 黑 @O> 空 调 探 制 面板 4 
1.0 浅 绿 < 避风 继电器 87 

0.5 白 / 黑 搭 铁 


0.5 红 .@> 辅 助 远 光 继 电器 85 

0.5 红 / 绿 显示 灯 <@ 左 熔断 着 盒 S4 厂 
0.5 红 / 芮 < 远 光 继 电 磊 87 

0.5 白 / 黑 搭 铁 

0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电器 87 
0.5 白 / 黑 搭 铁 


0.6 白 / 红 @> 底 盘 束 间 d18 ( 轮 间 阀 ) 

0.5 黑 / 红 “显示 灯 < 右 熔断 需 盒 F15 碳 
0.6 绿 <O 右 燃 断 硕 盒 F21 右 

0.5 标 / 黄 ” 轮 差 到 位 含 底盘 束 间 d29 


0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电 右 87 
0.5 白 / 黑 搭 铁 


0.6 红 / 白 如 底盘 束 间 d17 ( 轴 差 阀 ) 

05 黑 / 红 “显示 灯 <@ 右 熔断 需 盒 F15 碳 
0.6 绿 <O 右 燃 断 硕 盒 F21 碳 

0.6 绿 〇 > 轮 间 差 速 开 关 3 

0.5 标 /和 白 全 底盘 束 间 d30 (〈 轴 间 到 位 ) 


0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电 吕 87 
0.5 白 / 搭 铁 

0.5 黄 / 黑 @ 二 合 一 控制 锅 3 

0.5 白 / 蓝 显示 灯 <O 二 合 一 控制 需 4 
0.5 红 < 左 炊 断 帮 盒 S21 石 

0.5 白 / 搭 铁 

0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电器 87 
0.5 白 / 搭 铁 


0.6 红 / 黄 r> 左 、 碳 门 控 开关 

0.6 红 / 黄 (备用 跨 接 线 ) 

0.5 红 / 黄 合 顶 答 束 间 10 (车 内 灯 ) 
0.5 红 / 黄 (备用 路 接 线 ) 

0.5 白 / 黑 搭 铁 

0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电器 87 
0.5 白 / 黑 搭 铁 


0.5 白 / 黑 搭 铁 
0.5 棕 / 红 写 喇叭 变换 继电器 85 
0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电 厦 87 
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( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
8 0.5 白 / 黑 搭 铁 , 7 0.5 红 / 绿 最 明 旭 小 条 继 电 祖 87 
后 照 灯 开 关 | 3 0.5 白 / 黑 搭 铁 
中 一 一 名 ) 昭 ， b 
, 攻 ， 1 0.6 绿 @ 底 盘 束 间 d11 (后 照 灯 ) 6 je os 
0.5 绿 3 [me wR 7 
4 Rn 3 | = 
6IER US 2 0.5 绿 显示 灯 < 巡航 取消 开关 
8 je IT 3 06 蓝 / 黄 < 右 熔断 器 盒 F24 右 Re 3 0.5 白 / 红 @ 底 盘 束 间 d44 (ECU/104 ) 
本 2 | wi 1 ot 
6 0.5 白 / 黑 搭 铁 4 3 5 0.6 白 / 蓝 < 底 盘 束 间 d5 (ECU/174) 
7 0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电 冀 87 6 5 7 0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电器 87 
8 0.5 白 / 黑 搭 铁 SEA 7 8 05 白 / 黑 搭 铁 
副 箱 空 档 取 力 开关 闪光 器 
> 1 0.6 浅 绿 / 红 @r 底 盘 束 间 d36 31 0.5 白 / 黑 搭 铁 
?| 3 0.8 蓝 / 黑 <O 左 熔断 硕 盒 S13 右 54L 0.6 绿 / 红 .@ 底盘 束 间 d27 (挂车 左 转 ) 
ol ss 7 05 红 / 绿 照明 .@ 小 灯 继 电器 87 Ee Ry 54R ”0.6 绿 / 蓝 .@ 底 盘 束 间 d26 (挂车 右 转 ) 
医 mx7 8 05 白 / 黑 搭 铁 be 时 。 5c2 0.35 绿 / 黄 点 仪表 b22 (挂车 转向 指示 ) 
ABS 诊断 开关 5 LT L 05 蓝 / 黑 志 灯光 组 合 开关 5 ( 左 转 控制 ) 
ES 1 0.5 白 / 黑 搭 铁 R RL LL  R 0.5 蓝 / 棕 汪 灯光 组 合 开 关 4( 右 转 控制 ) 
2 nm 1 aa 、 
4 wii 3 05 绿 / 黄 x2 一 仪表 a20，ABS 接口 8 : RL 0.6 绿 / 黄 主 车 右 转 仿 记录 仪 接口 3， 底 
6|j 本 5 7 05 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继电器 87 本 盘 束 间 d7， 右 前 组 合 灯 6， 右 侧 转 向 灯 1 
a cl™— 
3 上 ER 7 8 05 白 / 黑 搭 铁 LL 0.6 绿 / 黑 主 车 左 转 @, 左 侧 转向 灯 1， 左 
点 烟 器 前 组 合 灯 6， 记 录 仪 接口 2， 底盘 束 间 d6 
区 2.0 日 / 黑 搭 铁 49 0.8 绿 <@@< 古 炊 断 剖 盒 F3 厂 
2.0 绿 / 检 右 熔断 器 盒 Fo 右 49a 1.0 蓝 / 柳 蕊 灯光 组 合 开 关 21 ( 转 疝 ) 
远程 油门 开关 cl 0.35 绿 / 黑 工 仪表 b24 ( 主 车 转 回 指示 ) 
， 了 法 , 0.6 红 / 蓝 司 底盘 束 间 d68 (ECU/125 ) 备用 电源 接口 
,BE 0.6 浅 绿 一 > 底盘 束 间 d80 ( ECU/124 ) 1 这 1 0.5 绿 / 柳 右 熔断 器 盒 F9 石 


0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电 厦 87 0 2 0.5 白 / 黑 搭 铁 
0.5 白 / 搭 铁 


烟灰 盒 照 明灯 0.35 白 / 红 局 左 炊 断 右 例 S23 太 
py 1 0.5 白 / 黑 搭 铁 2 05 黑 / 蓝 CAN 一 ABS 接口 2, 诊断 电阻 2， 
EL md 2 0.5 绿 @@ 小 灯 继 电器 87 底盘 束 间 d51 (ECU/135) 





安全 市 报警 开关 央 3 0.5 白 / 黄 CAN 一 ABS 接口 6， 诊 断 电 阻 1， 
(La 1 0.5 白 / 黑 搭 铁 底盘 束 间 d50 ( ECU/134 ) 














2 0.35 黑 后 仪表 a27 4 0.35 白 / 黑 搭 铁 
左 、 右 门 控 开关 5 05 黄 / 白 K 线 一 底盘 束 间 d67( ECU/189) 
[= 0.8 红 / 黄 如 人 瑟 左 门 踏步 灯 2， 记 录 仪 接 6 0.35 白 / 红 <O 左 熔断 需 盒 S23 右 
口 12， 仪 表 al8， 车 内 灯 开 关 1， 右 门 踏 7 0.35 白 / 黑 搭 铁 
步 们 2 诊断 接口 
ABS 接口 4 0.35 白 / 黑 搭 铁 
[ 2 9 1 2.5 黑 <O 左 炊 上 断 需 盒 S2 右 5 0.35 白 / 黑 搭 铁 
| 轨 晤 ] 呈 | 时 2 0.5 绿 CAN 一 诊断 接口 6， 附加 诊断 接口 2 6 0.5 黑 / 蓝 CAN 一 ABS 接口 2， 诊 断 电 阻 
3 0.6 白 / 黑 搭 铁 2， 底 盘 束 间 d51 (ECU/135 ) 
4 1.0 黑 / 黄 避 左 炊 断 带 盒 S3 右 7 05 黄 / 白 KK 线 一 底盘 束 间 d67( ECU/189) 
5 0.5 黑 / 黄 一 仪表 al6 14 0.5 白 / 黄 CAN 一 ABS 接口 6， 诊断 电阻 
6 05 日 “CAN 一 诊断 接口 14， 附 加 诊 灯 接口 3 1， 底 盘 束 间 d50 ( ECU/134 ) 
7 0.6 黑 / 白 忆 奔 盘 束 间 c3 (FL7) 16 0.35 和 白 / 红 < 左 熔 断 需 盒 S23 碳 
8 0.5 绿 / 黄 一 ABS 诊断 开关 3 诊断 电 阳 00 
巡航 加 减 开关 1 0.5 白 / 黄 一 诊断 接口 14， 附 加 诊断 接口 3 
i Wy 1 06 绿 / 红 减速 @ 底 盘 束 间 d16 ( ECU/164 ) 2 0.5 黑 / 蓝 一 诊断 接口 6， 附 加 诊断 接口 2 
4 和 ohm 3 3 05 昌 /红心 底盘 束 间 d44 (ECU/104) 
6 a 5 5 06 紫 加速 @ 底 盘 束 间 d4(ECU/131 ) 1 0.6 红 供电 <@< 左 熔断 需 盒 S21 右 
: 医 sx 7 7 05 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电器 87 2 0.5 柠 / 黄 高 速 控 制 倍 刊 水 开关 6 
8 0.5 白 / 黑 搭 铁 3 0.5 芮 / 黑 昌 后 筋 灯 开关 1 
巡航 恢复 开关 4 0.5 蓝 / 白 @w> 记 录 仪 接口 13， 底盘 束 间 


1 0.6 和 白 / 绿 @, 底 盘 束 间 d28 (ECU/146) d8( 后 雾 灯 )， 后 雾 灯 开 关 2 ( 显示 灯 ) 
3 0.5 和 白 / 红 < 底盘 束 间 d44 (ECU/104) 5 0.$ 棕 间歇 时 间 2> 刊 水 开关 8 
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( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
rq t+ 6 0.5 标 / 白 低速 控制 含 乔 水 开关 5 天 水 电动 机 
和 上 7 0.5 蓝 / 红 间 软 控制 嫩 刊 水 开关 2 级 1 0.6 白 / 黑 搭 铁 
9 J 8 0.5 红 / 蓝 @ 前 雾 灯 继 电 右 87 2 0.6 棕 / 白 低速 含 二 合 一 控制 锅 10 
ci IE 9 0.5 绿 小 灯 信号 @ 小 灯 继电器 87 3 0.6 棕 / 黄 高 速 菩 二 合 一 控制 器 14 
| 10 06 棕 / 白 刊 水 低速 下 刊 水 电动 机 2， 记 4 0.6 蓝 / 红 供电 妈 右 熔断 器 盒 Fll 右 
录 仪 接口 8 5 0.5 蓝 / 红 如 /二 合 一 控制 器 11 (复位 时 / 
a 11 0.5 蓝 / 红 r/o 刊 水 电动 机 5 (复位 时 / 复位 后 
复位 后 ) 风 道 变换 转向 器 芭 了 EP23 9 
12 0.5 红 / 黑 近 光 信号 <@ 近 光 继 电器 87 :» 05 红 / 黄 自 旦 空调 控制 面板 5 
13 0.6 蓝 / 红 供电 @@ 右 熔断 器 盒 F15 右 : 2 0.5 绿 <2 空 调控 制 面 板 6 
14 0.6 棕 / 黄 刊 水 高 速生 刊 水 电动 机 3,| “中” 05 白 / 黑 搭 铁 
记录 仪 接口 7 备用 接口 
15 0.5 红 / 黄 远 光 信号 如 远 光 继电器 87 _ 医 1 0.5 红 / 绿 一 底盘 束 间 d2 
16 0.6 白 / 黑 搭 铁 Er 2 05 红 / 黑 一 底盘 束 间 d d3 
投 码 带 辅助 远 光 继 电器 区 语 于 于 N 守 于 于 
ma 3 0.6 灰 / 黑 志 底盘 束 间 d12 (ECU/171 ) 6 0 85 05 红 .<@ 辅 助 远 光 开关 1 
吕剧 j 辣 i 写 。 4 05 蓝 供电 < 起 动 钥匙 开关 6 ( ON 档 ) 86 05 白 / 黑 搭 铁 
5 0.5 白 / 黑 搭 铁 87 2.5 红 / 蓝 〇 > 左 熔 断 需 盒 S4 ~ S5 左 
6 0.6 红 工 底 盘 束 间 d63( 车 速 里 程 传感器 ) 2.5 红 < 底 a2 a 
7 0.5 灰 / 白 汪 记 录 仪 接口 10, 仪表 b27 匈 余 制 动 继 电 咒 半生 车 = 下 部 ) 
制 动 灯 故 障 报警 句 SRE 85 0.5 生计 元 余 制 动 开关 1 
Ny wh 1 1.0 日 / 绿 @ 制 动 灯 继电器 87 | 86 0.5 日 / 红 <@ 左 炊 断 器 盒 S14 右 
[人 2 0.6 绿 /日 人 底盘 束 间 d20 ( 制 动 灯 ) 本 87 0.5 黑 / 红 如 底盘 束 间 d53 (ECU/149 ) 
3 0.35 绿 @ 仪 表 b28 30 05 白 /红心 名 底 盘 束 间 d44 (ECU/104 ) 
4 0.6 白 / 黑 搭 铁 IG 继电器 位 于 左 继 电器 盒 左 中 局 
收 放 机 85 0.5 5 措 铁 
mailamig 2 06 蓝 收 放 供电 < 左 熔断 器 盒 S12 右 86 0.5 蓝 < 里 起动 钥 是 开关 6 
ac 5 0.6 蓝 ， 记 忆 电 源 克 底盘 束 间 d9 87 0 
6 0.5 蓝 / 白 仿 左 扬 声 帮 2 右 熔 上 断 圳 盒 F15~F16、F21 磊 
7 0.5 蓝 人 左 扬 声 关 1 30 0 eae bs ll bl (FL1) 
9 0.6 白 / 黑 搭 铁 位 于 左 继电器 部 





措 铁 


85 和 


















13 0.5$ 绿 / 自 Aw 碳 扬声器 2 

14 0.5 绿 人 W 右 扬 声 融 1 86 0.5 绿 / 红 姐 制 动 灯 开 关 1 
取 力 器 开关 i 轩 潮 87 1.0 白 / 绿 @ 制 动 灯 故 障 报警 器 1 
sl 1 05 绿 由 底盘 束 间 d35 ( 取 力 电磁 阀 ) 取 0.5 白 / 绿 多 记录 仪 接口 1 
4 Ge whin 3 力 报 警 蜂 鸣 需 30 1.0 绿 / 红 <@<0O 左 熔断 需 盒 S14 石 
:及 5 2 0.5 黑 / 红 显示 灯 <O 右 熔断 融 盒 F15 碳 0.5 白 / 红 吃 > 是 86 
ES 3 05 蓝 / 黑 <O 左 熔断 器 盒 S13 右 后 视 锐 除 霜 继 电 磊 放生 

6 0.5 浅 绿 仿 底盘 束 间 d24 ( 取 力 到 位 ) 0.5 红 / 黄 全 后 视 镜 除 霜 开关 3 

7 0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电器 87 86 0.5 红 /日 旭 左 熔 新 需 盒 S1 右 

8 0.5 白 / 黑 搭 铁 87 1.0 白 / 绿 @ 左 后 视 镜 除 钉 右 2， 右 后 视 镜 

后 视 镜 除 霜 开关 除 霜 器 2， 后 视 镜 除 霜 开关 2 

全， 1 0.5 白 / 黑 搭 铁 30 1.0 红 / 白 <<@ 左 熔断 带 傅 Sl1 石 
4 和 mim3 2 0.5 白 / 绿 显示 灯 人 每 后 视 镜 除 霜 继电器 


0.5 红 / 86 










倒车 灯 继 电器 





6lsmm os 87 及 于 元 用 
: 芋 7 3 0.5 红 / 黄 全 后 视 镜 除 霜 继电器 85 0.5 5 可。 d52 ( 倒车 灯 开 关 


3 
6 0.5 白 / 黑 搭 铁 蓝 @ 起 动 钥匙 开关 6 (ON 档 ) 
7 0.5 红 / 绿 照明 里 小 灯 继 电 硕 87 0.6 / 蓝 . 恕 记录 仪 接 口 9 
8 0.5 白 / 黑 搭 铁 0.5 红 / 蓝 @ 底 盘 束 间 d81 (倒车 灯 ) 
取 力 报警 峰 鸣 器 0.8 0 F2 右 
1 0.5 白 / 黑 搭 铁 (位 于 左 继电器 盒 中 下 部 
REE 2 0.5 绿 刀 取 力 絮 开 关 1 05 绿 / 白嫩 灯光 组 合 开关 9 
多 态 开关 0.5 黄 <@ 石 熔 断 吕 盒 F18 右 


0.6 红 / 黄 5> 底 盘 束 间 d77 ( ECU/165 ) 
0.6 红 / 绿 <9 底盘 束 间 d73 (ECU/162 ) 


1.0 蓝 旦 底盘 束 间 d42 (后 小 灯 ) 
1.5 黄 < 吕 右 炊 断 间 例 F18 右 


96 | 实用 载 货 汽 车 线束 图 解 


名 称 内 容 
鼓 风 继 电器 训 冤 > 守重 
85 0.5 白 / 黑 搭 铁 
86 0.35 花 @@ 起 动 铀 是 是 开关 6 (ON 档 ) 
87 ”1.0 浅 绿 吕 发 风 开 关 7 
a 30 ”2.0 浅 绿 / 黑 < 右 炊 断 带 盒 F8 碳 
人 冷凝 继电器 天 富 于 于 
85 0.5 绿 / 红 搭 铁 
86 ”0.5 标 <@ 空 调控 制 面板 8 
87 0.6 蓝 /日 @ 冷 凝 电 动机 1 
i 30 0.6 绿 / 红 < 右 熔断 需 盒 F7 碳 
压缩 继电器 。 于 3 各 
85 0.5 柠 <@ 空 调控 制 面板 8 
86 ”0.5 绿 6k 空 调 电子 温 控 胡 1 
87 0.6 绿 / 黄 〇 > 空调 低压 开关 1 
re 30 0.6 绿 / 红 <@ 右 燃 断 需 盒 F7 右 
点 烟 吕 0 (位 于 右 继 电器 盒 左 中 部 ) 
85 0.5 白 / 黑 拱 铁 
86 ”0.5 蓝 <@ 起 动 钥匙 开关 5 
87 3.0 绿 /日 已 石 熔断 问 盒 F9 左 
| 30 3.0 白 < 底盘 束 间 bl (FL1) 
前 雾 灯 继 电器 pp 
四 85 0.5 蓝 谷 灯光 组 合 开关 22 
0.5 蓝 司 记录 仪 接口 4 
86 0.5 绿 里 左 和 熔断 器 盒 S21 右 
87 1.0 红 / 蓝 岛 左前 组 合 灯 4, 仪表 a7， 二 
合 一 控制 器 8， 右 前 组 合 灯 4 
30 1.0 折 /红心 左 炊 断 带 盒 S21 石 
喇叭 继电器 。 于 守 于 守 和 于 村 | 
NE 85 0.$ 绿 / 红 含 灯光 组 合 开 关 1 (按钮 ) 
86 0.6 标 姐 右 熔 断 天 盒 F2 右 
87 0.8 桂 / 黄 忆 喇叭 变换 继 电 带 30 
EC 30 0.6 棕 x2 <@ 右 熔断 器 盒 F2 右 
远 光 继 电 融 ”国宝 ES 
EN Ed 85 0.5 红 / 白 合 灯 光 组 合 开 关 8 
0.5 红 /和 白 每 记录 仪 接口 $ 
86 ”0.5 日 / 绿 <@ 近 光 继 电 右 87a 






































， 二 合 一 控制 器 135， 右 熔断 器 盒 F12 ~ 
F13 左 
30 3.0 红 < 底盘 束 间 a2 (FLS ) 
近 光 继电器 。 〈 位 于 右 继 电器 金 中 下 部 ) 
7 85 0.5 红 / 绿 全 灯光 组 合 开关 7 
86 ”0.5 红 <@ 底 盘 束 间 a2 (FLS ) 
87 ”3.0 红 .@> 仪 表 a10， 二 合 一 控制 器 12， 碳 
熔断 器 盒 F22 ~ F23 左 
87a 0.5 白 / 绿 BB 远 光 继 电 86 
30 2.5 红 +0.5 红 < 〇 底盘 束 间 a2 (FLS ) 


40kmh 车 还 继 [ES 和 





85 0.35 黑 / 黄 @ 石 炊 断 絮 盒 F15 右 

86 ”0.5 绿 / 黄 6 仪表 a22 

87 0.5 蓝 / 黑 @ 项 答 束 间 20 (40knvh 车 速 
灯 ) 

30 0.5 红 /日 <O 右 燃 断 希 盒 F6 碳 








87 ee wy 仪表 b25， 辅 助 远 光 开关 和 





I 
bE 
— 


内 ES 





小 【位 于 右 继 电器 盒 右 中 部 ) 


85 0.5 绿 /白人 灯光 组 合 开关 9 

86 ”0.5 红 <@ 石 熔断 絮 盒 F6 碳 

87 ”2.0 绿 @- 左 侧 示 宽 灯 1， 左前 组 合 灯 3， 仪 
表 b12， 空 调控 制 面板 1， 鼓 风 开 关 S$， 辅 
助 远 光 开 关 7， 轮 间 差 速 开 关 7， 轴 间 差 速 
开关 7， 后 雾 灯 开关 7， 车 内 灯 开 关 7， 叫 
只 变换 开关 7， 后 照 灯 开 关 7， 副 箱 空 档 取 
力 开 关 7，ABS 诊断 开关 7， 远 程 油门 开 
关 7， 烟 灰 盒 照明 灯 2， 巡 航 加 减 开关 7， 
巡航 恢复 开关 7， 巡 航 取 消 开 关 7， 二 合 一 
控制 需 9， 取 力 器 开关 7， 后 视 镜 除 霜 开关 
7， 顶 禾 束 间 9、14， 庙 前 组 合 灯 3， 右 侧 
示 宽 灯 1 

30 ”2.0 红 忆 右 熔 断 兹 盒 F6 右 





85 ”0.35 黑 / 黄 @ 右 炊 断 絮 傅 F15 碳 

86 ”0.5 绿 / 白 6 仪表 a21 

87 0.5 蓝 / 白 岛 顶 篷 束 间 21 (20km/h 和 车速 
灯光 

30 0.5 红 / 白 < 右 炊 断 占 例 F6 石 








85 0.35 黑 / 黄 @ 石 熔断 带 盒 F15 右 

86 ”0.5 绿 / 红 6 仪表 a23 

87 0.5 蓝 / 白 妨 顶 舌 束 间 19 (60kmyh 和 车速 
灯 ) 

30 ”0.5 红 / 白 < 右 炊 断 器 傅 F6 厂 





出 中 变换 继电器 | 


85 ”0.5 棕 / 红 全 喇叭 变换 开关 3 
86 0.5 标 <@ 右 熔断 絮 盒 F2 右 
87 0.6 标 /日 @ 气 喇叭 电磁 了 效 
87a 0.6 蓝 / 黑 @ 底 盘 束 间 d82 ( 电 喇 叭 ) 
30 ” 0.6 村/ 黄 如 喇叭 继电器 87 
( 左 侧 电 源 端 ) 
S1 0.5 红 <IG 继 电 甫 87 
S2 3.0 黑 /日 心底 盘 束 间 c3 (FL7) 
S3 1.0 红 <o IG 继电器 87 
S4~S5 2.0 红 / 蓝 <O 辅 助 远 光 继 电 疮 87 
S6 0.5 黑 /日 心底 盘 束 间 c3 (FL7) 
S11 0.6 白 了 底盘 束 间 d9 (记忆 电源 ) 
S12 2.0 蓝 <O<@ 起 动 钥匙 开关 $(ACC 档 ) 
0.6 红 @> 空 调控 制 面 板 7 
0.5 蓝 @> 点 烟 顺 继电器 86 
S13 3.0 蓝 <O<@ 起 动 钥匙 开 关 6 (ON 档 ) 
S14 1.0 红 @> 底 盘 束 间 a2 (FLS ) 
S15 0.6 红 <OIG 继电器 87 
S21 1.0 红 < 〇 底盘 束 间 a2 (FLS ) 
S23 0.5 白 <@ 底 盘 束 间 a2 (FLS ) 
S24 3.0 黑 / 黄 忆 底盘 束 间 b3 (FL6 ) 
S25 0.8 红 <O IG 继电器 87 
( 右 侧 电器 端 ) 


S1 0.$ 红 /日 > @> 后 视 镑 除 霜 继 电 右 86、30 


七 、 欧 曼 9 ETX (375 ) 柴油 电 喷 汽车 | 97 


国 国 回国 








( 续 ) 

S2 2.5 黑 O> ABS 接口 1 F16 2.0 白 / 蓝 恕 底盘 束 间 d46 ( 油 滤 加 热 ) 
S3 1.0 黑 / 芮 底盘 束 间 c2，ABS 接口 4 F18 1.5 黄 @ 后 小 灯 继 电器 86、30 
S4 1.0 红 / 绿 @ 左 前 组 合 灯 5 (辅助 远 光 ) F21 0.6 绿 〇 > 轮 间 差 速 开 关 3， 轴 间 差 速 开 关 3 

0.5 红 / 绿 〇 > 辅助 远 光 开 关 2 F22 1.0 红 / 黑 @ 左 前 组 合 灯 7( 近 沧 ) 
S5 1.0 红 @, 右 前 组 合 灯 5 (辅助 远 光 ) F23 1.0 红 / 蓝 @ 右 前 组 合 灯 7(〈 近 光 ) 
S6 0.5 黄 / 红 > 记录 仪 接 口 11 F24 1.0 蓝 / 黄 O 左 门 踏步 灯 1， 后 照 灯 开关 
S11 0.5 黄 / 红 记忆 供电 @ 仪 表 bl1 3， 顶 笑 束 间 22 ( 车 内 灯 )， 右 门 踏步 灯 1 
S12 0.6 蓝 O> 收 放 机 2( 收 放 供电 ) 调 速 电阻 
S13 0.8 蓝 / 黑 O> @> 副 箱 空 档 取 力 开关 3， 取 1 1.0 蓝 @ 敦 风 开 关 1、2 (3、4 档 ) 

力 需 开关 3 二 一 2 1.0 浅 绿 2> 葡 风电 动机 2 
S14 1.0 绿 / 红 @>w> 宛 余 制 动 继电器 86， 制 3 1.0 黄 @@ 敦 风 开 关 4 (1 档 ) 

动 灯 继 电 需 30 6 1.0 绿 <@@ 辟 风 开 关 3 (2 档 ) 
S15 0.5 黄 / 黑 @ 仪 表 b13 到 风 电动 机 


S21 1.0 白 / 红 吕 @ 后 雾 灯 开关 3， 二 合 一 彬 可 1 1.0 白 / 黑 搭 铁 

控制 希 1， 前 雾 灯 继 电器 86、30 2 1.0 浅 绿 <2. 调 速 电阻 2 
S23 0.5 白 / 红 附加 诊断 接口 1、6， 诊 断 | 内 外 循环 转向 器 国 半 有 可 因 允 

接口 16 上 加 1 0.$ 红 / 黄 昌 空调 控制 面板 $ 
S24 3.0 白 O> 底 盘 束 间 d41 (ECU 主 电 源 ) 3 2 0.5 黄 <92 空 调控 制 面 板 9 
S25 0.6 白 / 蓝 @ 底 盘 束 间 d79 (ECU/140) 3 0.5 白 / 黑 搭 铁 
【( 左 侧 电源 端 ) 冷暖 变换 转向 器 到 访 祝 3 寺 呈 | 
Fl ~F3 3.0 白 < 〇 底盘 束 间 bl (FL1) 中 0.5 红 / 黄 昌 空调 控制 面板 $ 
F3 3.0 和 白 〇 > 右 燃 断 需 盒 F24 左 0.5 蓝 <2 空调 控制 面板 3 
F6 3.0 红 < 底盘 束 间 a2 (FLS ) 0.5 白 / 黑 搭 铁 
F7~F8 3.0 绿 < 底盘 束 间 al (FL3 ) 
F8 3.0 绿 〇 > 右 燃 断 需 盒 F11 左 
F9 3.0 绿 /日 < 点 烟 需 继 电 硕 87 








右 燃 断 融 盒 
左 右 左右 左右 
FIle eel 














DD DD 一 





0.5 绿 作 J 收 放 机 14 
2 0.5 绿 / 白 八 收 放 机 13 











Fl1 3.0 绿 < 底盘 束 间 al (FL3 ) 搭 铁 点 。” 计 玉 加 到 于 
F12 2.0 红 / 芮 Oo@ 仪 表 b25， 二 合 一 控制 [OT 3.0 白 / 黑 

器 15， 辅 助 远 光 开 关 3 3.0 白 / 黑 > 
Fl12 ~F13 3.0 红 / 黄 <O@ 远 光 继电器 87 (Of 3.0 白 / 黑 -a 
Fl15~F16 3.0 红 <IG 继 电 需 87 3.0 白 / 黑 +1.0 白 / 黑 
F18 2.0 红 < 中 底盘 束 间 a2 (FL5 ) 右 后 视 锐 除 钉 融 
F21 0.6 红 < IG 继电器 87 2 0.6 白 / 绿 刀 后 视 镜 除 钉 继 电 右 87 
F22 ~ F23 3.0 红 < 近 光 继电器 87 3 0.8 白 / 黑 搭 铁 





F24 3.0 白 < 吕 底盘 束 间 bl (FL1) 


( 右 侧 电器 端 ) 搭 铁 点 ”并 
Fl 3.0 日 / 红 @ 〇 > 起 动 钥匙 开关 3 [ST 3.0 白 / 黑 +0.8 白 / 黑 | 一 呈 
F2 0.8 棕 O> @> 倒 车 灯 继 电器 30， 喇 叭 继 电 3.0 白 / 黑 +1.0 白 / 黑 +0.5 白 / 黑 l- ”- 
器 86、30， 喇 叭 变换 继电器 86 空调 电子 温 控 大 
F3 0.8 绿 D @> 闪 论 估 49 rp 1 0.5 绿 信号 控制 区 压缩 继 电 和 做 86 
F6 25 红 w> @> 小 灯 继 电器 86、30，20kmm TT 2 0.6 白 / 黑 搭 铁 
车 速 继电器 30，40km/h 车 速 继电器 30， 3 0.6 柠 <@ 空 调控 制 面板 8 


60knyh 车 速 继 电器 30 顶 笑 束 间 

F7 10 绿 / 红 O 〇 > 冷凝 继 电 需 30， 压缩 继 电 顺 30 

F8 2.0 浅 绿 / 黑 O> 鼓 风 继 电 需 30 

F9 2.0 绿 /检点 烟 器 ， 备 用 电源 接口 1 

Fl1 0.6 蓝 / 红 @> 乔 水 电动 机 4 

F12 1.0 红 / 黄 @, 左 前 组 合 灯 8( 远 光 ) 

F13 1.0 红 / 白 岛 右前 组 合 灯 8( 远 光 ) 1703 

F15 0.8 黄 / 绿 @ 底 盘 束 间 d43 (空气 干燥 ) 16 05 白 / 红 诊断 开关 < 底盘 束 间 d4 (ECU/ 
0.6 黑 / 红 @y @y 刊 水 开关 4 (洗涤 供电 )， 104 ) 


9 0.6 绿 小 条 姐 小 灯 继 电 闫 87 

10 0.5 红 / 黄 门 控 含 车 内 灯 开 关 3 

11 1.0 白 / 黑 搭 铁 

14 05 红 / 绿 小 灯 旭 小 灯 继 电器 87 

15 0.6 红 / 白 诊断 开关 @> 底 盘 束 间 d49(ECU/ 








轮 间 差 速 开 关 2， 轴 间 差 速 开关 2， 二 合 19 0.5 蓝 / 白 Xx@ 60km/h 车 速 继电器 87 
一 控制 右 13， 取 力 胡 开关 2，40km/h 车 20 0.5 蓝 / 黑 <@ 40knyh 和 车速 继电器 87 
速 继 电器 85，20km/h 车 速 继电器 85， 21 0.5 蓝 / 白 <@ 20km/h 车 速 继电器 87 


60km/h 车 速 继电器 85 22 0.5 蓝 / 黄 车 内 灯 @ 右 熔断 需 盒 F24 右 
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( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
冷凝 电动 机 上 6 0.6 绿 / 黑 左 转 旭 闪 光 带 LL 
Fh 1 0.6 蓝 / 白 了 @ 冷 凝 继 电 右 87 7 和 4 7 0.6 绿 / 黄 右 转 把 闪光 器 民 
a 2 0.6 白 / 黑 措 铁 } 8 0.5 蓝 /日 后 务 灯 <@ 二 合 一 控制 占 4 
记 调 低压 开关 9 0.6 白 记忆 供电 二 虹 左 熔断 器 盒 S11 左 ， 
FF 可 1 0.6 绿 / 黄 < 压 缩 继电器 87 2 如 收 放 机 5 
yy 2 0.6 绿 / 黑 ®@ 底 盘 束 间 d14 (压缩 机 ) 11 0.6 绿 后 照 灯 @ 后 照 灯 开关 1 
右 门 踏步 灯 12 0.6 灰 / 黑 工 拨 码 融 3 
D> 1 0.6 蓝 / 黄 @ 右 熔断 器 人 留 F24 石 13 0.35 黄 / 绿 冷却 液 温度 < 仪表 b23 
| | 2 0.6 红 / 黄 含 左 、 右 门 控 开 关 14 0.6 绿 / 黑 压缩 机 <@@ 空 调 压力 开关 2 
右 侧 转 问 灯 15 0.5 蓝 / 黑 昌 灯光 组 合 开关 17 ( 排 气 制 动 
1 0.5 绿 / 黄 右 转 里 闪光 器 RL 开关 ) 
| 2 0.5 白 / 黑 搭 铁 16 0.6 绿 / 红 <@ 这 航 加 减 开 关 1 (减速 ) 
右前 组 合 灯 17 0.6 红 / 白 ” 轴 差 阀 @ 轴 间 差 速 开 关 1 
fre 1 1.0 白 / 黑 搭 铁 18 0.6 白 / 红 轮 差 阅 @ 轮 间 差 速 开 关 1 
人 2 1.0 白 / 黑 搭 铁 19 0.5 黄 / 蓝 蕊 仪表 bl14 (诊断 灯 ) 
一 3 0.6 绿 小 灯 姐 小 灯 继 电器 87 20 0.6 绿 /和 白 < 昌 制 动 灯 故 障 报警 器 2 
4 0.8 红 / 蓝 前 雾 灯 < 昌 前 雾 灯 继 电器 87 24 0.5 浅 绿 取 力 到 位 写 取 力 需 开关 6 
5 1.0 红 辅助 远 光 <@ 左 熔断 需 盒 S5 右 25 0.35 黄 / 红 燃油 <2 仪 表 b21 
6 0.6 绿 / 黄 右 转 昌 闪 光 硕 了 RL 26 0.6 绿 / 蓝 挂车 右 转 <@@ 内 光 54R 
7 1.0 红 / 蓝 ， 近 光 <@ 右 熔断 需 盒 F23 碳 27 0.6 绿 / 红 挂车 左 转 昌 闪光 需 54L 
8 1.0 红 / 白 远 光 <@ 右 熔断 器 盒 F13 硬 28 0.6 日 / 绿 < 里 巡航 恢复 开关 1 
右 侧 示 宽 灯 29 0.5 标 / 黄 ” 轮 差 到 位 写 轮 间 差 速 开关 6 
1 0.5 绿 <@ 小 灯 继 电器 87 30 0.5 棕 / 白 轴 差 到 位 合 轴 间 差 速 开关 6 
2 0.5 白 / 黑 搭 铁 31 0.5$ 栖 / 蓝 <5 仪 表 b20 (诊断 灯 地 电 ) 
底盘 束 间 a  “【〔 插 头 为 驾驶 室 线束 ， 插 座 为 底盘 线束 ) 32 0.35 黑 / 蓝 二 仪表 al7 (空气 滤 清 ) 
攻 1 3.0 绿 FL3 @x> 右 燃 断 需 盒 F7 ~F8、Fl1 左 33 0.5 黄 / 绿 攻 仪表 al2 (报警 灯 ) 
2 3.0 红 FL5 辅助 远 光 继电器 30， 远 光 34 0.35 白 / 红 充电 D+ < 仪表 bl16 
继电器 30， 近 光 继 电器 86、30， 左 熔断 35 0.5 绿 取 力 阅 @ 取 力 器 开关 1 
器 盒 S14、S21、S23 左 ， 右 熔断 器 盒 F6、 36 ”0.6 浅 绿 / 红 @ 副 箱 空 档 取 力 开 关 1 
F18 左 41 3.0 和 白 <O 左 熔断 需 盒 S24 右 (ECU 主 电 源 ) 
1 4.0 白 < 大 熔断 器 傅 FL3 42 1.0 蓝 后 小 灯 @@ 后 小 灯 继 电器 87 
2 4.0 红 < 大 熔断 器 盒 FL5 43 0.6 芮 / 绿 @ 右 炊 朵 需 盒 F15 右 〈 空 气 干燥 ) 





44 2.0 白 /红包 如 制 动 人 条 开关 2， 排 气 制 动 








(插头 为 驾驶 室 线束 ， 插 座 为 底盘 线束 ) 
1 3.0 白 FL1 > 1IG 继电器 30， 点 烟 器 继 电 
器 30， 右 熔断 器 盒 F1 ~ F3 左 、F24 左 


离合 开关 2,， 仪表 a2， 巡 航 加 减 开 关 3， 
巡航 恢复 开关 3， 巡航 取消 开关 3， 宛 余 制 
动 继 电 需 30， 顶 笑 束 间 16 (诊断 开关 ) 


2 3.0 黑 / 黄 FL6 O> 左 熔断 需 盒 S24 左 2.0 白 / 蓝 旦 右 燃 断 融 盒 F16 右 〈 油 滤 加 热 ) 
3 3.0 白 / 黑 搭 铁 2.0 白 / 黑 搭 铁 <5 仪 表 b3 、b5 
1 3.0 和 白 <O 大 熔断 需 盒 FL1 0.6 红 / 白 <@ 顶 笑 束 间 15 (诊断 开关 ) 
2 3.0 黑 / 黄 忆 大 炊 断 剖 盒 FL6 0.5 白 / 黄 ”CAN 一 诊断 接口 14， 附 加 诊断 
3 3.0 白 / 黑 底盘 搭 铁 点 a 接口 3 
底盘 束 间 c  €” (插座 为 驾驶 室 线 束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) 0.5 黑 / 蓝 CAN 一 诊断 接口 6， 附 加 诊断 
1 0.5 粉红 / 黑 一 仪表 al9 接口 2 
“ur “er 2 1.0 黑 / 黄 < 左 炊 断 带 盒 S3 右 0.5 红 ”倒车 控制 写 倒车 灯 继 电表 85 
和 3 3.0 黑 / 白 FL7 ABS 接口 7,， 左 熔断 器 0.5 黑 / 红 姐 元 余 制 动 继电器 87a 
盒 S2、S6 左 0.35 黄 / 油 压 < 仪表 b8 
本 ,国语 1 1.0 黑 / 蓝 一 挂车 ABS 接口 bl 0.5 黑 <6 加 速 踏板 传 感 硕 1 ( 油门 1 地 电 ) 
2 1.5 黑 / 黄 <O 挂 车 ABS 接口 b2 0.6 绿 <2 .加速 踏板 传感器 2 (油门 1 信号 ) 
一 4 一， 3 3.0 黑 / 白 咏 大 熔断 器 盒 FL7 0.6 红 2y> 加 速 踏板 传感器 3 ( 油门 1 电源 ) 
底盘 束 间 d ”【〈 插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) 0.35 黄 / 蓝 水 位 报警 .C0 仪 表 b2 
1 0.6 棕 / 黑 转速 志 仪 表 bl10 60 0.35 日 “低档 指示 华 仪表 al4 
2 0.5 红 / 绿 备用 一 备用 接口 1 61 0.35 标 昌 空调 控制 面板 8 
3 0.5 红 / 黑 备用 一 备用 接口 2 62 0.5 绿 <2 仪 表 b30 ( 车速 里 程 电源 ) 
4 0.6 紫 <@ 这 航 加 减 开 关 5 ( 加速) 63 0.6 红 亏 拨 码 器 6 
5 0.5 日 / 蓝 昌 巡航 取消 开关 5 64 0.5 紫 <5 加 速 踏板 传感器 4(〈 油 门 2 地 电 ) 
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内 容 
0.6 检 <Q 加速 踏 板 传感器 5 (油门 2 信号 ) 
0.6 白 2> 加 速 踏板 传 感 硕 6( 油门 2 电源 ) 
0.5 真 /日 K 线 一 诊断 接口 7， 附 加 诊断 
接口 $ 
0.6 红 / 蓝 合 远程 油门 开关 1 
0.5 红 / 蓝 <@ 制 动 灯 开关 2 
0.5 红 / 黑 屏蔽 线 (本 插座 接 脚 22、 
23、34、35、73 的 屏蔽 ) 
0.35 红 / 白 ”备用 一 仪表 b26 
0.35 黑 / 白 轰 驶 室 锁 止 写 仪表 al3 
0.6 红 / 绿 2> 多 态 开关 3 
0.6 黄 / 红 有 6 仪表 a6 ( 预 热 指示 ) 
0.6 紫 / 白嫩 仪表 all ( 积 水 报警 ) 
0.6 红 / 芮 <6 多 态 开关 1 
0.6 蓝 /和 白 上 灯光 组 合 开关 18 ( 排 气 制 
动 开关 ) 
0.6 白 / 蓝 @ 左 熔断 帮 盒 S25 右 
0.6 浅 绿 < 一 远程 油门 开关 3 
0.5 红 / 蓝 倒车 灯 里 倒车 灯 继 电 需 87 
0.6 蓝 / 电 晤 叭 刀 喇 叭 变换 继 电 鼎 
87a 
0.5 蓝 / 黄 @@ 排 气 制 动 离 合 开关 1 
0.8 黑 / 白 起 动 昌 起 动 钥匙 开关 2 
0.5 棕 / 黑 工 ECU/133 (转速 信和 号) 
0.8 红 / 绿 一 后 灯 束 间 15 (备用 ) 
0.8 红 / 黑 一 后 灯 束 间 16( 备用) 
0.5 紫 @> ECU/131 (巡航 加 速 ) 
0.5 白 / 蓝 @。 ECU/174 (巡航 取消 ) 
0.8 绿 / 黑 @r 后 灯 束 间 2 〈 左 转 ) 
0.8 绿 / 黄 @ 后 灯 束 间 3 ( 右 转 ) 
0.8 蓝 / 白 后 雾 灯 @@r 底 盘 立 架 束 间 13 
(挂车 插座 )， 后 灯 束 间 8 
0.8 日 奏 < 二 记忆 电源 接口 
0.8 黑 / 绿 @ 底 盘 立 架 束 间 12 ( 后 照 灯 ) 
0.5 灰 / 黑 二 ECU/171 ( 车速 信 号 ) 
0.5 黄 / 绿 0> 发 动机 束 间 b3 (冷却 液 温 
度 传 感 ) 
0.8 绿 / 白 @ 发 动机 束 间 b6 (压缩 机 ) 
0.5 蓝 / 黑 @ ECU 外 联 束 间 2( ECU/229， 
排 气 制 动 信号 ) 
0.5 绿 / 红 @> ECU/164 (巡航 减速 ) 
1.0 红 / 白 岛 轴 间 差 速 电磁 网 1 
1.0 白 / 红 @> 轮 间 差 速 电 磁 几 1 
0.5 黄 / 蓝 并 ECU/122 (诊断 灯 ) 
0.8 绿 / 白 ” 制 动 灯台 底盘 立 架 束 间 10 
(挂车 插座 )， 后 灯 束 间 7 
1.0 黄 / 红 .0> 燃 油 传 感 右 2 
0.8 绿 / 蓝 @ 底 盘 立 架 束 间 & 挂车 右 转 ) 
0.8 绿 / 红 @ 底 盘 立 架 束 间 X 挂车 左 转 ) 
0.5 白 / 绿 @ ECU/146 (巡航 恢复 ) 
0.8 标 / 黄 售后 灯 束 间 % 轮 间 差 速 信 号 ) 
0.8 标 / 白 售后 灯 束 间 10 〈 轴 间 差 速 信 
号 ) 
0.5 权 / 蓝 5> ECU/130 (诊断 灯 地 电 ) 
0.8 黑 / 蓝 仿 底 盘 立 架 束 间 4( 空气 滤 清 ) 


大 炊 断 带 盒 


外 侧 内 侧 





33 
34 
41 
42 


43 
44 
46 
47 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
72 


73 
74 
75 
76 


77 
78 


79 
80 
81 


82 
83 
84 


( 续 ) 
内 容 

0.5 黄 / 绿 G 这 ECU/139 ( 报警 灯 ) 
0.8 晶 / 红 .90> 发 动机 束 间 bl (充电 D+) 
3.0 白 忆 ,ECU/102、103、108、109( 主 电源 ) 
15 绿 小 灯 .@ 底盘 立 架 束 间 11 (挂车 插 
座 )， 后 灯 束 间 4 
0.8 黄 / 绿 @ 空 气 干燥 融 
2.0 红 <O@ ECU/104 (输出 电源 ) 
1.5 白 / 蓝 @ 油 滤 加 热 顺 3 
1.5 昕 / 黑 5> 确 盘 欣 铁 反 
0.5 红 / 白 .@, ECU/172 ( 诊断 请 求 ) 
0.5 白 / 黄 一 ECU/134 ( CAN 总 线 ) 
0.5 黑 / 蓝 一 ECU/135 ( CAN 总 线 ) 
0.8 灰 售 变速 器 束 间 1 (倒车 开关 ) 
0.5 黑 / 红 @ ECU/149 ( 宛 余 制 动 信和 号 ) 
0.5 黄 / 黑 2> 发 动机 束 间 b4( 油 压 传 感 ) 
0.5 粉红 / 绿 5> ECU/178 (油门 1 地 电 ) 
0.5 粉红 / 蓝 2> ECU/179 ( 油门 1 信号) 
05 白 / 绿 <Q ECU/177 (油门 1 电源 ) 
1.0 黄 / 蓝 底盘 立 架 束 间 8 (水 位 报警 ) 
0.5 白 / 红 全 变速 器 束 间 4 (低档 信号 ) 
0.5 黑 / 蓝 @。 ECU/142 ( 空调 请 求 ) 
0.5 灰 2> 变速 器 束 间 7 ( 车 速 里 程 电源 ) 
0.5 灰 / 白 二 变速 器 束 间 6 车 速 里 程 信 号 ) 
0.5 白 / 黄 a> ECU/176 (油门 2 地 电 ) 
0.5 浅 绿 / 黑 Oo> ECU/180 (油门 2 信号 ) 
05 灰 / 黑 <Q ECU/184 (油门 2 电源 ) 
0.5 黄 / 白 一 ECU/189 (K 线 ) 
0.5 红 / 蓝 配 ECU/125 ( 远程 油门 信号 ) 
0.5 红 /和 白 @ ECU/141 ( 制 动 信和 号 ) 
0.5 红 / 白 一 变速 融 束 间 10 (屏蔽) 
0.8 黑 / 白 写 底盘 立 架 束 间 5 (各 驶 室 锁 止 
信号 ) 
0.5 红 / 黄 <o ECU/162 (多 态 信 和 号) 
0.5 黄 / 红 永 ECU/138( 预 热 指 示 ) 
0.5 紫 / 白 如 ECU/156 ( 积 水 报 警 ) 
0.5 黑 一 ECU 外 联 束 间 3 (ECU/211， 空 调 
控制 备用 ) 
0.5 红 / 绿 5> ECU/165 ( 多 态 地 电 ) 
0.8 蓝 / 黄 <ECU 外 联 束 间 1 (ECU/203 
电源 ) 
0.5 白 / 红 @> ECU/140 (工作 电源 ) 
0.5 浅 绿 < 一 ECU/124 (远程 油门 地 电 ) 
1.0 红 / 蓝 倒车 灯 @ 底 盘 立 架 束 间 9， 后 
灯 束 间 6 
1.0 绿 /日 @ 电 喇叭 2 
0.5 蓝 / 黄 @。ECU/166 (离合 信号 ) 
0.5 黑 / 棕 @ ECU/161 ( 起 动 信和 号 ) 








(内侧 ) 


FL1 
FL3 
FL4 
FLS 
FL6 
FL7 


3.0 白 〇 底盘 束 间 bl 

4.0 白 O 〇 > 底盘 束 间 al 

4.0 黑 <O 发 动机 束 间 a (交流 发 电机 B+ ) 
4.0 红 > 底盘 束 间 a2 

3.0 黑 / 黄 > 底盘 束 间 b2 

4.0 黑 / 白 忆 底盘 束 间 c3， 挂车 ABS 接 
口 al 
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发 动机 束 间 a 
1 Ir = 2 


发 动机 束 间 b 








货 汽 车 线束 图 解 


内 


时 
巩 
过 


(外 侧 ) 
FL1 ~FL7 8.0 黑 绿 <@ 总 电源 接点 








2 


2 


4.0 电 枢 B+ @O> 大 熔断 锅 盒 FL4 


4.0 日 < 交流 发 电机 (〈 电 要 B+ ) 


【《 播 座 为 底盘 线束 ， 插 头 为 发 动机 线束 ) 





~] 人 作 上 mm 王 ~ 人 上 mm 一 


2 


0.8 白 / 红 <Q 底 盘 束 间 d34 

0.5 黄 / 绿 < 底盘 束 间 d13 

0.5 黄 / 黑 <2 底盘 束 间 d54 

0.8 绿 /日 里 底盘 束 间 d14 

0.8 日 / 黑 c> 底 盘 欣 铁 点 a 

0.8 白 / 红 .90> 交流 发 电机 (充电 D+) 
0.5 黄 / 绿 2> 冷 却 液 温 度 传 感 希 1 
0.5 黄 / 黑 2> 油 压 传 感 锅 2 

0.8 绿 /日 恕 压 固 机 

0.8 白 / 黑 搭 铁 


0.8 绿 / 白 < 里 发 动机 束 间 b6 


4.0 白 ”B+ 名 发 动机 束 间 a2 
0.8 白 / 红 D+ <9 .发 动机 束 间 bl 


0.5 黄 / 绿 <9 .发 动机 束 间 b3 
0.5 白 / 黑 搭 铁 


0.5 白 / 黑 搭 铁 
0.5 黄 / 黑 < 发 动机 束 间 b4 


( 即 1 号 插座 ) 


102 
103 
104 


105 
106 
108 
109 
110 
111 
122 
124 


125 


129 


130 
131 
132 
133 
134 
135 
137 
138 


2.0 白 ” 主 电源 忆 底 盘 束 间 d41 (S24) 
2.0 白 ” 主 电源 < 忆 底 盘 束 间 d41 (S24) 
2.0 红 输出 电源 已 @, 底盘 束 间 d44, |‖ 恒温 风 届 转速 
油水 分 离 传感器 1， 变 速 器 束 间 3 

2.0 昌 / 黑 ac> 底 盘 搭 铁 点 a 

2.0 日 / 黑 o 底 盘 搭 铁 点 a 

2.0 白 ” 主 电源 忆 底 盘 束 间 d41 (S24) 
2.0 白 ” 主 电 源 < 避 底盘 束 间 d41 (S24 ) |‖ ECU 外 联 束 间 
2.0 白 / 黑 李 底盘 搭 铁 点 a 1 l. 
2.0 日 / 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 a 
0.8 黄 / 蓝 世 底盘 束 间 dl19 (诊断 灯 ) 
0.5 浅 绿 < 二 底盘 束 间 d80( 远程 油门 地 
电 ) 

0.5 红 / 蓝 全 底盘 束 间 d68 (远程 油门 
信和 号 ) 

0.5 棕 / 红 < 一 底盘 立 架 束 间 1、15( 数 
字 地 电 ) 

05 柳 / 蓝 < 底盘 束 间 d31( 诊断 灯 地 电 ) | 油 滤 加 热 器 
0.5 紫 昌 底盘 束 间 d4 (巡航 加 速 ) 
0.5 蓝 全 底盘 立 架 束 间 7 ( 车 下 起 动 ) 
0.5 棕 / 黑 世 底盘 束 间 dl ( 转速 ) 油水 分 离 传 感 需 
0.5 白 / 黄 一 底盘 束 间 d50 ( CAN 总 线 ) 
0.5 黑 / 蓝 一 底盘 束 间 d51 ( CAN 总 线 ) 
0.5 黑 / 棕 @ 起 动 继电器 1 (高 端 ) 

0.5 黄 / 红 攻 6 底盘 束 间 d74( 预 热 指示 ) 














NS 
Ey 
— 


内 容 


139 0.5 黄 / 绿 箱底 盘 束 间 d33 (报警 灯 ) 
140 0.5 白 / 红 <@ 底 盘 束 间 d79 ( S25) 

141 0.5 红 / 白 <@ 底 盘 束 间 d69 ( 制 动 信号 ) 
142 0.5 黑 / 蓝 <@ 底 盘 束 间 d61 (空调 信和 号 ) 
143 0.5 蓝 <92 油水 分 离 传 感 硕 2 

146 0.5 和 白 / 绿 昌 底盘 束 间 d28 (这 航 恢复 ) 
147 0.5 棕 怠 底盘 立 架 束 间 14〈 车 下 熄火 ) 
149 0.5 黑 / 红 <@ 底 盘 束 间 d53 (人 匈 余 制 动 ) 
151 0.5 绿 和 起 动 继 电器 2 ( 低 端 ) 


155 0.5 日 @> 预 热 继 电 硕 2 
156 0.5 紫 / 白 熙 底盘 束 间 d75 ( 积 水 报 警 ) 
159 ”0.5 紫 <5 预 热 继 电 大 1 ( 地 电 ) 


161 0.5 黑 / 棕 里 底盘 束 间 d84 ( 起动 信 号 ) 
162 0.5 红 / 黄 2> 底 盘 束 间 d73 (多 态 信 号 ) 
164 0.5$ 绿 / 红 旭 底盘 束 间 d16 (巡航 减速 ) 
165 0.5 红 / 绿 <6 底 盘 束 间 d77 (多 态 地 电 ) 
166 0.5 蓝 / 黄 @ 底 盘 束 间 d83 ( 离合 信号 ) 
167 0.5 白 / 黑 < 恒温 风扇 转速 传感器 1 

168 0.5 绿 5V+ 2 恒温 风扇 转速 传感器 2 
169 0.5 黄 ”信号 世人 恒温 风扇 转速 传 感 右 3 
170 ”0.8 黑 一 变速 器 束 间 12 (车速 屏蔽 ) 

171 0.$ 灰 / 黑 世 底盘 束 间 d12 (车 速 信号 ) 
172 0.5 红 / 白 <@ 底 盘 束 间 d49 (诊断 请 求 ) 
174 0.5 白 / 蓝 @@ 底 盘 束 间 d5 (巡航 取消 ) 
176 0.5 和 白 / 黄 <5 底 盘 束 间 d64( 油门 2 地 电 ) 
177 0.5 和 白 / 绿 2> 底 盘 束 间 d57( 油门 1 电源 ) 
178 0.5 粉红 / 绿 <5 底 盘 束 间 d55( 油门 1 地 电 ) 
179 ”0.5 粉红 / 蓝 <2 底 盘 束 间 d56 (油门 1 信号) 
180 0.5 浅 绿 / 黑 < 底盘 束 间 d65 (油门 2 信号) 
184 0.5 灰 / 黑 0 底盘 束 间 d66( 油门 2 电源 ) 
185 ”0.5 白 <@ 变 速 带 束 间 2 ( 空 档 信 号 ) 

189 ”0.5 黄 / 白 一 底盘 束 间 d67 (K 线 ) 





0.5 日 / 黑 5> ECU/167 
2 0.5 绿 5V+ <Q ECU/168 
3 0.5 黄 信号 池 ECU/169 


1 1.0 蓝 / 黄 吕 底盘 束 间 d78( 排 气 制 动 开 关 )， 
排 气 制 动 电磁 内 1 

一 一 对 接 到 ECU/203 

2 0.5 蓝 / 黑 昌 底盘 束 间 d15( 排 气 制 动 开 关 ) 

一 一 对 接 到 ECU/229 

3 0.5 黑 一 底盘 束 间 d76 ( 空调 控制 备用 ) 

一 一 对 接 到 ECU/211 

4 0.8 黑 / 黄 丰 排 气 制 动 电磁 内 2 

一 一 对 接 到 ECU/206 


1 2.0 昌 /1/ 黑 cs 底盘 搭 铁 点 bb 
3 2.0 白 / 蓝 @ 底 盘 束 间 d46 (F16 ) 





1 0.5 红 电源 <@ ECU/104 
2 0.5 蓝 ”信号 ECU/143 
3 0.5 日 / 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 a 


名 称 
预 热 继 电 带 


_ 


记忆 电源 接口 








总 电 源 接点 


一 
起 动 继 电器 





奔 盘 搭 铁 点 a 


OF 


G@ 一 
帮 盘 搭 铁 点 b 
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内 容 名 称 
搭 铁 点 
1 0.5 紫 地 电 5> ECU/159 G@ 二 
2 0.5 日 控制 @@ECU/155 空气 滤 清 报警 开关 
(楼 记忆 电源 熔断 器 ) oes 
1.0 白 二 底盘 束 间 do， 底 盘 立 架 束 间 3 [CE 
( 接 起 动机 电磁 开关 火线 柱 ) 车 下 熄火 按钮 
8.0 兰 1/ 绿 > 大 炊 断 表 盒 FLI ~ FL7 ( 司 
4 
1 0.5 黑 / 标 高 端 @@ ECU/137 车 下 起 动 按钮 
2 0.5 绿 低 端 sw ECU/151 昕 二 3 司 
1 1.0 目 1/ 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 b 驾驶 室 举 升 报警 器 
2 1.0 绿 /日 旦 底盘 束 间 d82 = 
轩 | 
30 自 /同人 
3.0 日 /黑车 … 驾驶 室 到 位 开关 
3 OE 
1 2 
4 


4.0 日/ 黑 
3.0 白 / 黑 
3.0 白 / 黑 +1.5 白 黑 


0D 





(插座 为 底盘 线束 ， 插 头 为 底盘 立 架 线束 ) 





MD oo ~ OW 人 六 一 


‘OO oo OW 人 六 一 


天 一 
Lam 


-一 ”一 一 
DD DD 一 


-一 一 
nn 人 


1.0 黑 / 白 一 > ECU/129 

0.8 绿 / 红 刀 底盘 束 间 d27 
0.5 红 刀 记忆 电源 接口 

0.8 黑 / 蓝 所 底盘 束 间 d32 
0.8 黑 / 日 写 底 盘 束 间 d72 
0.8 绿 / 蓝 底盘 束 间 d26 
0.5 蓝 合 ECU/132 

1.0 黄 / 蓝 <9 底盘 束 间 d59 





挂车 灯 备用 接口 


13 Ee2 


挂车 灯 插 座 


1.0 红 / 蓝 底盘 束 间 d81 a 
1.0 绿 / 白 <@ 底 盘 束 间 d20 大 1 1 
0.8 绿 - 昌 底盘 束 间 d42 A 是 区 国 5 
0.8 黑 / 绿 @ 底 盘 束 间 d11 bb 
1.0 蓝 / 白 里 底盘 束 间 d8 





0.5 标 合 ECU/147 

0.5 棕 / 红 一 > ECU/129 
0.5 黑 / 芮 < 车 下 起 动 按钮 2 水 位 报警 开关 
0.8 绿 红 .@> 挂 车 灯 插 座 3〈 左 转 ) 
0.5 红 / 黄 @> 驾 驶 室 举 升 报警 器 1 EE g 





0.8 黑 / 蓝 含 空 气 滤 清 报警 开关 挂车 ABS 接口 a 
0.5 黑 / 白 合 驾驶 室 锁 止 开关 1 a 
0.8 绿 / 蓝 @@ 挂 车 灯 插 座 5 ( 右 转 ) 区 = 
0.8 蓝 含 车 下 起 动 按钮 1 挂车 ABS 接口 b 
0.5 黄 / 绿 全 水 位 报警 开关 1 ; 
1.0 红 / 蓝 倒车 全 挂车 灯 备 用 接口 1 是 
1.0 绿 / 白 制 动 @ 挂 车 灯 备 用 接口 2， 挂 
车 灯 搬 座 4 排 气 制 动 电磁 阀 
0.8 绿 小 灯 .@ 挂 车 灯 插 座 2、8 
0.8 绿 / 芮 @ 后 照 灯 1 
0.8 蓝 /和 白 后 雾 灯 @ 挂 车 灯 备 用 接口 3, | 轴 间 差 速 电 磁 疾 
挂车 灯 插 座 7 
0.8 黑 / 红 含 车 下 熄火 按钮 2 
0.8 标 / 红 < 车 下 炸 火 按钮 1 轮 间 差 速 电磁 阀 





( 续 ) 
内 容 
( 接 底 盘 立 架 右 侧 ) 


2.0 日 / 黑 <5<… 


0.8 黑 / 蓝 与 底盘 立 架 束 间 4 
0.8 白 / 黑 搭 铁 


1 0.8 标 / 红 一 > 底盘 立 架 束 间 15 ( ECU/147) 
2 0.8 黑 / 红 全 底盘 立 架 束 间 14 (ECU/129 ) 


0.8 蓝 司 底盘 立 架 束 间 7 (ECU/132 ) 
2 0.5 黑 / 黄 一 > 底盘 立 架 束 间 1 (ECU/129 ) 


1 0.5 红 / 黄 @ 底 盘 立 架 束 间 3 (记忆 电源 熔 
朵 器 ) 
2 0.8 白 如 驾驶 室 到 位 开关 3 


0.8 白 写 驾驶 室 举 升 报警 器 2 
4 0.8 白 / 黑 搭 铁 


1 0.8 绿 / 黄 昌 底盘 立 架 束 间 12 
2 0.8 白 / 黑 搭 铁 


1 0.5 黑 / 白 写 底盘 立 架 束 间 5 
2 0.5 白 / 黑 搭 铁 


1 0.8 红 / 蓝 倒车 @ 底 盘 立 架 束 间 9 
0.8 绿 / 白 ” 制 动 @ 底 盘 立 架 束 间 10 
0.8 蓝 / 白 后 筋 灯 @ 底 盘 立 架 束 间 13 


2.0 白 / 黑 搭 铁 

1.0 绿 小 灯 昌 底盘 立 架 束 间 11 
0.8 绿 / 红 左 转 昌 底盘 立 架 束 间 2 
1.0 绿 / 白 制 动 -@ 底 盘 立 架 束 间 10 
0.8 绿 / 蓝 石 转 <@ 底 盘 立 架 束 间 6 
0.8 蓝 / 白 后 雾 灯 里 底盘 立 架 束 间 13 
0.8 绿 小 灯 里 底盘 立 架 束 间 11 


oo ~ nn ww 已 一 


1 0.5 黄 / 绿 生 底盘 立 架 束 间 8 
2 0.5 白 / 黑 搭 铁 


1 4.0 黑 /和 白 <@ 大 熔断 吉 盒 FL7 
2 4.0 白 / 黑 一 底盘 搭 铁 点 b 


1.0 黑 / 蓝 一 底盘 束 间 cl 
1.5 黑 / 黄 < 底盘 束 间 c2 
1.0 日 / 黑 一 > 底盘 搭 铁 点 bb 


1 1.0 蓝 / 黄 @ ECU 外 联 束 间 1 (ECU/203 ) 
2 0.8 黑 / 黄 g 络 ECU 外 联 束 间 4 (ECU/229 ) 


1 1.0 红 / 白 - 昌 底盘 束 间 d17 
2 1.0 昌 / 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 b 


1 1.0 白 / 红 里 底盘 束 间 d18 
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( 续 ) 
内 容 名 称 内 容 
1.0 白 / 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 bb 11 1.0 白 / 黑 z> 一 > 诺 盘 搭 铁 点 bb 


12 1.0 日 / 黑 5> -> 底盘 挫 铁 点 b 
15 0.8 红 / 绿 备用 一 底盘 束 间 d2 
0.8 灰 尼 底盘 束 间 d52 16 0.8 红 / 黑 备用 一 底盘 束 间 d3 
0.5 白 .@ ECU/185 Sr 2 0.8 绿 / 蓝 左 转 @ 左 后 组 合 灯 2 
0.8 黑 / 柳 <2 ECU/104 3 0.8 绿 / 黄 右 转 @ 右 后 组 合 灯 2 
0.5 日 / 红 宇 底盘 束 间 d60 4 1.0 绿 小 灯 怠 左 后 示 宽 灯 1， 右 后 示 宽 灯 















0.5 灰 /和 白 也 底盘 束 间 d63 1， 右 后 组 合 灯 4， 左 后 组 合 灯 4 
0.5 灰 志 底盘 束 间 d62 6 0.8 红 / 蓝 倒车 @r 右 后 组 合 灯 5$， 倒 车 蜂 
0.8 绿 / 日 一 > 底盘 搭 铁 点 鸣 句 1， 左 后 组 合 灯 5 
0.5 红 / 白 屏蔽 一 底盘 束 间 d70 7 0.8 绿 /日 ” 制 动 岛 右 后 组 合 灯 3， 左 后 组 
0.8 日 / 墨 a 底盘 搭 铁 点 b 合 灯 3 
0.5 黑 ” 搭 铁 屏蔽 5> ECU/170 8 0.8 蓝 /上 后 筋 灯 @ 右 后 组 合 灯 6， 左 后 
0.5 红 含 倒车 灯 开 关 组 合 灯 6 
0.5 黑 / 红 但 空 档 开 关 9 0.5 标 / 芮 含 轮 间 差 速 指示 开关 
0.5 黑 / 日 O> 空 档 开关 10 0.5 标 /日 含 轴 间 差 速 指 示 开 关 
0.5 白 / 红 全 低档 指示 开关 11 0.8 白 / 黑 搭 铁 
0.5 红 < 一 倒车 灯 开 关 12 0.8 白 / 黑 搭 铁 
0.8 绿 信号 蕊 车 速 里 程 传感器 3 13 0.8 白 / 黑 搭 铁 
0.8 红 电源 0 车速 里 程 传 感 带 1 14 0.8 白 / 黑 搭 铁 
0.5 白 / 黑 搭 铁 15 0.8 白 / 黑 搭 铁 
11 0.5 白 / 黑 搭 铁 16 0.8 白 / 黑 搭 铁 
12 ”0.8 黑 <6 和 车 速 里 程 传感器 2 左 后 示 宽 灯 
空 档 开关 /=N 1 0.8 绿 <@ 后 灯 束 间 4 
0.5 黑 / 红 @ 变 速 器 束 间 2 加 ， 2 0.8 白 / 黑 搭 铁 
© 0.5 黑 / 和 白 < 变 速 融 束 间 3 右 后 示 宽 灯 
倒车 灯 开 关 /=N 1 0.8 绿 <@ 后 灯 束 间 4 
0.5 红 司 变速 器 束 间 1 回 ， 2 0.8 白 / 黑 拱 铁 
© 0.5 红 / 蓝 一 > 变速 器 束 间 5 轴 间 差 速 指示 开关 
低档 指示 开关 = 0.5 标 /日 全 后 灯 束 间 10 
日 / 红 全 变速 器 束 间 4 轮 间 差 速 指示 开关 
© .3 日 / 黑 搭 铁 EE 0.5 标 / 黄 写 后 灯 束 间 9 
倒车 蜂 鸣 器 
0.8 红 电源 < 变速 器 束 间 7 = 1 0.8 红 / 蓝 @@ 后 灯 束 间 6 
0.8 搭 铁 5> 变 速 山 束 间 12 (UH 
0.8 绿 信号 过 变 速 锅 束 间 6 搭 铁 点 
O— 
1.0 日 / 黑 5Y 底 盘 搭 铁 点 b 右 后 组 合 灯 

















1.0 黄 / 红 <9 底 盘 束 间 d25 1 1.0 白 / 黑 搭 铁 
2 0.8 绿 / 黄 右 转 昌 后 灯 束 间 3 

0.8 黄 / 绿 昌 底盘 束 间 d43 3 0.8 绿 /日 制 动 里 后 灯 束 间 7 

0.8 日 / 墨 5 底盘 搭 铁 点 b 4 0.8 绿 小 灯 昌 后 灯 束 间 4 
(插座 为 底盘 线束 ， 桂 头 为 后 灯 线 束 5 0.8 红 / 蓝 倒车 @ 后 灯 束 间 6 
2 0.8 绿 / 黑 左 转 < 昌 底盘 束 间 d6 6 0.8 蓝 / 白 后 雾 灯 旭 后 灯 束 间 8 
3 0.8 绿 / 黄 右 转 里 底盘 束 间 d7 
4 15 绿 小 灯 昌 底盘 束 间 d42 1 1.0 白 / 黑 搭 铁 
6 0.8 红 / 蓝 倒车 里 底盘 束 间 d81 2 0.8 绿 / 蓝 ， 左 转 但 后 灯 束 间 2 
7 0.8 绿 / 白 制 动 @ 底盘 束 间 d20 3 0.8 绿 /日 制 动 @ 后 灯 束 间 7 
8 0.8 蓝 / 白 后 雾 灯 < 时 底盘 束 间 d8 4 0.8 绿 小 灯 昌 后 灯 束 间 4 
9 0.8 标 / 黄 ， 轮 差 指 示人 后 底盘 束 间 d29 5 0.8 红 / 蓝 倒车 垦 后 灯 束 间 6 
10 0.8 柠 / 白 ” 轴 差 指示 全 底盘 束 间 d30 6 0.8 蓝 / 白 后 雾 灯 旭 后 灯 束 间 8 
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0.8 红 / 蓝 筋 灯 @ 前 筋 灯 继 电器 87 
1.0 红 / 绿 辅助 远 光 <@ 左 熔断 硕 盒 S4 碳 
0.6 绿 / 左 转 <@ 闪 光 右 LL 


oo OW 人 人 慷 一 
\D oo0 OU 人 必 一 








0.35 红 <9 仪 表 a5 = 可 下 1 0.5 绿 / 红 喇叭 按钮 写 喇 叭 继 电 顺 85 
后 桥 气 压 传感器 i 4 0.5 蓝 / 标 右 转 控制 工 闪 光 器 有 
GG 二 ”0.35 蓝 < 仪表 a4 5 本 呈 | 5 05 蓝 / 黑 左 转 控制 二 闪光 器 L 
制 动 灯 开关 aa 7 0.5 红 / 绿 近 光 控制 右 近 光 继 电 右 85 
Ty 1 0.5 绿 / 蓝 写 制 动 灯 继电器 85 de = 8 0.5 红 / 白 远 光 控制 写 远 区 继 电器 85， 记 
9。 2 05 白 / 黑 拱 铁 a 录 仪 接口 5 
仪表 搭 铁 点 。 SR 外 DD EE 9 0.5 绿 / 白 小 灯 控 制 理 后 小 灯 继 电 关 86， 
GG— 2.5 白 / 黑 三 仪表 b3、b5， 底 盘 束 间 d53、 全 小 灯 继 电器 85 
97 本 10 0.5 白 / 黑 搭 铁 
驻 车 制 动 开关 - 吓 17 0.5 蓝 / 棕 全 排 气 制 动 继 电 天 85 
AR 0.5 蓝 / 黑 五 仪表 b18 18 0.5 蓝 / 白 矿 排 气 制 动 油 门 开 关 1 
@ 0.5 白 / 黑 搭 铁 20 0.5 红 / 蓝 和 危险 报警 忆 仪 表 b29 
( 接 驾 驶 室 前 外 部 左 侧 ) 21 1.0 蓝 / 检 转向 二 闪光 器 49a 
3.0 黑 x2+1.5 黑 22 0.5 蓝 ”前 筋 灯 控制 态 前 筋 灯 继 电 帮 85， 
记录 仪 接 口 4 
0.8 白 / 黑 搭 铁 仪表 a 


2 0.6 蓝 /权时 乔 水 开关 3 0.35 黑 / 红 ” 预 热 指 示 <@ 预 热 控 制 絮 3 
0.35 安全 带 指 示 仿 安全 囊 报 警 开关 2 


1 
2 
4 0.35 蓝 3V 2> 后 桥 气 压 传 感 器 
5 
7 





1.0 绿 / 黄 @ 后 视 镜 除 霜 继电器 87 
1.0 白 / 黑 搭 铁 0.35 红 3V > 前 桥 气压 传 感 需 


0.3$ 红 / 蓝 ， 前 雪 灯 里 前 雳 灯 继 电 和 做 87 





1 0.5 白 / 绿 制 动 了 @ 制 动 灯 继 电器 87 10 0.5 红 / 黑 近 光 指示 <@ 近 光 继 电表 87 

2 0.5 绿 / 黑 左 转 <@@ 闪 光 器 LL 12 0.35 蓝 / 黄 ” 排 气 制 动 指 示 刀 排 气 制 动 继 
3 0.5 绿 / 芮 右 转 昌 闪 光大 RL 电器 87 

4 0.5 蓝 ”前 筋 灯 控 制 宇 灯光 组 合 开 关 22 13 0.35 黑 / 蝗 驾驶 室 锁 止 含 底 盘 束 间 d68 
5 0.5 红 /和 白 远 光 控制 含 灯 光 组 合 开关 8 14 0.35 白 ”低档 指示 恕 底盘 束 间 d71 

7 0.6 柠 / 黄 乔 水 高 速 含 二 合 一 控制 硕 14 16 0.5 黑 / 黄 ABS 8ABS 上 接口 5 

8 0.6 标 /日 刊 水 低速 含 二 合 一 控制 部 10 17 0.35 黑 / 蓝 空气 滤 清 含 底 盘 束 间 d90 

9 0.6 红 / 蓝 倒车 里 倒车 灯 继 电器 87 18 0.35 红 / 黄 ， 门 控 合 左 、 右 门 控 开关 


10 0.5 灰 / 白 ”车速 里 程 蕊 拨 码 絮 7 19 0.5 粉红 / 黑 ABS 一 底盘 束 间 cl 
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仪表 





排 气 制 动 油门 开关 


1 2 
局 局 


气 喇叭 电磁 立 


@ 
UV 





起 动 钥 是 开关 


空调 控制 面板 


4 1 
| 一 一， | 
EA 
9 Ss 


束 风 开关 


1 
2 


0.6 白 / 黑 


内 容 
0.5 粉红 全 ABS 诊断 开关 3 
0.35 绿 / 白 条 20km/h 车 速 继电器 86 
0.35 绿 / 红 条 60km/h 车 速 继电器 86 
0.35 绿 / 黄 厢 40km/h 车 速 继电器 86 
0.35 黄 / 绿 转 癌 油 位 全 底盘 束 间 d15 





0.35 黄 / 蓝 水 位 报警 0 底盘 束 间 d70 

0.35 村 5 仪表 搭 铁 点 

0.35 村 a 了 仪表 搭 铁 点 

0.35 红 / 油 压 5V 80> 底盘 束 间 d91 
0.35 绿 / 红 转速 下 拨 人 码 右 2 
05 黄 / 红 和 常 电 @ 左 炊 断 带 盒 S11 右 
05 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电器 87 
05 黄 / 黑 仪表 供电 <@ 左 熔断 器 盒 S15 厂 
0.35 白 / 红 充电 0 底盘 束 间 d92 
0.5 蓝 / 黑 全 驻 车 制 动 开关 
0.35 黄 / 红 燃油 1V 2> 底 盘 束 间 d69 
0.35 绿 / 黄 ”挂车 转 癌 指示 站内 光 器 c2 
05 黄 / 绿 冷却 液 温度 1V > 底盘 束 间 d89 
0.35 绿 / 主 车 转 回 指示 也 闪 光 需 cl 
0.5 红 / 黄 远 光 指示 姐 远 光 继 电 怖 87 
0.5 灰 / 白 车 速 里 程 信号 7V 工 拨 码 器 7 
0.35 绿 < 昌 制 动 灯 故 障 报警 船 3 
035 红 / 蓝 危险 报警 刀 灯 光 组 合 开关 20 
0.35 灰 “车速 里 程 11V 2 底盘 束 间 d79 





0.5 蓝 / 日 捷 灯 光 组 合 开关 18 
0.5 蓝 / 红 < 扣 排 气 制 动 离合 开关 1 


搭 铁 


0.6 柠 / 白 <@ 喇 叭 变换 继 电 闫 87 


6 


7 
8 


9 


1.0 标 ， 预 热 档 > 右 熔 断 需 盒 F14 左 

0.8 黑 / 白 起 动 档 > 底盘 束 间 d8 ( 空 档 
开关 )， 炸 火 控制 器 8 

3.0 白 / 红 供电 < 右 燃 断 需 盒 F1 右 

2.0 蓝 ACC 档 @w> 空 调控 制 面板 7， 点 
烟 需 继 电 需 86， 左 熔断 需 盒 S12 左 

30 蓝 ON 档 @ > 底盘 束 间 d7， 炸 火 控制 
器 9， 拨 码 器 4，IG 继电器 86， 倒 车 灯 继 电 
器 86， 鼓 风 继 电器 86， 左 熔断 器 盒 S13 左 


0.6 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电器 87 

0.5 白 / 黑 搭 铁 

0.5 蓝 0> 冷 暧 变换 转 回 器 2 

0.6 蓝 / 黑 @< 中 辟 风 开关 6 

0.6 红 / 呐 @ 风 道 变 换 转 回 硕 1， 内 外 循 
环 转向 器 1， 冷 暖 变换 转向 器 1 

0.5 绿 .2> 风 道 变换 转向 吉 2 

0.6 红 @ < 起 动 钥匙 开关 $(ACC 档 ) 
0.8 柠 .@> 空 调 电 子 温 控 右 3， 冷凝 继 电 响 
86， 压 缩 继电器 85 

0.5 黄 Q> 内 外 循环 转 问 器 2 


1.0 监 4 档 .@, 调 速 电阻 1 


轮 间 差 速 开关 


区 一 人 
有 ] 


喇叭 变换 开关 


本 一 


oo OO DD 一 oo OO DD 一 oo ~ 人 nn 上 hiMP 


oo -OO DD 一 


Oo ~] U 亚 


内 容 
3 档 @ 调 速 电 阻 1 
1.0 绿 2 档 @ 调 速 电 阻 6 
1.0 黄 ”1 档 @ 调 速 电阻 3 
0.8 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电器 87 
0.6 蓝 / 黑 @O> 空 调 探 制 面 板 4 
1.0 浅 绿 < 避风 继电器 87 
1.0 白 / 黑 搭 铁 


1.0 蓝 


0.5 红 @> 辅助 远 光 继 电 占 86 

0.5 红 / 绿 显示 灯 <@ 右 熔断 着 盒 S4 右 
0.5 红 / 黄 忆 远 光 继 电器 87 

0.5 白 / 黑 搭 铁 

0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电 右 87 
0.5 白 / 黑 搭 铁 


0.6 白 / 红 .8 底盘 束 间 d20 ( 轮 间 阀 ) 

05 黑 / 红 “显示 灯 < 右 熔断 需 盒 F15 碳 
0.6 绿 <O 右 熔断 需 盒 F21 碳 

0.35 棕 / 黄 ， 轮 差 到 位 全 底盘 束 间 d16 


0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电器 87 
0.5 白 / 黑 搭 铁 


0.8 红 / 白 恕 底盘 束 间 d19 ( 轴 差 内) 

0.5 黑 / 红 显示 灯 < 右 熔断 需 盒 F15 厂 
0.6 绿 <O 右 熔断 需 盒 F21 碳 

0.6 绿 〇 > 轮 间 差 速 开关 3 

0.35 标 / 白 合 底盘 束 间 d17〈 轴 间 到 位 ) 


0.5 红 / 绿 照明 里 小 灯 继 电大 87 
0.5 白 / 黑 搭 铁 


0.5 黄 / 黑 @> 二 合 一 控制 吾 3 
0.35 蓝 / 白 显示 灯 <@ 二 合 一 控制 器 4 
0.5 红 <O 左 熔 晰 融 盒 S21 右 


0.5 白 / 搭 铁 

0.5 红 / 绿 照明 里 小 灯 继 电大 87 
0.5 白 / 搭 铁 

0.6 红 / 黄 s> 左 、 右 门 控 开 关 


0.6 红 / 黄 (备用 跨 接 线 ) 
0.6 红 / 黄 三 顶 篷 束 间 10 
0.5 红 黄 ( 备用 跨 接线 ) 


0.5 白 / 黑 搭 铁 
0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电表 87 
0.5 白 / 黑 搭 铁 
0.5 白 / 黑 搭 铁 


0.5 棕 /红包 喇叭 变换 继电器 85 
0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电 需 87 
0.5 白 / 黑 搭 铁 


0.6 绿 @ 底盘 束 间 d50 (后 照 灯 ) 
0.5 绿 

0.5 绿 ”显示 灯 <O 

0.6 蓝 / 芮 <O 右 熔断 硕 盒 F24 碳 
0.5 白 / 黑 搭 铁 


人 入、 欧 曙 6 ETX (380 ) 国 开 柴油 汽车 |775 


( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
7 0.5 红 / 绿 照明 .@ 小 灯 继 电器 87 8 0.5 红 / 蓝 @ 前 务 灯 继电器 87 
8 0.5 白 / 黑 搭 铁 9 0.5 绿 小 灯 信 号 小 灯 继 电器 87 
副 箱 空 档 取 力 开关 10 0.6 标 /和 白 刊 水 低速 写 乔 水 电动 机 2， 记 
Vy 1 0.8 浅 绿 / 红 @ 底盘 束 间 d63 录 仪 接口 8 
13% 3 0.8 蓝 / 黑 < 左 熔断 器 盒 S13 右 11 0.$ 蓝 / 红 订 /oo 乔 水 电动 机 $ (复位 时 / 
6lsBmo 5s 7 0.5 红 / 绿 照明 @@ 小 灯 继 电器 87 复位 后 ) 
3 ER 7 8 05 白 / 黑 搭 铁 12 0.5 红 / 黑 近 光 信号 如 近 光 继电器 87 
ABS 诊断 开关 13 0.6 黑 / 红 供电 @@ 布 炊 断 带 傅 Fl15 碳 
,Ee. 1 0.5 白 / 黑 搭 铁 14 0.6 标 / 黄 刮 水 高 速写 乔 水 电动 机 3， 记 
4 sah 3 3 0.5 粉 红 筷 仪 表 a20，ABS 上 接口 8 录 仪 接口 7 
6 as 7 05 红 / 绿 照明 <@ 小 灯 继 电器 87 15 0.5 红 / 黄 远 光 信号 如 远 光 继电器 87 
38mR 7 8 05 白 / 黑 搭 铁 16 0.6 白 / 黑 搭 铁 
前 灯 调 节 开 关 全 火 控制 器 
;| 二 二 1 0.6 黄 @ 左 前 灯 调 节 2， 右 前 灯 调 节 2 ep 1 0.6 白 / 黑 搭 铁 
1，s hn 3 3 06 红 / 黑 <0O 右 熔断 器 盒 F6 太 /名 昌 = 站 间 3 0.6 蓝 / 黑 OUTI1 @ 底 盘 束 间 d95( 熄火 阀 ) 
6 5 7 0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电器 87 — 了 了 4 0.6 黑 / 黄 OUT2 已 起 动 保护 继电器 86 
3 ES 7 8 05 白 / 黑 搭 铁 5 0.6 白 / 红 30 供电 <@ 右 熔断 器 盒 Fl 三 
点 烟 需 7 0.6 白 D+ <2 底 盘 束 间 dl 
[= 2.0 日 /党 搭 铁 8 0.6 黑 / 白 ST 里 起 动 钥 古 开关 2 (起 动 ) 
2.0 绿 / 柱 忆 右 炊 断 器 愈 F9 石 9 0.6 蓝 ON 了 @ 起 动 钥 是 开关 6 (ON 档 ) 
烟灰 盒 照 明灯 预 热 控制 需 
TT 1 0.5 白 / 黑 搭 铁 1 0.5 黄 / 红 TO 底盘 束 间 d94 ( 预 热 温度 ) 
上 2 0.5 绿 <@ 小 灯 继 电器 87 1.0 黑 / 贰 30 < 布 炊 断 带 盒 Fl14 厂 
安全 带 报警 开关 0.35 黑 / 红 工 @ 仪 表 al 





1 
2 
3 
全 1 0.5 白 / 黑 搭 铁 4 0.8 黑 / 蓝 MV .8 底盘 束 间 d51( 预 热 油 路 ) 
一 2 0.35 黑 生 仪表 a2 5 0.5 白 / 蓝 J.@ 预 热 继电器 c2 
6 1.0 白 / 黑 31 搭 铁 

3 
8 











ee 0.8 红 / 黄 全 如 左 门 踏步 灯 2， 记 录 仪 接 0.6 黑 / 黄 15 旭 古 熔断 带 盒 F15 右 
口 12， 仪表 al18， 车 内 灯 开 关 1, 石门 踏 0.5 白 / 红 D+ < 底盘 束 间 d92 (交流 发 电 
步 灯 2 机 D+ ) 
闪光 需 9 0.6 黑 / 红 50 昌 底 盘 束 间 d6 ( 空 档 开关 ) 
汉 31 0.5 白 / 黑 搭 铁 拨 码 器 
= 54L 0.6 绿 / 红 岛 弃 盘 束 间 d3 (挂车 左 转 ) 1 /13 1 05 绿 / 红 蕊 底盘 束 间 d88&( 交流 发 电机 W ) 
EE EN 54R 0.6 绿 / 蓝 @ 底盘 束 间 d2 (挂车 右 转 ) 鱼 着 - 避 - 避 2 0.35 绿 / 红 居 仪表 b10 
( eR C2 035 绿 / 黄 世 仪表 b22 (挂车 转向 指示 ) eg 4 0.5 蓝 供电 里 起 动 钥匙 开关 6 (ON 档 ) 
2 LL  L 0.5 蓝 /黑光 灯光 组 合 开关 5( 左 转 控制 ) 5 0.5 白 / 黑 搭 铁 
RR 下、R 0.6 蓝 / 棕 志 灯光 组 合 开关 4( 右 转 控制 ) 6 0.35 灰 / 白 蕊 底盘 束 间 d80 (车 速 里 程 传 感 
fe RL 0.6 绿 / 黄 主 车 右 转 @, 记 录 仪 接口 3， 器 ) 
ER 底盘 束 间 d87， 右 前 组 合 灯 6， 右 侧 组 7 0.5 灰 / 白 汪 记录 仪 接口 10, 仪表 b27 
0 全 灯 2 制 动 灯 故 障 报效 器 
遇 和 以 言 
LL 0.6 绿 / 黑 主 车 左 转 @ 左 侧 组 合 灯 2， a 1 1.0 日 / 绿 @ 制 动 灯 继 电 右 87 
左前 组 合 灯 6， 记 录 仪 接口 2， 底 盘 束 间 tT 2 0.6 绿 / 白 .8> 底 盘 束 间 d93 ( 制 动 灯 ) 
d86 人 3 0.35 绿 @> 仪 表 b28 
49 0.8 绿 <@ < 右 炊 断 硕 盒 F3 碳 4 0.6 白 / 黑 搭 铁 
49a 1.0 蓝 / 栓 瑟 灯光 组 合 开 关 21 (转向 ) ABS 上 接口 “” 国 RES RESE 中 
cl 0.35 绿 / 黑 起 仪表 b24 ( 主 车 转向 指示 ) 1 4 1 2.5 黑 避 大 熔断 能 盒 S2 右 
二 合 一 控制 器 [加 遇 - pe 3 0.6 白 / 黑 搭 铁 
-长 天 -1 0.6 红 供电 < 里 < 左 熔 断 吉 盒 S21 右 ED 4 1.0 里 / 黄 心 左 熔断 胡 盒 S3 右 
四 2 0.5 棕 / 黄 高 速 控 制 合 乔 水 开关 6 5 0.53 黑 / 黄 和 仪表 al6 
二 加。 5 05 黄 / 黑 @ 后 雾 灯 开关 1 7 0.6 黑 / 白 -< 底盘 束 间 c3 (FL7 ) 
n 二 是” 4 0.5 蓝 / 白 如 记录 仪 接口 13， 底 盘 束 间 8 0.35 粉红 如 ABS 诊断 开关 3 
T Lr a d4 (后 雾 灯 )， 后 雾 灯 开关 2 ( 显示 灯 ) 收 放 机 
Be 5 0.5 棕 间 砍 时 间 2> 乔 水 开关 8 2 0.6 蓝 供电 < 心 左 熔断 融 盒 S12 右 
[i 6 0.5 柠 / 白 低速 控制 念 乔 水 开关 5 5 0.6 蓝 党 电 姐 左 熔 断 需 盒 S11 右 





7 0.5 蓝 / 红 间 敬 控制 宫 乔 水 开关 2 8 6 0.5 蓝 / 白 J 左 扬 声 器 2 
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( 续 ) 
名 称 内 容 内 容 
7 0.5 蓝 作 左 扬 声 帮 1 87 0.6 蓝 / 黄 .@> 底 盘 束 间 d39 ( 排 气 制 动 电磁 


9 0.6 白 / 黑 搭 铁 
13 0.5$ 绿 /日 CU 右 扬 声 需 2 
14 0.5 绿 作 右 扬 声 关 1 


网 ) 
0.35 蓝 / 黄 @ 仪表 al2 
30 ”1.0 蓝 / 黑 局 左 熔 断 硕 人 多 S13 碳 





取 力 贫 开 关 Rl 站 
, 0.6 绿 虹 底盘 束 间 d41 ( 取 力 电磁 阀 )， 取 85 0.5 白 / 黑 搭 铁 


4， 生 s sp 3 力 报 党 妖 鸣 着?2 86 0.5 蓝 @ 起 动 钥匙 开关 6 














6 ss 2 05 黑 / 红 显示 灯 <@ 右 熔断 央 盒 F15 右 87 3.0 红 忆 冷 凝 继电器 30， 左 炊 断 器 盒 Sl 
ma 7 3 0.6 蓝 / 黑 <O 左 炊 断 天 盒 S13 厂 左 、S3 左 、S15 左 ， 碳 熔 上 断 需 盒 F15 ~ F16 
6 0.5 浅 绿 全 底盘 束 间 d24 ( 取 力 到 位 ) 
7 0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电器 87 30 3.0 白 < 底 盘 束 间 bl (FL1) 
8 0.5 白 / 黑 搭 铁 制 动 灯 继 电器 
后 视 镜 除 害 开关 85 0.5 绿 / 蓝 合 制 动 灯 开关 1 
= 1 0.5 白 / 黑 搭 铁 86 0.5 绿 / 红 <@ 本 插座 30 
?人 ! 05 绿 / 黄 显示 灯 - 旦 后 视 镜 除 霜 继电器 87 87 1.0 白 / 绿 @ 制 动 灯 故 障 报警 器 1 
[| 二 s 3 05 蓝 / 白 写 后 视 镜 除 霜 继电器 85 0.5 白 / 绿 人 记录 仪 接口 1 
7 6 05 白 / 黑 搭 铁 30 1.0 绿 / 红 旭 < 心 左 熔 断 带 盒 S14 右 
7 0.5 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电器 87 0.5 绿 / 红 〇 > 底盘 束 间 d40 
8 0.5 白 / 黑 搭 铁 0.5 绿 / 红 @> 本 插座 86 
浮动 桥 开关 浮动 桥 继电器 
,1 "3 白 / 黑 ” 搭 铁 85 0.5 蓝 全 浮动 桥 开关 3 
1，G。im 3 3 0.5 蓝 后 浮 动 桥 继电器 85 86 0.5 标 姐 右 燃 断 需 盒 F2 右 
6 as 7 05 红 / 绿 照明 @ 小 灯 继 电器 87 87a 0.6 和 白 / 蓝 @ 底盘 束 间 d38 
3 [Eeea7 8 0.5 白 / 黑 搭 铁 bay 四 30 ”0.6 红 / 白 < 倒车 灯 继 电 胡 87a 
取 力 报警 峰 鸣 器 倒车 灯 继 电器 
ke 2 0.5 绿 里 取 力 器 开关 1 85 0.5 红 含 底 盘 束 间 d9 (倒车 灯 开 关 ) 
1 有 SI3 3 05 白 / 黑 搭 铁 86 0.5 蓝 旭 起动 钥匙 开关 6 (ON 档 ) 
备用 接口 87 0.5 红 / 蓝 @ 记 录 仪 接口 9 


_| 量 | 0.5 红 / 绿 一 底盘 束 间 d34 
了 工程 中 2 0.5 红 / 黑 一 底盘 束 间 d33 
刊 水 电动 机 


0.6 红 / 蓝 @ 底 盘 束 间 d99 (倒车 灯 ) 
87a 0.6 红 /和 白 浮 动 桥 继电器 87a 
30 ”0.8 标 < 右 炊 断 器 盒 F2 碳 
0.6 白 / 黑 搭 铁 
0.6 棕 / 白 低速 含 二 合 一 控制 锅 10 
0.6 标 / 黄 高 速 仿 二 合 一 控制 右 14 
0.6 蓝 / 红 供电 里 右 熔 断 器 盒 F11 右 
05 蓝 / 红 石 /二 合 一 控制 器 11 (复位 
时 /复位 后 ) 


85 0.5 绿 @ 石 熔 断 右 盒 F18 石 
86 0.5 绿 /折合 灯光 组 合 开 关 9 
87 1.0 绿 < 右 炊 断 融 盒 F18 石 
30 1.0 蓝 @> 底 盘 束 间 d96 





人 DD 一 





85 0.5 白 / 黑 搭 铁 

86 ”0.35 蓝 @ 起 动 钥匙 开关 6 ( ON 档 ) 
87 ”1.0 浅 绿 咏 疏 风 开 关 7 

30 2.0 绿 / 黑 <O 右 炊 断 融 盒 F8 碳 


0.5 红 / 黄 <@ 空 调控 制 面板 5 
: 2 0.5 绿 < 空调 控制 面板 6 
3 


0.5 白 / 黑 搭 铁 





3 2 
后 视 镜 除 霜 继 电 带 
85 0.5 蓝 / 日 售后 视 镜 除 霜 开关 3 
86 0.5 绿 / 权 旦 左 熔 断 需 盒 S1 右 
87 1.0 绿 / 黄 @ 左 后 视 镜 除 霜 需 2， 右 后 视 
镜 除 霜 器 2， 后 视 镜 除 霜 开关 2 
30 1.0 绿 / 检 避 左 炊 断 紫 傅 Sl1 石 


85 0.5 绿 / 红 搭 铁 

86 0.5 柠 <@@ 空 调控 制 面板 8 
87 0.6 蓝 / 白 如 底盘 束 间 d72 
30”0.6 红 <IG 继电器 87 


85 0.5 标 @@ 空 调控 制 面板 8 
86 ”0.5 绿 g# 空 调 电 子 温 欣 需 1 
87 0.6 绿 / 黄 @O> 空 调 低压 开关 1， 冷凝 电动 机 1 


85 0.5 白 / 搭 铁 
86 0.5 红 昌 辅助 远 光 开关 1 










87 2.5 红 / 蓝 O 〇 > 左 熔 上 断 器 盒 S4 ~ S5 左 Rs7 30 0.6 绿 / 红 <0 右 熔断 器 盒 F7 厂 
30 2.5 红 < 吕 底盘 束 间 b2 (FL2 ) 起 动 保 护 继电器 


排 气 制 动 继 电 答 





85 0.6 日 / 红 坦 右 熔 断 融 盒 Fl 右 
86 0.6 黑 / 黄 含 炸 火 欣 制 禹 4(OUT1 ) 
87a 0.6 黑 / 杰 @ 底 盘 束 间 d5 (起 动 继电器 86 ) 


85 0.5 蓝 / 标 合 灯光 组 合 开 关 17 
86 0.$ 蓝 / 黑 @ 左 熔断 器 盒 S13 右 
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名 称 


30 


点 烟 带 继 电 带 


85 
80 
87 
30 


85 
80 
87 


30 


85 


80 


87 


30 


85 


80 
87 





30 


85 
80 
87 





87a 
30 


85 
80 
87 
30 


85 
80 
87 





30 


20kmh 车 速 继 
电大 


85 


内 容 
0.6 黑 / 红 也 底盘 束 间 d6 ( 空 档 开关 ) 
0.5 / 黑 搭 铁 
蓝 @ 起 动 钥匙 开关 5 
3.0 白 O> 右 燃 上 新郑 盒 F9 左 
3.0 白 < 底 盘 束 间 bl (FLI1 ) 





60km/h 车 速 继 
电 禹 


0.35 蓝 信 灯光 组 合 开关 22 

0.5 绿 了 @ 左 熔断 带 盒 S21 右 

1.0 红 / 蓝 @ 左 前 组 合 灯 4， 仪 表 a7， 二 
合 一 控制 器 8， 右 前 组 合 灯 4 

1.0 和 白 / 红 <O 左 熔断 需 盒 S21 右 


0.5 绿 / 红 如 灯光 组 合 开 关 1 (按钮 ) 
0.5 村 <@ 右 熔断 各 盒 F2 右 

0.6 柠 / 黄 忆 喇叭 变换 继电器 30 

0.6 标 <2 右 熔断 器 盒 F2 厂 





0.5 红 / 白 合 灯 光 组 合 开 关 8 

0.5 红 / 白 扎 记录 仪 接口 $ 

0.6 白 / 绿 <@ 近 光 继 电器 87a 

3.0 红 / 黄 全 仪表 b25， 辅 助 远 光 开 
关 2、3， 二 合 一 控制 器 15， 右 炊 断 器 盒 
F12 ~F13 左 

3.0 红 避 底盘 束 间 b2 (FL2 ) 


0.5 红 / 绿 全 灯光 组 合 开关 7 
0.5 红 坦 底盘 束 间 b2 ) 
3.0 红 @ 仪 表 al0， 二 合 
右 熔 上 断 器 盒 F22 ~ F23 左 

0.6 白 / 绿 妨 远 光 继电器 86 
2.5 红 < 底 盘 束 间 b2 (FL2 ) 


一 控制 带 12， 


0.5 黑 / 黄 @ 右 熔断 需 盒 F15 右 


0.35 绿 / 黄 8 芝 仪表 a23 
05 蓝 / 黑 @ 顶 笑 束 间 20 (40knyh 车 速 灯 ) 


0.5$ 红 /和 白 < 右 熔断 需 盒 F6 碳 





0.5 绿 /白人 六 灯光 组 合 开关 9 

0.5 红 / 昌 - 昌 右 燃 断 硕 盒 F6 碳 

1.0 绿 @@ 左 侧 组 合 灯 1， 左 前 组 合 灯 3， 
仪表 bl12， 烟 灰 盒 照明 灯 2， 副 箱 空 档 取 
力 开 关 7， 喇 叭 变换 开关 7，ABS 诊断 开 
关 7， 前 灯 调 节 开 关 7， 后 照 灯 开关 7， 
空调 控制 面板 1， 鼓 风 开 关 5， 辅 助 远 光 
开关 7， 轮 间 差 速 开关 7， 后 雾 灯 开 关 
7， 车 内 灯 开 关 7， 轴 间 差 速 开关 7， 二 
合 一 控制 器 9， 取 力 器 开关 7， 后 视 镜 除 | 右 熔 断 器 盒 
霜 开 关 7， 浮 动 桥 开 关 7， 顶 和 做 束 间 9、 
14， 右 前 组 合 灯 3， 右 侧 组 合 灯 1 

2.0 红 < 右 熔断 絮 盒 F6 厂 





0.5 黑 / 贰 @ 布 炊 断 剖 盒 F15 右 





( 续 ) 
内 容 


0.35 绿 / 白 Ce 
0.5 蓝 / 白 .@> 顶 篷 束 间 21 ( 40kmyh 车 速 灯 ) 
0.5 红 / 熔断 需 盒 F6 古 


80 
87 
30 





0.5 黑 / 黄 @ 右 熔断 需 盒 F15 右 

0.35 绿 / 红 仪表 a22 

0.5 蓝 / 白 .@ 顶 笑 束 间 19 ( 60knyh 车 速 灯 ) 
0.5 红 /日 < 忆 右 炊 断 右 盒 F6 右 


85 
80 
87 
30 





85 0.5 棕 / 红 合 喇叭 变换 开关 3 

86 0.5 标 旭 右 熔 断 融 盒 F2 碳 

87 0.6 标 /日 @ 气 喇叭 电磁 疾 

87a 0.6 绿 /和 白 @ 底 盘 束 间 d100〈 电 喇叭 ) 


30 0.6 标 / 黄 ee 87 











S21 0 








gl 10 红 0 ) IG 3 继电器 87 
S2 3.0 黑 / 白 忆 底盘 束 间 c3 (FL7) 
S3 1.0 红 IG 继电器 87 
S4~S5 2.0 红 / 蓝 了 辅助 远 光 继 电 套 87 
S6 0.5 黑 / 白 忆 底盘 束 间 c3 (FL7) 
S11 1.5 白 <O 底 盘 束 间 d49 (蓄电池 正极 ) 
S12 2.0 蓝 <<@ 起 动 钥 匙 开关 $(ACC 档 ) 
0.6 红 @> 空 调控 制 面板 7 
0.5 蓝 @> 点 烟 需 继 电 郑 86 
3.0 ee 6(ON 档 ) 
蓝 @ 倒 车 灯 继 电器 86 
0.8 - < 底盘 束 间 b2 (FL2 ) 
0.6 红 <O IG 继电器 87 
6 红 < 〇 底盘 束 间 b2 (FL2 ) 


Sl 1.0 绿 / 橙 O> @> 后 视 镜 除 霜 继 电 需 86、30 

S2 2.5 黑 O ABS 上 接口 1 

S3 1.0 黑 / 黄 〇 > 底盘 束 间 c2，ABS 上 接口 4 

S4 1.0 红 / 绿 @, 左 前 组 合 灯 5， 辅 助 远 光 开 关 2 

S5 1.0 红 @ 右 前 组 合 灯 5 ( 辅助 远 光 ) 

S6 ”0.5 绿 红 〇 > 记录 仪 接口 11 

S11 1.0 黄 / 红 记忆 供电 @O> 仪 表 bll1， 底 
| d29 ( 翻转 报警 )， 收 放 机 5 

S12 蓝 己 收 放 机 2 

Sl3 0.8 O> @> 排 气 制 动 继电器 86、30， 

副 箱 空 档 取 力 开 关 3， 取 力 需 开关 3 

S14 1.0 绿 / 红 O 〇 > @> 底 盘 束 间 d40， 制 动 灯 继 
电器 86、30 

S15 ”0.5 黄 / 黑 仪表 b13 

S21 1.0 白 / 红 咏 8, 后 筋 灯 开关 3， 二 合 一 控 


制 毅 1 





前 雾 灯 继电器 86、30 





Fl 
F3 3.0 白 < 底 盘 束 间 bl (FL1) 
F6 3.0 红 < 号 底盘 束 间 b2 (FL2 ) 
F7~F8 3.0 绿 < 底盘 束 间 d52 (FL6 ) 
F9 3.0 绿 / 白 忆 点 烟 磅 继 电 右 87 


3.0 日 > 右 燃 断 需 盒 F24 左 


Fll 3.0 绿 < 底盘 束 间 d52 (FL6 ) 
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NS 
Ey 
— 


内 容 名 称 内 容 


F12 3.0 红 / 黄 <O@ 远 光 继 电器 87 2 0.5 芮 <2 空 调控 制 面板 9 

Fl13 2.0 红 / 黄 O@ 仪 表 b25， 二 合 一 控制 3 0.5 白 / 黑 搭 铁 
妖 15， 辅 助 远 光 开 关 2、3 

F14 1.0 棕 < 起 动 钥匙 开关 1 ( 预 热 档 ) 

F15 3.0 红 < IG 继电器 87 

F18 1.5 红 <O 底 盘 束 间 b2 (FL2 ) 

F21 0.6 红 <OIG 继 电 胡 87 

F22 ~F23 3.0 红 < 近 光 继 电器 87 扬 声 需 

F24 3.0 白 el ES bl (FL1) J EL 1 0.5 绿 作 J 收 放 机 14 

【( 右 侧 电 器 端 ) 2 0.5 绿 /日 CU 收 放 机 13 

F1 3.0 白 / 红 > @y> 起 动 钥 匙 开关 3， 熄 火 (9 表 出 ) 
控制 希 5， 起 动 保护 继电器 85 

F2 0.8 标 O2> @> 浮 动 桥 继 电 硕 86， 倒 车 灯 继 
电 帮 30， 喇 叭 继电器 86、30， 喇 叭 变换 
继 电 右 86 

F3 0.8 绿 〇 > @> 闪光 天 49 

F6 2.5 红 O> @> 县 灯 调 节 开 关 1， 小 灯 继 电 需 
86、30，20kmAm 车 速 继 电器 30， 40knvh 
车 速 继 电器 30，60kmw 车 速 继 电器 30 









1 0. 5 红 / 冯 黄 @ .8 空调 控 制 面板 5 
2 0.5 蓝 <e 空 调控 制 面板 3 
3 0.5 白 / 黑 搭 铁 









3.0 白 / 黑 x4 …… 
1.0 和 月 / 黑 Ee 


9 0.6 绿 小 灯 昌 小 灯 继 电 需 87 

10 0.5 红 / 黄 门 控 r> 车 内 灯 开 关 3 

11 1.0 白 / 黑 搭 铁 

14 05 红 / 绿 小 灯 里 小 灯 继 电大 87 

19 0.5 蓝 / DD 60km/h 车 速 继 电 套 87 

F7 1.0 绿 / 红 〇 > 压缩 继电器 30 20 0.5 蓝 / 黑 <@ 40knyh 车 速 继电器 87 

F8 2.0 绿 / 黑 O> 臻 风 继 电 需 30 21 0.5 蓝 / 白 -@ 20kmAm 车 速 继 电器 87 

F9 2.0 绿 / 柳 吕 点 烟 器 22 0.5 蓝 / 黄 SR 燃 断 需 盒 F24 右 
Fl1 0.6 蓝 / 红 .@> 刊 水 电动 机 4 侈 











Fl12 1.0 红 / 黄 @ 左 备用 前 照 灯 1， 左 前 组 3.0 0 白 / 黑 x2 ………: 
合 灯 8【( 远 光 ) 1.0 白 / 黑 …… 


Fl13 1.0 红 /白人 名 右 备 用 前 照 灯 1， 右 前 组 | 空山 
合 灯 8( 远 光 ) 

Fl14 1.0 黑 / 黄 @ 预 热 控 制 疾 2 

F15 0.8 黄 / 绿 〇 > @> 底 盘 束 间 dl12 (空气 干 


1 0.5 绿 信号 控制 臣 压 缩 继 电 需 86 
2 0.6 和 白 / 黑 <@ 搭 铁 
0.6 标 里 空调 控制 面板 8 


燥 ) 
1.0 黑 / 红 O> @> 刊 水 开关 4 (洗涤 供电 )， 2 1.0 绿 / 黄 @ 后 视 镜 除 霜 继 电 问 87 
1 轴 间 差 速 开关 2， 预 热 3 1.0 白 / 黑 搭 铁 


控制 器 7， 二 合 一 控制 锅 13， 取 力 絮 开 
关 2，40kmm 车 速 继电器 8$，20kmAm 车 
速 继电器 85，60km/h 车 速 继电器 85 

Fl18 1.5 绿 @> 中 后 小 灯 继 电器 85、87 

F21 0.6 绿 〇 > 轮 间 差 速 开关 3， 轴 间 差 速 开 
关 3 

F22 1.0 红 / 黑 妃 左 备用 前 照 灯 2， 左 前 灯 人 前 和 组 | 合 灯 


0.8 绿 / 黄 @ 空 调 继 电器 87 
2 0.8 白 / 黑 搭 铁 


0.6 绿 / 黄 <O 压 缩 继 电 秀 87 
2 0.6 绿 / 黑 @ 底 盘 束 间 d98 (压缩 机 ) 








调节 1， 左 前 组 合 灯 7 ( 近 光 ) de | 1 1.0 白 / 黑 搭 铁 
F23 1.0 红 / 蓝 岛 右 备 用 前 照 条 2， 右 前 灯 4 2 1.0 白 / 黑 搭 铁 
调节 1， 右 前 组 合 灯 7( 近 光 ) Re 3 0.6 绿 小 灯 < 里 小 灯 继 电 入 87 
F24 1.0 蓝 / 黄 吕 8, 左 门 踏步 灯 1， 后 照 灯 4 0.8 红 / 蓝 ， 前 筋 灯 昌 前 筋 灯 继 电 关 87 
开关 3， 顶 笑 束 间 22 ( 车 内 灯 )， 右 门 5 1.0 红 辅助 远 光 @ 左 熔 断 右 傅 S5 碳 
踏步 灯 1 6 0.6 绿 / 芮 右 转 里 闪光 硕 了 RL 
调 速 电阻 7 1.0 红 / 蓝 近 光 <@ 右 熔断 器 盒 F23 三 
[3 ] 1.0 蓝 @ 鼓 风 开 关 1、2(3、4 档 ) 8 1.0 红 / 白 远 光 <@ 右 熔断 器 盒 F13 右 
医 呈 本 ，， 2 1.0 浅 绿 2> 鼓 风电 动机 2 右 门 踏步 灯 
4 6 ”3 1.0 黄 @@ 鼓 风 开关 4(1 档 ) 一 网 1 0.6 蓝 / 黄 @ 右 熔 上 断 器 盒 F24 碳 
6 1.0 绿 < 里 鼓 风 开 关 3 (2 档 ) 有 2 0.6 红 / 黄 含 左 、 右 门 控 开 关 
至 风电 动机 右前 灯 调节 
Ta 1 1.0 白 / 黑 搭 铁 | 1 0.6 红 / 黑 @ 右 熔断 吉 盒 F23 碳 
加 一 2 1.0 浅 绿 <@ 调 速 电阻 2 0.6 黄 -@ 灯 光 调 节 开 关 1 
内 外 御 环 转向 器 2 器 ) 3 0.6 白 / 黑 搭 铁 





0 


人 入、 欧 曙 6 ETX (380 ) 国 开 柴油 汽车 |779 





























( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
右 备用 前 照 灯 42 0.5 白 / 黑 一 仪表 搭 铁 点 
ep 1 0.8 红 / 白 ” 远 光 @ 右 熔断 器 傅 F13 厂 49 1.5 白 第 电 w> 左 熔断 器 盒 S11 左 
用。 2 0.8 红 / 蓝 ， 近 光 <@ 右 熔断 需 盒 F23 右 50 0.6 绿 后 照 灯 里 后 照 灯 开关 1 
3 3 0.8 白 / 黑 搭 铁 51 1.0 黑 / 蓝 预 热 油 路 <@ 预 热 控 制 器 4 
右 侧 组 合 灯 52 ”3.0 绿 O 〇 > 右 迷 上 断 表 盒 F7 ~ F8 左 、Fl11 左 
she ， 1 0.6 绿 < 旦 小 灯 继电器 87 53 0.5 日 / 黑 s> 仪 表 拱 铁 点 
J 2 0.6 绿 / 黄 右 转 里 闪光 大 RL 63 0.8 浅 绿 / 红 了 @ 副 箱 取 力 空 档 开关 1 
3 3 0.8 白 / 黑 搭 铁 64 0.35 浅 绿 ” 取 力 到 位 厂 取 力 强 开关 6 
底盘 束 间 a (插头 为 驾驶 室 线 束 ， 插 座 为 底盘 线束 ) 68 0.35 黑 / 白 ”驾驶 室 锁 止 合 仪 表 al3 
1 3.0 白 / 黑 搭 铁 69 0.35 黄 / 红 燃油 < 仪表 b21 
2 3.0 黑 / 红 @ 预 热 继电器 b 70 0.35 黄 / 蓝 水 位 报警 < 仪表 b2 
1 3.0 白 / 黑 底盘 搭 铁 点 71 0.35 白 ”低档 指示 写 仪 表 al4 
2 3.0 黑 / 红 @ 发 动机 束 间 a2( 预 热电 阻 ) 72 0.8 黄 冷凝 @ 冷 凝 继电器 87 
( 插头 为 驾驶 宝 线束 ， 插 座 为 底盘 线束 ) 78 05 白 / 黑 搭 铁 
1 3.0 和 白 @> IG 继 电 吉 30， 点 烟 需 继电器 79 0.35 灰 车速 里 程 供电 <92 仪 表 b30 
30， 石 熔断 器 盒 F1 ~ F3 左 、F24 左 80 0.5 灰 / 白 车 速 里 程 信 号 志 拨 码 器 6 
2 3.0 红 辅助 远 光 继电器 30， 远 光 继 86 0.6 绿 / 黑 左 转 昌 闪光 融 工 L 
电 希 “_ 30， 近郊 继 电 希 86、30， 左 熔断 需 87 0.6 绿 / 黄 右 转 里 闪光 需 RL 
盒 S14、S21 左 ， 碳 熔断 需 盒 F6、F18 左 88 0.5 绿 / 红 转速 也 拨 码 髓 1 
3 3.0 黑 / 芮 O> 预 热 继 电 需 a 89 0.5 黄 / 绿 冷却 液 温度 <2 仪表 b23 
证 1 3.0 白 < 大 熔断 器 盒 FL1 90 0.35 黑 / 蓝 。 空气 滤 清 全 仪表 al7 
内 2 3.0 红 < 大 熔断 需 盒 FL2 91 0.35 红 / 黑 油 压 <2 仪 表 b8 
总 臣 3 3.0 黑 / 黄 <O 大 熔断 器 盒 FL5 92 0.5 白 / 红 D+ <o 仪 表 b16 (充电 前 ) 
底盘 束 间 c 【插座 为 驾驶 室 线 束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) 5> 预 热 控制 需 8( 充电 时 ) 
Ee, 。 ”1 0.5 粉红 / 黑 一 仪表 al9 93 0.6 绿 / 白 ” 制 动 条 @ 制 动 灯 故 障 报 警 器 
em“ 2 10 黑 / 黄 < 左 熔断 器 盒 S3 右 94 0.5 黄 / 红 预 热 温度 <2 预 热 探 制 硕 1 
Ee 3 3.0 黑 / 白 O ABS 上 接口 7， 左 熔断 髓 盒 95 0.6 蓝 / 墨 烛 火 阅 @ 烛 火 控制 磊 3 
S2 左 、S6 左 96 1.0 蓝 小 灯 旭 后 小 灯 继 电 需 30 
1.5 黑 / 蓝 一 挂车 ABS 上 接口 1 97 1.0 白 / 黑 as> 仪 表 搭 铁 点 
1.5 黑 / 柳 吕 挂车 ABS 上 接口 2 98 0.6 绿 / 寺 旭 空调 压力 开关 2 
3 3.0 黑 /日 < 大 熔断 需 盒 FL7 99 0.6 红 / 蓝 倒车 灯 @ 倒 车 灯 继 电 右 87 
底盘 束 间 d ”【〔 插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) 100 0.6 绿 / 白 电 晤 叭 @ 喇 叭 变换 继电器 87a 
1 06 日 D+ 烛 火 控制 带 7 (充电 时 ) ; 1.0 日 < 发 动机 束 间 b5 (D+) 
9 2 0.6 绿 / 蓝 挂车 右 转 <@ 闪 光 器 54R 0.8 绿 / 蓝 @ 底 盘 立 架 束 间 6 ( 挂车 右 转 ) 
NN 3 0.6 绿 / 红 挂车 左 转 @ 闪 光 器 54L 0.8 绿 / 红 @ 底 盘 立 架 束 间 2 ( 挂车 左 转 ) 
4 0.5 蓝 / 白 后 雾 灯 昌 二 合 一 控制 锅 4 0.8 蓝 /上 日 后 筋 灯 @@ 底 盘 立 架 束 间 3， 后 
i 5 0.6 黑 / 橙 . 昌 起动 保护 继电器 87a 灯 束 间 8 
4 6 0.8 黑 / 红 .@ Oy 预 热 控制 器 9， 起 动 保护 0.8 黑 / 橙 @ 起 动机 (起 动 继电器 ) 
继电器 30 0.8 黑 / 红 <@ < 变速 器 束 间 2 ( 空 档 开关 ) 
7 0.6 蓝 ， 副 起 动 供电 < 起 动 钥 是 开关 6 0.8 蓝 吕 底盘 立 架 束 间 7 〈 副 起 动 按钮 ) 
8 0.6 黑 /和 白 空 档 供电 < 起 动 钥匙 开关 2 0.8 黑 /和 白 〇 变速 髓 束 间 3 〈 空 档 开 关 ) 


0.5 红 全 倒车 灯 继 电 和 天 85 
12 0.8 黄 / 绿 @ < 右 熔 呆 需 盒 F15 碳 


0.6 红 含 变 速 融 束 间 1〈 倒 车 开关 ) 
0.8 黄 / 绿 8- 吕 变速 带 束 间 8， 空 气 干燥 








15 0.6 黄 / 绿 生 仪表 a27 器 1， 后 灯 束 间 1 

16 0.35 标 / 黄 ， 轮 差 到 位 合 轮 间 差 速 开 关 6 15 0.6 芮 / 绿 仿 转 癌 油 位 开关 1 

17 0.35 棕 / 白 轴 差 到 位 瑟 轴 间 差 速 开 关 6 16 0.6 标 / 黄 仿 后 灯 束 间 9〈 轮 间 差 速 指示 开 
19 0.6 红 / 白 轴 差 阀 @@ 轴 间 差 速 开关 1 关 ) 

20 0.6 白 / 红 轮 差 阀 @ 轮 间 差 速 开关 1 17 0.6 棕 / 白 合 后 灯 束 间 10( 轴 间 差 速 指示 
29 0.5 红 翻转 报警 <@ 左 熔断 器 盒 S11 夸 开关 】 

33 ”0.5 红 / 黑 一 备用 接口 2 19 1.0 红 /白马 轴 间 差 速 电 磁 阀 1 

34 0.5 红 / 绿 一 备用 接口 1 20 ”1.0 白 / 红 .8> 轮 间 差 速 电 磁 阀 1 

38 ”0.6 白 / 蓝 @ 浮 动 桥 继 电器 87a 29 ”0.6 红 @> 底 盘 立 架 束 间 3 (驾驶 室 举 升 蜂 鸣 
39 ”0.6 蓝 / 黄 @ 排 气 制 动 继 电器 87 器 ) 

40 0.35 绿 / 红 < 左 熔断 器 盒 S14 右 33 0.6 红 / 黑 一 底盘 备用 接口 2 


41 0.6 绿 取 力 内 @ 取 力 厦 继 电 胡 87 34 0.6 黑 / 绿 一 底盘 备用 接口 1 
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内 容 
1.0 蓝 / 黄 龟 排 气 制 动 电磁 网 1 
1.0 白 <O 记 忆 和 熔断 需 
0.8 绿 @ 底盘 立 架 束 间 12〈 后 照 灯 ) 
1.5 黑 / 蓝 @ 发 动机 束 间 b8(〈 预 热 油 路 ) 
3.0 绿 < 〇 大 熔断 硕 盒 FL6 
0.6 白 / 黑 搭 铁 <6 发 动机 束 间 b7， 燃 
油 传 感 硕 1 
0.6 黑 /和 白嫩 底盘 立 架 束 间 5 锁 止 报警 ) 
0.6 黄 / 红 C> 燃 油 传感器 2 
0.6 黄 / 蓝 如 底盘 立 架 束 间 & 水 位 报警 ) 
0.6 白 全 变速 器 束 间 4 (低档 指示 ) 
0.8 黄 @> 发 动机 束 间 b10 (冷凝 风 局 ) 
0.6 灰 0> 变 速 右 束 间 7 (车速 里 程 电源 ) 
06 灰 / 白 二 变速 器 束 间 6 ( 车速 里 程 信和 号) 
0.6 绿 /黑马 后 灯 束 间 2 ( 左 转 ) 
0.6 绿 / 黄 @ 后 灯 束 间 3 ( 右 转 ) 
0.6 灰 工 发 动机 束 间 bl12 (转速) 
0.6 黄 / 绿 2> 发 动机 束 间 b3( 冷却 液 温度 ) 
0.6 黑 / 蓝 恕 底盘 立 架 束 间 空气 滤 清 ) 
0.6 黄 / 黑 > 发 动机 束 间 b4( 油 压 ) 
0.6 白 / 红 2> 发 动机 束 间 bl (DT+ ) 
0.8 绿 / 白 ” 制 动 灯 底盘 立 架 束 间 10， 
后 灯 束 间 7 
0.6 黄 / 红 9 发 动机 束 间 b13( 预 热 温 度 ) 
1.0 蓝 /黑马 煽 火 电磁 交 1 
1.0 绿 后 小 灯台 底盘 立 染 束 间 11， 后 
灯 束 间 4 
1.0 白 / 黑 
速 锅 束 间 12 
0.8 绿 / 白 @ 发 动机 束 间 b6( 压缩 机 ) 
0.8 红 / 蓝 .@ 后 灯 束 间 6 (倒车 灯 ) 





起 动机 


OF 


OF 
记忆 熔断 需 





挂车 ABS 上 接口 a 


WE 






底盘 立 架 束 间 


1 4 


变 


搭 铁 <5 转 回 油 位 开关 2， 


100 0.8 绿 / 白 @ 电 喇叭 
“(内侧 ) 

FL1~FL7 6.0 红 < 起 动机 
外侧) 


FL1 
FL2 
FL4 
FLS 
FL6 
FL7 


1.0 绿 / 白 旭 底盘 束 间 d100 
1.0 白 / 黑 术 底 极 搭 铁 点 


3.0 白 忆 底盘 束 间 bl 

3.0 红 @> 底盘 束 间 b2 

6.0 白 <O 发 动机 束 间 al (发 电机 B+ ) 
3.0 黑 / 黄 底盘 束 间 b3 

3.0 绿 〇 > 底盘 束 间 d52 

4.0 黑 / 白 上 > 底盘 束 间 c3， 挂 车 ABS 
上 接口 al 


3.0 白 / 黑 x2 < < … 
3.0 白 / 黑 二 <5… 
40 白 / 黑 +1.5 白 / 黑 < 一 … 


2 


] 


6.0 日 B+ O> 大 熔 呆 硕 盒 FL4 
3.0 黑 / 红 预 热 电阻 @ 底 盘 束 间 a2 


搭 铁 点 
(@m 


0.6 白 / 红 D+ <2./9， 底 盘 束 间 d92 
0.6 黄 / 绿 冷却 液 温度 0> 底 盘 束 间 d89 
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pe 


内 容 

0.6 黄 / 油 压 2> 底盘 束 间 d91 

1.0 白 D+ ?2 底盘 束 间 dl 
0.8 绿 / 白 压缩 机 里 底盘 束 间 d98 
0.6 日 / 黑 搭 铁 5> 底 盘 束 间 d53 
1.0 黑 / 蓝 预 热 油 路 <@ 底 盘 束 间 d51 
0.8 日 / 黑 s> 底 盘 搭 铁 点 

1.0 黄 ” 冷 族 风骨 底 盘 束 间 d72 

0.6 黄 / 红 预 热 温度 <2 底盘 束 间 d94 

0.6 灰 转速 W 志 底 盘 束 间 d88 


6.0 红 O 〇 > 大 燃 断 需 盒 FL1 ~ FL7 
1.0 黑 / 杰 ”起动 继电器 <@ 底 盘 束 间 d5 


1.0 白 忆 底盘 束 间 d49 


4.0 黑 /和 白 <O 大 熔 晰 器 盒 FL7 
4.0 白 / 黑 5z> 一 > 底盘 搭 铁 点 


1.5 黑 / 蓝 一 底盘 束 间 cl 
1.5 黑 / 橙 < 底盘 束 间 c2 (FF3) 
1.5 日 / 黑 5> 一 > 底盘 搭 铁 点 


1.0 黑 / 白 变速 器 束 间 3〈 空 档 开 关 ) 
0.8 绿 / 红 挂车 左 转 昌 底盘 束 间 d3 
0.6 红 翻转 报警 @ 底 盘 束 间 d29 ( S11) 
0.6 黑 / 蓝 空气 滤 清 全 底盘 束 间 d90 
0.6 黑 /和 白 锁 止 报警 所 底盘 束 间 d68 
0.8 绿 / 蓝 挂车 右 转 < 里 底盘 束 间 d2 
0.8 蓝 < 〇 底盘 束 间 d7 
0.6 黄 / 蓝 水 位 全 底盘 束 间 d70 
0.6 绿 / 白 ” 制 动 昌 底盘 束 间 d93 
0.6 绿 小 灯 < 里 底盘 束 间 d96 
0.8 绿 后 照 灯 里 底盘 束 间 d50 
1.0 蓝 / 白 后 雾 灯 < 里 底盘 束 间 d4 
1.5 日 / 黑 5 底 盘 搭 铁 点 
1.5 日 / 黑 oY 底 盘 搭 铁 点 
0.5 黑 / 黄 < 车 下 起 动 按钮 2 
0.8 绿 红 @ 挂 车 灯 搬 座 3〈 左 转 ) 
0.5 红 / 黄 @ 驾 驶 室 举 升 报警 锅 1 
0.8 黑 / 蓝 含 空 气 滤 清 报警 开关 
0.5 黑 / 白 合 驾驶 室 锁 止 开关 1 
0.8 绿 / 蓝 .如 挂车 灯 择 座 5 ( 右 转 ) 
0.8 蓝 〇 > 车 下 起 动 按钮 1 
0.5 黄 / 绿 全 水 位 报警 开关 1 
1.0 红 / 蓝 ， 倒 车 @ 挂 车 灯 备 用 接口 1 
1.0 绿 / 白 制 动 @ 挂 车 灯 备 用 接口 2， 挂 
车 灯 插 座 4 
0.8 绿 小 灯 .@ 挂 车 灯 插 座 2、8 
0.8 绿 / 黄 @ 后 照 灯 1 
0.8 蓝 / 白 后 筋 灯 @ 挂 车 灯 备 用 接口 3， 
挂车 灯 搬 座 7 
0.8 黑 / 红 全 车 下 熄火 按钮 2 
0.8 标 / 红 < 一 车 下 熄火 按钮 1 











【《 接 底盘 立 架 右 侧 ) 





2.0 日 / 黑 <C<… 


入 、 欧 曼 6 ETX (380 ) 国 开 柴油 汽车 721 





( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
空气 洁 报关 7 0.8 红 电源 0 车速 里 程 传感器 1 
0.8 黑 / 蓝 司 底盘 立 架 束 间 4 10 0.5 白 / 黑 搭 铁 
Es 0.8 白 / 黑 一 搭 铁 11 0.5 白 / 黑 搭 铁 
车 下 起 动 按 钮 12 0.8 黑 十 车 速 里 程 传感器 2 
二、 0.8 蓝 <@O 底 盘 立 架 束 间 7 空 档 开 关 
四 昌吉 2 0.5 0 & 束 间 1 ( 空 档 开关 ) 0.5 黑 / 红 @ wy 变速 器 束 间 2 
驾驶 室 举 刊 民 党 名 © 05 黑 /日 忆 变 速 器 束 间 3 
= 由 1 0.5 红 / 黄 @ 底 盘 立 架 束 间 3 (S11) 倒车 灯 开 关 
1 国 :8J? 2 0.8 白 如 驾驶 室 到 位 开关 3 0.5 红 右 变速 器 束 间 1 
驾驶 室 到 位 开关 © 0.5 红 / 蓝 一 > 变速 带 束 间 5 
3 ”0.8 白 耸 各 驶 室 举 升 报警 器 2 低档 指示 开关 
4 0.8 白 / 黑 搭 铁 0.5 白 / 红 亿 变速 器 束 间 4 
号 05 白 / 黑 搭 铁 
0.8 绿 / 黄 @@ 底 盘 立 架 束 间 12 车 速 里 程 传 感 避 
2 0.8 白 / 黑 搭 铁 0.8 红 电源 < 变速 右 束 间 7 
0.8 搭 铁 5> 变 速 句 束 间 12 
0.5 黑 /和 白 筷 底盘 立 架 束 间 5$ 0.8 绿 信号 二 变 速 器 束 间 6 
ES 2 0.5 白 / 黑 搭 铁 
挂车 灯 备 用 接口 1.0 蓝 / 黄 @ 底 盘 束 间 d39 
心 1 0.8 红 / 蓝 倒车 < 底盘 立 架 束 间 9 2 0.8 上 站 / 黑 ac> 底 盘 搭 铁 点 
2 0.8 绿 /日 制 动 昌 底盘 立 架 束 间 10 熄火 电磁 了 疾 
3 3 0.8 蓝 /和 白 后 圾 灯 姐 底 盘 立 架 束 间 13 1 1.0 蓝 / 黑 坦 底盘 束 间 d95 
挂车 灯 插 座 2 2 0.8 和 白 / 黑 sc> 底 盘 搭 铁 点 
El 1 2.0 白 / 黑 拱 铁 轮 间 差 速 电磁 了 疾 
ar 司 区 加 2 1.0 绿 小 灯 < 里 底盘 立 架 束 间 11 1 1.0 白 / 红 <@ 底 盘 束 间 d20 
mm 3 0.8 绿 / 红 左 转 里 底盘 立轴 束 间 2 2 0.8 上 日/ 黑 s> 底 盘 挫 铁 点 
4 1.0 绿 / 白 制 动 昌 底盘 立 架 束 间 10 轴 间 关 速 电 人 磁 立 
5 0.8 绿 / 蓝 右 转 旭 底 盘 立 架 束 间 6 1 10 红 / 白 昌 底盘 束 间 d19 
7 0.8 蓝 / 白 后 筋 灯 < 昌 底盘 立 架 束 间 13 2) 2 0.8 白 / 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 
8 0.8 绿 小 灯 捍 底盘 立 架 束 间 11 燃油 传 感 内 
水 位 报警 开关 EN 1 0.6 日 / 黑 s> 底 盘 束 间 d53 (仪表 搭 铁 点 ) 
0.5 黄 / 绿 扎 底 盘 立 架 束 间 8 LS 2 2 0.6 黄 / 红 <9 底 盘 束 间 d69 
0.5 白 / 黑 搭 铁 空气 干燥 器 
1 0.8 黄 / 绿 -@ 底 盘 束 间 d12 
0.6 黄 / 绿 写 底盘 束 间 d15 2 0.8 日 / 黑 s> 底 盘 搭 铁 扣 
1.0 日 / 黑 一 > 底盘 束 间 d97 底盘 备用 接口 
中 “本 1 0.6 红 / 绿 一 底盘 束 间 d34 
ee hd 
0.6 红 倒车 开关 僻 底盘 束 间 d9 1 二 2 0.6 红 / 黑 一 底盘 束 间 d33 


1.0 黑 / 红 空 档 开关 @> > 底盘 束 间 d6 后 灯 束 间 





1.0 黑 /和 白 空 档 开 关 <@O 底 盘 束 间 d8 1 1.0 黄 / 绿 <O 底 盘 束 间 d12 

0.6 白 ”低档 写 底 盘 束 间 d71 2 0.6 绿 / 左 转 <@ 底 盘 束 间 d86 

0.8 日 / 黑 一 > 底盘 搭 铁 点 3 0.6 绿 / 黄 右 转 里 底盘 束 间 d87 

0.6 灰 / 白 ”车速 里 程 信号 站 底盘 束 间 d80 4 1.5 绿 小 灯 <@ 底 盘 东 间 d96 

0.6 灰 “车速 里 程 电源 <2 底盘 束 间 d79 6 1.0 红 / 蓝 倒车 @@ 底 盘 束 间 d99 

0.6 黄 / 绿 < 底 盘 束 间 d12 7 1.0 绿 /日 制 劲 旦 底盘 束 间 d93 

0.6 日 / 黑 一 > 底盘 搭 铁 点 8 1.0 蓝 / 白 后 雾 灯 里 底盘 束 间 d4 
0.6 日/ 黑 一 底盘 搭 铁 点 9 0.6 棕 / 黄 轮 间 差 速 指示 已 底盘 束 间 d16 
0.6 日/ 黑 一 > 底盘 搭 铁 点 10 0.6 柠 / 白 ” 轴 间 差 速 指 示 写 底盘 束 间 d17 
1.0 白 / 黑 5> 底 盘 束 间 d97( 仪表 搭 铁 点 ) 11 1.0 白 / 黑 o> 底 盘 搭 铁 点 
0.5 红 全 倒车 灯 开 关 12 1.0 白 / 黑 s> 底 盘 拱 铁 点 

0.5 黑 / 红 <@ oo 空 档 开 关 13 1.0 昌 /1/ 黑 as 底盘 搭 铁 点 

0.5 黑 / 白 避 空 档 开关 14 1.0 白 / 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 

0.5 / 红 仿 低档 指示 开关 15 1.0 白 / 黑 5> 底 盘 搭 铁 点 

0.5 红 / 蓝 < 倒车 灯 开 关 16 1.0 日 / 黑 5 底 盟 搭 铁 点 





0.8 绿 信号 工 车速 里 程 传感器 3 2 0.8 绿 / 蓝 左 转 @ 左 后 组 合 灯 2 


国 国 


122| 实用 载 





左 后 示 宽 灯 


图 
pp | 


右 后 示 宽 灯 


®) 
1 2 
pd | 


币 间 差 速 指示 开关 


一 


纶 间 差 速 指示 开关 


一 


倒车 峰 鸣 器 


= 


1 四 2 


搭 铁 点 








货 汽 车 线束 图 解 


[ND 一 


1 
2 


内 容 


0.8 绿 / 黄 右 转 @, 右 后 组 合 灯 2 

1.0 绿 小 灯 恕 左 后 示 宽 灯 1， 右 后 示 宽 
灯 1， 右 后 组 合 灯 4， 左 后 组 合 灯 4 
0.8 红 / 蓝 倒车 @ 右 后 组 合 灯 5$， 倒 车 
蜂 鸣 器 1， 左 后 组 合 灯 5 

0.8 绿 /日 ” 制 动 岛 右 后 组 合 灯 3， 左 后 
组 合 灯 3 

0.8 蓝 / 白 后 筋 灯 @ 右 后 组 合 灯 6， 左 
后 组 合 灯 6 

0.5 棕 / 黄 含 轮 间 差 速 指示 开关 

0.5 柠 / 白 合 轴 间 差 速 指示 开关 
0.8 白 / 黑 搭 铁 

0.8 白 / 黑 搭 铁 

0.8 白 / 黑 搭 铁 

0.8 白 / 黑 搭 铁 

0.8 白 / 黑 搭 铁 

0.8 白 / 黑 搭 铁 


0.8 绿 旭 后 灯 束 间 4 
0.8 白 / 黑 搭 铁 


0.8 绿 < 旭 后 灯 束 间 4 
0.8 白 / 黑 搭 铁 


0.5 棕 /和 白 筷 后 灯 束 间 10 
0.5 棕 / 黄 全 后 灯 束 间 9 


0.8 红 / 蓝 <@@ 后 灯 束 间 6 
0.8 白 / 黑 搭 铁 


( 接 底 盘 后 部 右 侧 ) 


OO UW 上 UDP 一 





ABS 控制 器 


1.0 白 /黑帮 二 … 


1.0 白 / 黑 搭 铁 

0.8 绿 / 黄 右 转 昌 后 灯 束 间 3 
0.8 绿 /日 ” 制 动 @@ 后 灯 束 间 7 
0.8 绿 小 灯 里 后 灯 束 间 4 

0.8 红 / 蓝 倒车 @@ 后 灯 束 间 6 
0.8 蓝 / 白 ”后 筋 灯 <@ 后 灯 束 间 8 


1.0 白 / 黑 搭 铁 

0.8 绿 / 蓝 左 转 < 昌 后 灯 束 间 2 
0.8 绿 /日 制 动 昌 后 灯 束 间 7 
0.8 绿 小 灯 < 里 后 灯 束 间 4 

0.8 红 / 蓝 倒车 里 后 灯 束 间 6 
0.8 蓝 / 白 ”后 筋 灯 <@ 后 灯 束 间 8 


诊断 接口 ”ASR 开关 
图 国 


图 8-5 ” 欧 曼 6 ETX ( 380 ) 国 上 柴油 汽车 ABS 上 线束 图 






ABS 控制 器 


名 


称 
ABS 控制 器 a 
13 


1512963 


1 








全 DC 一 





(TS 
by 


内 


遇 


0.5 绿 CAN-L 一 ABS 上 接口 2 
0.5 白 “CAN-H 一 ABS 上 接口 6 
0.6 日 / 黑 5Y 搭 铁 点 b 
0.6 绿 / 蓝 合 ASR 开关 3 
0.6 红 / 白 15 电源 < ABS 上 接口 4(S3 ) 
2.0 黑 / 黄 C30 电源 ABS 上 接口 1(S2 ) 
2.0 日 / 黑 5Y 搭 铁 点 b 
0.5 鞭 KK 线 一 诊断 接口 2 
0.5 黄 / 红 KK 线 一 诊断 接口 3 
0.6 绿 / 黄 含 ABS 上 接口 8 (诊断 开关 ) 
0.8 白 / 红 制 动 信号 一 ABS 上 接口 9 
0.5 黑 / 灰 条 ABS 上 接口 5 (指示 灯 ) 


1.0 棕 .0> ABS 下 接口 11 (右前 轮 阀 加 压 ) 
1.0 棕 2> ABS 下 接口 16 ( 左 后 轮 阀 加 压 ) 
1.0 棕 .0> ABS 下 接口 22 (左前 轮 阀 加 压 ) 
1.0 蓝 2> ABS 下 接口 10 (右前 轮 阅 泄 压 ) 
1.0 棕 2> ABS 下 接口 15 ( 左 后 轮 立 泄 压 ) 
1.0 蓝 .0> ABS 下 接口 21 (左前 轮 阀 泄 压 ) 
1.0 黑 <5ABS 下 接口 17 ( ASR 车 桥 册 ) 
1.0 棕 2> ABS 下 接口 5 ( 右 后 轮 浆 加 压 ) 
1.0 蓝 > ABS 下 接口 4 ( 右 后 轮 阀 泄 压 ) 
0.6 棕 人 J ABS 下 接口 7( 右前 轮 车 速 信号 ) 
0.6 棕 人 J ABS 下 接口 12( 左 后 轮 车 速 信和 号 ) 
0.6 棕 人 J ABS 下 接口 18( 左前 轮 车 速 信号 ) 
0.6 蓝 人 J ABS 下 接口 8( 右前 轮 车 速 信号 ) 
0.6 蓝 AUABS 下 接口 13( 左 后 轮 车 速 信号 ) 
0.6 蓝 AUABS 下 接口 19% 左前 轮 车 速 信号 ) 
1.0 柠 .0> ABS 下 接口 6 (ASR 车 桥 阀 ) 
0.6 棕 NJ ABS 下 接口 1( 右 后 轮 车 速 信号 ) 
0.6 蓝 AUABS 下 接口 2( 右 后 轮 车 速 信和 号 ) 














1.0 黄 / 绿 <5ABS 下 接口 3，ABS 下 接口 20 
1.0 黄 / 绿 <5ABS 下 接口 9，ABS 下 接口 14 


2.0 白 / 黑 <ABS 控制 器 a9 
0.8 白 / 黑 三 < ABS 控制 器 a4， 诊断 接 
口 1，ASR 开关 1，ABS 上 接口 3 


0.6 日 / 黑 一 > 搭 铁 点 b 

0.5 黄 ” 线 一 ABS 控制 器 al0 

0.5 黄 / 红 KK 线 一 ABS 控制 胡 all 
0.6 红 / 白 <@ ABS 上 接口 4 (S83) 


0.6 白 / 黑 一 > 搭 铁 点 bb 
0.6 绿 / 蓝 . 晶 ABS 控制 器 a6 


( 接 前 115 页 驾驶 室 线束 ABS 上 接口 ) 


Cn 人 UDP 一 


20 黑 / 黄 ”S2 O> ABS 控制 器 a8( 30 电源 ) 
0.5 绿 CAN-L 一 ABS 控制 器 al 

0.6 日 / 黑 一 搭 铁 点 b 

0.6 红 / 黄 S3.@, ABS 控制 器 a7(15 电源 ) 
0.5 黑 / 灰 BABS 控制 絮 a15 (指示 灯 ) 


八 、 欧 曼 6 ETX (380 ) 国 开 柴油 汽车 |123 


名 称 
ABS 下 接口 
1| M8 12 





OO 


内 容 
0.5 白 ”CAN-H 一 ABS 控制 器 a3 
0.6 绿 / 黄 合 ABS 控制 右 a13( 诊断 开关 ) 
0.6 白 / 红 一 ABS 控制 器 a14( 制 动 信号 ) 


0.6 棕 作 ABS 控制 器 b17 ( 右 后 轮 车 速 信 
号 ) 
0.6 蓝 N ABS 控制 器 b18( 右 后 轮 车 速 信 
号 
1.0 黄 / 绿 5> 搭 铁 点 a 
1.0 蓝 <Q ABS 控制 部 b9( 右 后 轮 阀 汇 压 ) 
1.0 柠 <Q ABS 控制 右 b8( 右 后 轮 阀 加 压 ) 
1.0 村 <Q ABS 控制 器 b16 ( ASR 车 桥 隅 ) 
0.6 棕 作 ABS 控制 器 b10( 右前 轮 车 速 信 
号 ) 
0.6 蓝 AUABS 控制 器 b13( 右前 轮 车 速 信 
号 ) 
1.0 黄 / 绿 5> 搭 铁 点 a 
1.0 蓝 <Q ABS 控制 器 b4 (右前 轮 阀 漆 压 ) 
1.0 村 <Q ABS 控制 器 bl( 右前 轮 阀 加 压 ) 
0.6 棕 CUABS 控制 右 bll ( 左 后 轮 车 速 


信号 ) 








( 续 ) 
Ws 


0.6 蓝 AUABS 控制 器 bl4 ( 左 后 轮 车 速 信 
号 ) 

1.0 黄 / 绿 5> 搭 铁 点 a 

1.0 蓝 <Q ABS 控制 器 b5 ( 左 后 轮 阀 漆 压 ) 
1.0 柠 <Q ABS 控制 器 b2 ( 左 后 轮 阀 加 压 ) 
1.0 黑 5> ABS 控制 希 b7 ( ASR 车 桥 内 ) 
0.6 棕 CUABS 控制 器 bl2 (左前 轮 车 速 信 
号 ) 








0.6 蓝 人 AUABS 控制 器 bl15 (左前 轮 车 速 信 
让 党 

1.0 黄 / 绿 5> 搭 铁 点 a 

1.0 蓝 <Q ABS 控制 器 b6 (左前 轮 赋 泄 压 ) 
1.0 柠 <Q ABS 控制 器 b3 (左前 轮 阀 加 压 ) 





陕 汽 德 龙 SX4255N 型 柴油 电 距 奉 
板 见 图 9-3， 线 束 剖析 见 表 9-1， 


喇叭 变换 开关 | 







es 
| 


远程 油门 开关 口 
巡航 加 减 开 关 | 到 
左 扬声器 口 巡航 恢复 开关 已 以 秆 


渤 浴 































ECU 传 感 需 








:| 车 线束 布局 见 图 9-1， 
线束 及 喷 油 线束 见 图 9-4， 


5 国 开 关 组 














00 ool 性 
中 央 电 顷 板 






| F12 分 线 需 

































调 光 旋钮 品 仪表 ”备用 接口 \、\ 网， | 
前 雾 灯 开关 站 -onaananRaahaanaaaaaamNanaamaaaaaaa NE et G : 备用 接 门 。 
全 院 报 敬 开 居 口 Pe 站 日 口 EE 9 右 扬 声带 
and DN 其 鞠 | 由 让 诡 束 Ee ER 站 右 顶 笑 来 间 
: “一 气 余 光 全 : 间 +" DD 一 ， 3 -3 
动 3 i 注 全 2 六 了 门 束 所 
贸 弛 制 伏 藉 是 训 室 分 器 例 米 用 插 站 
合 关 动向 ” 开 板 内 线 有 照 分 接 座 前 二 
开 灯 开 关 传 温 器 是 内 i 来 器 口 站 
i 度 | | 间 NA7 气量 叭 电厂 阅 
感 「 
左前 组 合 灯 电 喇 叭 口 器 | 右前 组 合 灯 
左前 雾 灯 国人 右前 雾 灯 






左 侧 转 癌 灯 J 





2 









气压 1 传 感 带 〇 油 压 传 感 澳 


气压 2 传感器 〇 





洲 忆 过 枉 机 洒 〇 










倒车 灯 开 关 0 

空气 十 燥 天 
F605 预 热 熔断 肯 @s 
ECU 搭 铁 点 © 
F604ECU 炊 靳 售 @ 
左 侧 示 宽 灯 [ 

区 驶 室 左 锁 止 开关 〇 
蕾 电池 正极 接点 全 
背 电 池 负 极 接点 @= 






分 线 癌 组 说 明 
1. 仪 表 照 明 分 线 岩 
2. 开 关照 明 分 线 右 b 8 
3. 搭 铁 分 线 伏 

4.ECU104 分 线 堆 
5.ECU203 分 线 需 
6.F24 分 线 需 

7. 鼓 风 控 制 分 线 器 
8. 空 调 开 关 分 线 六 - 
9. 开 关照 明 分 线 器 a 昌 轮 
















人 







左 后 组 合 灯 口 。 


交流 发 电机 






4 冷却 液 温度 传 感 融 油水 分 离 传感器 O 
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下 La jh © El 


地 
G9 人 
1 富生 
= 
转向 灯 检 测控 制 器 I - 
G9 








| = 排 气 制 动 继 电 需 预 执 继电器 
a 

和 热 控 
右 转 继电器 无 转 继电器 转向 及 乔 水 脉冲 控制 需 rr 预 热 控制 器 





特别 注 明 : 与 图 中 37 对 搬 的 小 灯 继 电表 为 五 脚 单 触 点 式 ， 其 87 和 87a 相 通 ， 不 同 于 一 般 的 五 脚 双 触 点 继 电 厅 。 检 测 时 注意 





区 别 ， 不 可 混用 ， 也 不 可 将 小 灯 继 电 融 用 于 其 他 位 置 的 五 脚 双 触 点 继 电 希 上 ， 如 间 坎 继 电 融 ， 否 则 会 引起 不 可 预料 的 故障 。 
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图 9-3 ” 陕 汽 德 龙 SX4255N 型 柴油 电 喷 率 引 车 中 央 电 器 板 图 ( 正面 ) 
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图 9-3 ” 陕 汽 德 龙 SX4255N 型 柠 油 电 喷 率 引 车 中 央 电 器 板 图 ( 背面 ) 


名 称 
调 光 旋钮 


1 2 3 


代号 R106 


代号 S111 





危险 报 党 开关 
2 
4 
6 


8 
10 


己 ~ = 


代号 S109 


左 门 欣 开 关 
1 
id 
代号 S181 


左 门 束 间 





1 
左 顶 壬 束 间 





代号 X395 


~ OO 一 


人 玉 六 一 


0.8 棕 
0.8 白 
0.8 白 


0.8 棕 x2 31000 z> 左 搭 铁 点 


0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
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表 9-1 陕 汽 德 龙 SX4255N 型 柴油 电 喷 牵引 车 线束 剖析 表 
内 容 名 称 
左 扬 声 髓 
31000 5> 左 搭 铁 点 CC— 0.8 白 / 蓝 作 收 放 机 b6 


58000 <@ 开 关照 明 分 线 胡 a8 
58300 > 仪表 照明 分 线 需 5 


15003 < 里 本 插座 8 

58000 @ 中 央 电 郑 板 86/3(1 档 ) 
58000 局 务 灯 开关 6 

56500 @- 中 央 电 兹 板 89/5 (2 档 ) 
30010 < 中 央 电 需 板 86/8( 小 灯 


控制 供电 ) 


2.5 白 


照 灯 控制 供电 ) 


0.8 白 


0.8 棕 x2 31000 5z> 左 搭 铁 点 


0.8 白 


关照 明 分 线 器 bl ) 


0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 


0.8 棕 x2 31000 z> 左 搭 铁 点 


0.8 白 
0.8 白 
1.5 白 
0.8 白 
控制 ) 
0.8 白 
控制 ) 
1.5 白 
0.8 白 
1.5 白 


0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 


0.8 白 
0.8 棕 
0.8 棕 
0.8 棕 
0.8 白 


0.8 白 
0.8 白 
0.8 棕 
0.8 白 
7715 


x2 31000 5> 左 搭 铁 点 


15003 <O <@ 起 动 钥 是 开关 3 (前 


15003 @> 本 插座 2 





58000 < 如 人 危险 报警 开关 2 ( 转 开 


56503 @ 本 插座 10 
58511 @> 后 筋 灯 控制 硕 85 
58001 < 灯光 开关 3 
56005 < 中 央 电 兹 板 87/8 (F10 ) 
56305 昌 后 筋 灯 探 制 希 87 
56305 里 中 央 电 需 板 88/5 
56503 < 里 本 插座 3 1 区 





代号 :QI01 
变 光 及 转向 开关 


ui? 2 





58000 < 如 开关 照明 分 线 右 b1 
58000 @> 筋 灯 开 关 2 

30006 < 中 央 电 器 板 83/7 (F12 ) 
49502 世 中 央 电 需 板 77/4 ( 右 转 


代号 S108 -1 


49503 世 中 央 电 硕 板 78/1( 左 转 
49500 > @> 中 央 电 器 板 78/7 天 水 开关 
49501 潮 中 央 电 右 板 77/3 2 
49000 < 中 央 电 器 板 87/3(F13) 
8 
1 


0 





30010 <O F25 分 线 器 2 
30010 忆 左 顶 笑 束 间 2 
58305 @> 左 顶 篷 束 间 1 ( 车 内 灯 ) 
58305 @> 左 门 束 间 1 ( 左 踏步 灯 ) 


代号 S108 -2 


$8305 ”踏步 灯 < 里 左 门 控 开 关 2 


31000 5> 左 搭 铁 点 
31000 5> 左 搭 铁 点 
49301 左 转 里 中 央 电 疮 板 76/7 


58305 ”车 内 灯 垦 左 门 控 开关 2 
30010 ”卧铺 灯 <@ F25 分 线 右 2 
31000 5> 左 搭 铁 点 

58303 示 高 灯 旭 中 央 电 器 板 





代号 P200-1 





见 余 制 动 开 关 


起 动 钥 是 开关 


0.8 蓝 作 收 放 机 b5 

代号 S159 

1 0.8 白 61510 < ECU104 分 线 器 4 

2 0.8 棕 31000 5> 左 搭 铁 点 

3 0.8 昌 60510 @ 底盘 X337/3 ( ECU/166) 

代号 S161 

1 2.5 白 43001 < 备用 接口 d3〈 转 中 央 电 怖 
板 89/3 、F21 ) 

2 0.8 棕 31000 5> 左 搭 铁 点 

3 2.5 白 43300 @ 制 动 灯 分 线 器 

代号 S158 

1 0.8 白 61510 <O ECU104 分 线 器 2 

2 0.8 柠 31000 5> 左 搭 铁 点 

3 0.8 上 日 64330 @> 底盘 X337/2 ( ECU/149) 


1 4.0 白 30010 < 中 央 电 器 板 86/8 

2 0.8 白 ”75000 ,F167 收 放 熔断 器 下 
2.5 日 “15003 忆 变 光 及 转 癌 开关 7( 会 车 ) 
2.5 白 ”15003 〇 > 灯光 开关 6 

6 2.5 白 15002 O、@F603ECU 熔 上 断 器 下 ， 
中 央 电 怖 板 89/7 

8 2.5 日 50300 @ 中 央 电 怖 板 79/3〈 起动) 


0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
2.5 白 
2.5 白 
2.5 白 
2.5 白 
0.8 白 
以 ) 

0.8 白 


49501 
49503 
49502 
56501 
56502 
56505 
15003 
31303 


转向 亏 中 央 电 器 板 77/3 
左 转 起 中 央 电 右 板 78/1 

右 转 起 中 央 电 器 板 77/4 

变 光 < 中 央 电 器 板 88/8 

远 光 @ 中 央 电 需 板 86/5 

近 光 < 中 央 电 器 板 86/7 
会 车 < 起 动 钥匙 开关 3 
按钮 全 左前 束 间 b8 ( 电 喇 


oo ~ 了 上 wm 已 一 


31507 ”按钮 筷 气 喇叭 电磁 内 2 


1.5 白 
1.5 白 


20000 < 中 央 电 兹 板 82/4 (Fl14 ) 

20301 ”低速 @ 刊 水 电动 机 4 

1.5 白 20300 高 速 @ 乔 水 电动 机 1 

1.5 白 20502 /二 中 央 电 器 板 78/3 ( 复 

位 时 /复位 后 ) 

0.8 日 20500 间歇 @ 中 央 电 需 板 77/7 

1.5 白 ”20000 < 中 央 电 器 板 82/4 (Fl14 ) 

7 0.8 白 20302 洗涤 @@ 中 央 电 舌 板 77/8， 
右 顶 篷 束 间 6 ( 洗涤 电动 机 ) 


户 由 DD 一 





OO 


1 0.5 白 16000 <@ F24 分 线 器 6 

2 0.5 白 ”74100 一 备用 接口 b2 

3 0.$ 标 31012 5 底盘 X238/14 ( 变速 器 搭 
铁 点 ) 

5 0.5 柠 31000 < 和 车速 里 程 束 间 4 

6 05 白 49103 也 中 央 电 需 板 784 (挂车 转 癌 ) 

7 0.5 白 56303 <@ 中 央 电 硕 板 82/5( 远 光 ) 

10 0.5 白 59101 转速 世 备 用 接口 d6 ( 转 底 

盘 X337/8、ECU/133 ) 
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名 称 内 容 名 称 内 容 

11 05 白 ”30006 <@ Fl12 分 线 器 3( 记忆 电源 ) | 加 速 踏板 传 感 硕 

12 0.5 白 58300 <o2 仪 表 照 明 分 线 器 4 

13 0.5 白 16000 <@ F24 分 线 器 6 

16 0.5 黑 11V > 车速 里 程 束 间 3 pce 

17 0.5 白 16510 (车速 里 程 ) 志和 备用 接 | 代号 Bl127 
口 d7( 转 底盘 X337/18、ECU/171 ) 0.8 日 69575 本 [信号 < 底盘 X337/15 

19 0.5 白 16109 含 备用 接口 d1， 底 盘 0.8 白 60574 工 SV+ < 底盘 X337/14 
X316/30， 左 前 束 间 a5 ( 驻 车 制 动 开关 ) 左前 束 间 a 绩 S| 生 针线 EDR) 


0.8 白 60573 工地 电 5> 底 盘 X337/13 
0.8 白 60572 工 信 号 < 底盘 X337/12 
0.8 白 60571 了 5V+ <9 底 盘 X337/11 
0.8 白 60576 本 地 电 李 底盘 X337/16 


P23 





OO UW 人 一 





20 0.5 白 16104 .90> 底盘 X238/1 (冷却 液 温 1 1.5 白 15006 <@ 喇 叭 变换 开关 10 
度 传 感 ) 4 0.5 白 16106 写 仪 表 a26 (气压 报警 ) 
21 0.5 白 16100 .06> 燃油 分 线 器 5 0.8 和 白 16109 每 底盘 X316/30 ( 驻 车 制 动 ) 
24 0.5 白 61510 <@ ECU104 分 线 器 11 6 1.5 棕 31000 5> 左 搭 铁 点 
25 0.5 和 白 60560@ 衣 底盘 X337/6 ( 预 热 、 7 0.8 棕 31000 一 > 左 搭 铁 点 
ECU/138 ) 1 0.8 白 15006 @ 电 喇叭 
26 0.5 拍 16106 号 左 前 束 间 a4 气压 报警 ) 4 0.5 白 16106 全 气压 1 传 感 部 2 (报警 )， 
27 0.5 白 16500 8V 工 和 车速 脉冲 转换 器 5 气压 2 传 感 右 2( 报警 ) 
28 05 白 80101 号 底盘 X316/8( 驾驶 室 锁 I 上 ) 5 0.8 白 16109 富 驻 车 制 动 开 关 





29 05 白 16108 号 底盘 X238/20 (冷却 液 温 度 | 4x642 ”6 0.8 棕 x2 31000<65 气 压 1 传感器 3， 气 压 


报警 ) 2 传 感 需 3 
30 0.$ 白 40141 一 备用 接口 b5 7 0.8 白 43001 <- 驻 车 制 动 开关 


31 05 白 16107 号 底盘 X238/15( 油 压 报警 ) | 左前 束 间 b 。 后 庆 2 开国 生生 线 于 和 
32 0.5 白 49102 志 中 央 电 需 板 77/1 ( 主 车 0.5 和 白 16101 < 仪表 b4 (气压 1 传 感 ) 
转向 ) | 0.5 白 16102 <0 仪 表 b5 (气压 2 传 感 ) 
7 地 @g， 0.8 棕 “31000 ze> 左 搭 铁 点 

4 05 白 16101 ?> 左前 束 间 bl (气压 1 传 感 ) 代号 X393 0.8 拍 58303 小 灯 旭 中央 电 吉 板 82/8 
5 05 白 16102 > 左前 束 间 b2( 气压 2 传 感 ) 0.8 上 56304 前 筋 条 @ 中 央 电 器 板 81/6 
6 0.5 白 16103 .90> 底盘 X238/21 ( 油 压 传 0.8 白 ”61520 < ECU203 分 线 器 3 

感 ) 0.8 白 ”43309 @> 底盘 X337/25 ( ECU/229 ) 
7 0.5 白 61510 <@ ECU104 分 线 器 1 0.8 上 31503 号 变 光 及 转 问 开关 8( 按钮 ) 
8 0.5 白 ”60561 Gj 底盘 X337/7 ( 积 水 、ECU/ 0.8 白 56307 <@ 辅 助 远 光 继电器 87( 备用 ) 
0.8 和 白 16101 80> 气压 1 传 感 咒 1 ( 传 感 ) 
0.5 白 16102 90> 气压 2 传 感 旨 1 ( 传 感 ) 
0.8 棕 ”31000 <5 左 侧 转 向 灯 2 
0.8 白 58303 @ 左 前 组 合 灯 3 (小 灯 ) 
0.8 白 56304 <@@ 左 前 雾 灯 2 
0.8 白 ”43500 〇 > 排 气 制 动 开关 1 
14 0.5 白 40114 全 底盘 X238/9 (高 低档 ) 0.8 白 ”43309 <@ 排 气 制 动 开关 2 
18 0.5 白 73100 一 备用 接口 a6 0.8 白 31503 已 电 喇叭 
19 0.5 白 ”16000 一 备用 接口 al 左前 束 间 c  ”【〔 揪 座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 左前 线束 ) 





6 32 
代号 P200-2 156 ) 


9 0.5 白 60563 志 底 盘 X337/9 (诊断 灯 、 : 腾 ， 
ECU/122 ) 9 | O00 7 

10 0.5 白 60564 5 底盘 X337/10 (诊断 灯 代号 X393 
地 电 、ECU/130) 

13 0.5 白 73101 一 备用 接口 a3 


oo 和 OW 人 DD 一 OC 0 OW 人 六 一 








20 0.5 白 16210 一 备用 接口 a2 1 1.5 白 56301 左近 光 @ 中 央 电 需 板 81/3 

21 0.5 白 16139 一 备用 接口 a8 2 0.8 白 49301 左 转 @ 中 央 电 器 板 82/2 

22 0.5 白 59000 > 中 央 电 上 需 板 78/8( 充 3 1.5 白 56303 左 远 光 @@ 中 央 电 器 板 82/5 

电 4 2.5 棕 31000 5> 左 搭 铁 点 
31 0.5 白 16220 一 备用 接口 a4 6 0.8 棕 x2 31000 5> 左 搭 铁 点 
32 0.5 棕 ”31000 5> 左 搭 铁 点 1 1.5 白 56301 左近 光 @ 左 前 组 合 灯 1 
各 用 接口 a 2 0.8 白 49301 左 转 @ 左 前 组 合 灯 5， 左 

| 1 0.5 白 ” 16000 一 仪表 b19 侧 转 向 灯 1 
， 2 0.5 白 16210 一 仪表 b20 3 1.5 白 56303 右 远 光 @ 左 前 组 合 灯 2 
Ce 3 0.5 白 73101 一 仪表 b13 4 2.5 棕 31000 <6 左 前 组 合 灯 8 

4 0.5 白 16220 一 仪表 b31 代号 X323 6 0.8 棕 31000 < 左前 雾 灯 2 

6 0.5 白 73100 一 仪表 bl18 电 喇 叭 

8 0.5 白 16139 一 仪表 b21 本 人 0.8 白 31503 号 左前 束 间 b8 

0.8 白 15006 <@ 左 前 束 间 al 
2 0.5 白 ”74100 一 仪表 a2 驻 车 制 动 开关 





5 0.5 白 40141 一 仪表 a30 0.8 白 16109 局 左 前 束 间 a5 
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( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
EY 0.8 白 43001 一 > 左前 束 间 a7 ( 搭 铁 ) 驾驶 室 左 搭 铁 点 
he 2.5 棕 x2+0.8 棕 x2 31000 
左前 务 灯 


1.5 棕 +0.8 标 x4 31000 
0.8 标 x5 31000 
0.8 标 x4 31000 
0.8 标 x4 31000 


' 2 0.8 白 56304 < 人 @ 丰 前 束 间 b5 
~\ 3 0.8 标 31000 搭 铁 5> 左 前 束 间 c6 
左前 组 合 灯 

























As 1 1.5 白 56301 左近 光 <@ 左 前 束 间 cl 代号 A148 一 1 
2 1.5 白 56303 左 远 光 <@ 左 前 束 间 c3 4 08 上 75303 <@ 收 放 机 分 线 带 4 (记忆 、F12) 
3 0.8 白 58303 小 灯 @ 左 前 束 间 b4 6 0.8 白 58000 < 开关 照明 分 线 右 a7 
5 0.8 白 49301 左 转 @ 左 前 束 间 cc2 7 0.8 上 昌 75301 < 收 放 机 分 线 莫 5 (F167 ) 
8 2.5 棕 ”31000 5> 左 前 束 间 c4 8 0.8 棕 ”31000 5> 左 搭 铁 点 
左 侧 转 癌 灯 代号 A148 一 2 
1 0.8 白 49301 <@ 左 前 束 间 c2 3 0.8 黄 八 右 扬 声 器 
2 0.8 棕 ”31000 5> 左 前 束 间 b3 3 4 0.8 白 黄 A 右 扬声器 
排 气 制 动 开 关 5 尘土 6 5 ” 0.8 蓝 作 左 扬 声 融 
0.8 白 ”43500 左前 束 间 b6 “ 6 0.8 自 蓝 AUw 左 扬声器 
2 0.8 白 43309 @ 左前 束 间 b7 室内 温度 传 感 需 
ld [2 1 0.5 白 23317 (风扇 ) < 空调 面板 13 
0.8 白 16101 传 感 <2 左 前 束 间 bl | 证 。 2 0.5 白 31012 5> 空 调 面板 18 
0.8 白 16106 报警 写 左 前 束 间 a4 代号 X1133 0.8 白 31012 吉本 插座 6 
3 0.8 棕 31000 左前 束 间 a6 ( 搭 铁 ) 5 0.8 白 23112 (温度 ) <2 空 调 面板 34 
6 0.5 白 31102 5> 本 插座 2 
1 0.8 白 16102 传 感 <2 左前 束 间 b2 仪表 照明 分 线 器 ”代号 X349 
2 0.8 白 16106 报警 后 左前 束 间 a4 b 4 0.5 白 58300 2 仪表 al2 
3 0.8 棕 31000 5> 左 前 束 间 a6 ( 搭 铁 ) 5 0.8 白 58300 <92 调 光 旋 钮 3 
1 本 避 ,， 6 0.8 白 58300 2> 点 烟 器 (照明 ) 
2 1 0.8 柠 31000 5> 搭 铁 分 线 器 $ 1 肽 避 14 9 0.5 白 58300 2> 空 调 面板 3 
6 ”2 0.8 白 58000 <@ 开 关照 明 分 线 器 a4 开关 照明 分 线 哄 b 
8 4 0.8 上 日 15006 @ 气 喇叭 电磁 阅 1 1 1 0.8 白 ”58000 .8 危险 报警 开关 2， 雾 灯 开 关 2 
2 9 6 08 白 15008 Oo 3 Wn 4 2 0.8 白 58000 @ 空调 开关 分 线 器 2 
代号 S226 7 0.8 白 15008 <O 平 3 0.8 白 ”58000 @ 远 程 油门 开关 2 
8 “1.5 白 15007 < 中 央 电器 板 79/4 (F23 ) 1 医 司 22 4 0.8 白 58000.@, 诊 断 开关 2 
4 5 0.8 白 58000 <@ 开 关照 明 分 线 器 a2 


10 1.5 白 15006.@, 左 前 束 间 al ( 电 喇叭 ) | 2 驮 池 
ea 代号 X364 0.8 白 58000 @ 轮 间 差 速 开 关 2 


1 2 1 0.8 棕 31000 z> 左 搭 铁 点 0.8 日 ”5S$8000 @ 辅 助 远 光 开关 2 
s 四 4 2 0.8 白 58000 -@ 开 关照 明 分 线 器 b3 
8 4 0.8 白 ”60310 一 > 底盘 X337/20( ECU/124 ) 
5 
6 





0.8 白 58000 里 ,巡航 恢复 开关 2 
0.8 白 61510 <@ ECU104 分 线 器 6 


0.8 白 58000 @ 巡航 加 减 开 关 2 
0.8 白 ”58000 一 多 态 开 关 3 
0.8 白 ”60320 < 底盘 X337/21( ECU/125 ) 1 0.8 白 58000 @ 后 照 灯 开 关 2 
巡航 恢复 开关 全 搭 铁 分 线 需 
0.8 棕 。31000 5> 左 搭 铁 点 下 
0.8 白 58000 里 开关 照明 分 线 器 b7 
0.8 白 ”61510 <O ECU104 分 线 器 5 
61510 < 
61510 〇 > 
60550 @ 底盘 X337/33( ECU/146 ) 
60555 @> 底盘 X337/34( ECU/174 ) 





一 CO co OO 


1 0.8 棕 31000 搭 铁 

2 0.8 柠 31000 < 辅助 远 光 开关 1 
3 0.8 棕 31000 <5 轮 间 差 速 开关 3 
4 0.8 柠 31000 <5 车 速 脉 冲 转换 器 6 
5 
6 









4 


0.8 柠 ”31000 二 喇叭 变换 开关 1 
0.8 柠 ”31000 < 多 态 开关 4 
10 0.8 棕 ”31000 年 后 照 灯 开 关 1 


代号 X601 


1 31000 5> 左 搭 铁 点 1 0.5 白 61510 @ 仪表 b7 

2 58000 里 开关 照明 分 线 器 b8 2 0.8 白 61510 元 余 制 动 开关 1 

4 60540 @ 底盘 X337/32( ECU/164 ) 3 0.8 白 61510 〇 诊断 开关 4 

6 61510 < ECU104 分 线 器 8 4 0.8 白 61510 O> 排 气 制 劲 离合 开关 1 
61510 < 5 0.8 白 61510 巡航 恢复 开关 5 

8 61510 〇 > 6 0.8 白 61510 上 > 远程 油门 开关 5$ 

9 a 


0.8 白 ”60580 .@> 底盘 X337/31 (ECU/131) 0.8 日 ”615$10 上 空调 开关 分 线 骨 4 
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ECU203 分 线 器 
1 蒜 





代号 X602 


F24 分 线 需 


空调 开关 分 线 器 

1 2 
3 4 
5 6 
7 8 
9 10 





代号 S164 





轴 间 差 速 开 关 


2 
4 
6 
8 
1 


0 





代号 $212 





内 容 
61510 〇 > 巡航 加 减 开关 6 
61510 中 底盘 X238/3( 空 档 开关 ) 
61510 @ 底盘 X238/4 ( 油水 分 离 ) 
61510 @> 仪 表 a24 
61510 <@ <O 底 盘 X33727 ( ECU/104 ) 


61520 @> 空 调控 制 继 电 船 86 
61520 〇 > 左前 束 间 b6 ( 排 气 制 动 


61520 @> 底盘 X316/33 ( 排 气 制 
动 电磁 阀 ) 
6 25 白 61520 <O@ 底 熏 X33722 (ECU/203) 
代号 X362 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
1.5 白 
0.5 白 
代号 X01 
0.5 白 
0.8 白 


16000 @ 车 速 脉 冲 转换 需 3 
16000 O> @y> 轮 间 差 速 开 关 6 
16000 O> @> 轴 间 差 速 开 关 8 
16000 <@ < 中央 电 需 板 89/6 ( F24 ) 
16000 @ 仪表 al 、al3 


OQ UW 人 hb 


31306 .0> 空 调 面 板 9 
31306 < 鼓 风 控 制 器 1 


310005>Y 
58000 <@ 开关 照明 分 线 器 b4 
31000 < 


31000 5> 左 搭 铁 点 

61510 <O ECU104 分 线 器 3 
60520 .@> 底 盘 X337/4( ECU/172 ) 
60520 <@ (显示 灯 ) 

60520 @ 


31000 一 
$8000 一 开关 照明 分 线 需 b2 | 
31000 一 


31000 一 左 搭 铁 点 

61510 < ECU104 分 线 器 7 
60530 @> 底盘 X337/5( ECU/142 ) 
60530 一 

60530 一 

61510 〇 > 空调 面板 17 

60530 < 里 空调 面板 15 


0.8 棕 
0.8 白 
0.8 棕 
0.8 棕 
4 0.8 白 
6 0.8 白 
7 

8 


DC 一 


0.8 白 
0.8 白 


天 一 


0.8 棕 
2 0.8 白 
0.8 棕 
0.8 棕 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.5 白 
0.5 白 
代 导 3225 
1 0.8 棕 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 


人 小 上 co ~ 个 


31000 5> 挫 铁 分 线 赤 10 
58000 里 开关 照明 分 线 器 bll 
72304 @> 后 照 灯 束 间 1 

72303 < F215 后 照 熔断 器 下 


nn UL bh 


1 0.8 白 40135 全 底盘 X316/27 ( 轴 间 差 速 
指示 开关 ) 
0.8 白 58000 < 开关 照明 分 线 胡 a6 

3 0.8 棕 31000 5> 右 搭 铁 点 
0.8 白 40324 @ 底盘 X316/28 ( 轴 间 差 速 
电磁 立 ) 
0.8 白 16000 @> 
0.8 白 16000 ee | ( 显示 灯 ) 


名 称 


轮 间 差 速 开关 


AU 


0 


代号 S187 


车 速 脉冲 转换 天 


本， 
FT 
[zxz7 
3 6 

代号 X700 


多 态 开关 


2 
4 
6 
8 


‘© A = 


10 


代号 S167 


辅助 远 光 开 关 
2 
4 
6 


8 
10 





© 和 AR 


代号 S202 
空调 面板 





代号 A104-1 


-一 QO nn 人 上 Co 人 


oo ~ Un 上 iP 


CU 已 王 


内 容 
0.8 白 ” 16000 < 人 <8 F24 分 线 器 4 
0.8 白 40134 全 底盘 X316/25 ( 轮 间 差 速 
指示 开关 ) 
0.8 白 58000 里 开关 照明 分 线 需 b5 
0.8 柠 ”3100 5> 搭 铁 分 线 器 3 
0.8 白 40323 @ 底盘 X316/26 ( 轮 间 差 速 
电磁 立 ) 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 


16000 <O_@ F24 分 线 器 3 
16000 © ( 显示 灯 ) 


16000 @、 | 


16000 24V < F24 分 线 器 2 
11V 世 车 速 里 程 束 间 2 
16500 8V 蕊 仪表 a27 
31000 5> 搭 铁 分 线 大 4 


0.8 白 
0.8 蓝 
0.5 白 
0.8 棕 


0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 棕 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 


60522 5> 底 盘 X238/16 ( ECU/165 ) 
60522 <5 本 插座 $ 

60521 < 底盘 X238/17 ( ECU/162 ) 
58000 一 开关 照明 分 线 絮 b9 
31000 一 搭 铁 分 线 需 6 

60522 o> 本 插座 1 


60600522 一 
55 


31000 5> 搭 铁 分 线 器 2 

58000 里 开关 照明 分 线 器 b6 

0.8 白 56507 .8 辅助 远 光 继 电器 86 

0.8 白 56502 < 中 中央 电器 板 86/5 ( 转变 光 
及 转向 开关 5 ) 


0.8 棕 
0.8 白 





《 即 空调 控 





0.5 棕 ”31000 5> 左 搭 铁 点 

0.5 白 23340 5V > 空调 束 间 bl10 (转向 

器 电源 ) 

0.5 白 58300 <92 仪表 照明 分 线 器 9 

0.5 白 23312 @> 压 缩 继 电 融 86 

0.5 白 31012 搭 铁 < 空调 束 间 b2 

0.5 白 31306 <2 鼓 风 探 制 分 线 器 
1.5 白 ”23000 < F315 空调 熔断 器 上 
0.5 白 23348 > 空调 束 间 bl15 (混合 风门 
言 号 ) 
0.5 白 23317 2> 室 内 温度 传感器 1 
05 白 “23100 > 空调 束 间 bl (蒸发 如 温度 ) 
0.5 白 ”60530 @ 空调 开关 分 线 需 6 (ECU/ 
142 ) 
0.5 白 
度 ) 
0.5 白 
0.5 白 


23111 20> 空调 束 间 b3 (出 风口 温 


61510 < 空调 开关 分 线 希 水 电源 ) 
31012 <5 室 内 温度 传 感 锅 2、6〈 搭 
铁 ) 

31012 <5 空 调 束 间 b2 ( 搭 铁 ) 

0.5 白 ”23352 2> 空 调 束 间 a( 水 道 电 磁 疾 ) 
0.5 白 23344 2> /司空 调 束 间 b9 ( 吹 脚 
风门 电动 机 ) 


0.5 白 
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( 续 ) 
名 称 内 容 内 容 
23 0.5 白 23343 二 /20> 空调 束 间 b8( 吹 脚 13 0.5 白 23347 </ 号 空调 面板 24 (混合 
风门 电动 机 ) 风门 电动 机 ) 
a . 24 05 白 233472>/ 王 空调 束 间 bl3 ( 混 14 0.8 白 23300 @。V21 二 极 管 组 87 ( 转 压 
代号 Al04 -2 合 风 门 电 动机 ) 缩 机 ) 
25 0.5 白 23346 < /> 空调 束 间 bl2 ( 混 15 0.5 和 23348 <9 空 调 面板 12 (混合 风门 
合 风 门 电动 机 ) 言 号 ) 
26 0.5 白 23345 2> 空 调 束 间 bll( 吹 脚 风 16 05 白 23349 T> /<9 空 调 面板 36 ( 除 霜 
门 信号 ) 风门 电动 机 ) 
27 0.5 白 23350.0> /与 空调 束 间 bl7 ( 除 17 0.5 白 23350 <9./ 合 空调 面板 27 ( 除 霜 
钉 风 门 电动 机 ) 风门 电动 机 ) 
28 0.5 白 23342 .0> /三 空调 束 间 b6 (内 外 18 0.5 日 23351 < 空调 面板 33 ( 除 箱 风门 
循环 电动 机 ) 信号 ) 
30 0.5 白 23110 0> 空 调 束 间 b4 (室外 温 | 9 1 0.8 白 23100 0> 蔡 发 器 温度 传 感 右 
度 ) 4 2 0.8 标 31012 <5 水 道 电 磁 阅 1， 出 风口 温 
33 0.5 白 23351 9 空调 束 间 bl18 ( 除 霜 风 ' 民 < 度 传感器 2， 除 霜 风 门 转向 器 3， 吹 脚 风门 
门 信号 ) | + 转向 器 3， 混合 风门 转向 器 3， 燕 发 器 温度 
34 0.5 白 23112 2, 室内 温度 传感器 $ Ke 传感器 ， 室 外 温度 传感器 2 
35 0.5 白 23341 三 /29> 空调 束 间 b5 (内 | 18_ 丰 “17 3 0.8 白 23111 9 出 风口 温度 传感器 1 
外 循环 电动 机 ) 代号 X1132 4 0.8 白 23110 2， 室外 温度 传感器 1 
36 0.5 白 ”23349 三 /90> 空调 束 间 b16( 除 5 0.8 白 ”23341 所 /2> 内 外 循环 转向 器 7 
霜 风 门 电动 机 ) 6 0.8 白 23342 9 / 与 内 外 循环 转向 项 $ 
开关 照明 分 线 器 a 7 0.8 白 23101 名 空调 压力 开关 1 
l 2 0.8 白 58000 @ 开 关照 明 分 线 器 b5 8 0.8 白 23343 < 后 /2> 吹 脚 风 门 转向 器 7 
3 0.8 白 58000.@> 烟 灰 盒 照明 灯 1 9 0.8 白 23344 9/ 与 吹 脚 风门 转向 器 $ 
4 0.8 白 58000 @ 喇 叭 变换 开关 2 10 0.8 白 23340 5V 2> 除 霜 风 门 转向 器 2， 
5 0.8 白 58000 < 中 央 电 器 板 86/2 (FF9) 吹 脚 风门 转向 絮 2， 混 合 风 门 转向 器 2 
6 0.8 白 5$8000 @ 轴 间 差 速 开 关 2 11 0.8 白 23345 28> 吹 脚 风门 转向 器 & 信和 号) 
代号 X644 7 0.8 白 58000.@> 收 放 机 a6 12 0.8 白 23346 < /2> 混 合 风门 转向 器 7 
8 0.8 白 58000.@> 调 光 旋 钮 2 13 0.8 白 23347 < /2> 混 合 风 门 转向 器 5 
空调 束 间 a (插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 空调 线束 ) 14 0.8 白 23300 @ 空 调 压力 开关 2 
0.5 白 23352 < 空调 面板 21 15 0.8 白 23348 2> 混 合 风门 转向 需 人 信和 号 ) 
FY 0.8 白 23352 90> 水道 电磁 阀 2 16 0.8 白 23349 < /2> 除 霜 风门 转向 器 7 
室 调 束 间 b (插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 空调 线束 ) 17 0.8 白 23350 < /2> 除 霜 风门 转向 器 5 
1 2 1 0.5 白 23100 <92 空 调 面板 14( 蒜 发 磊 温 18 1.5 白 ”23351 2> 除 霜 风门 转向 器 6( 信和 号) 
3 4 庆 内 外 循环 转 癌 器 
2 0.5 白 31012 5* 空 调 面板 8 ( 搭 铁 ) 应 mi 5 0.8 白 23342 电动 机 <2./ 含 空 调 束 间 b6 


7 0.8 白 23341 电动 机 fr> / <2 空 调 束 间 b5 





0.5 白 31012 5*> 空 调 面 板 19 ( 搭 铁 ) 号 加 
2 oO- 全 匠 从 本 硬 本 
15 16 3 05 日 23111 < 空调 面板 16 (出 风口 温 Le 
17 18 度 ) 水 让 电 磁 峰 


代号 X1132 ”4 05 白 23110 <2 空 调 面板 30( 室外 温度 ) 1 0.8 棕 31012 5> 空 调 束 间 b2 
5 0.5 白 23341 cr> /<9 空调 面板 35 (内 外 2 0.8 白 23352 < 空调 束 间 a 
循环 电动 机 ) 空调 压力 开关 
6 0.5 白 23342 <2./ 合 空调 面板 28 (内 外 十、 1 0.8 白 23101 < 空调 束 间 b7 
循环 电动 机 ) 2 0.8 白 ”23300 @ 空 调 束 间 bl14 
7 0.5 白 23101 < 压缩 继电器 87a 余 箱 i 门 转 问 化 


0.8 白 23340 5V <2 空调 束 间 b10 
0.8 柠 31012 z> 空 调 束 间 b2 


8 0.5 白 23343 fr> / <2 空 调 面板 23 ( 吹 脚 3 
3 
5 0.8 白 23350 电动 机 <28/ 喇 空调 束 间 b17 
6 
7 


风门 电动 机 ) 时 时 -一 

9 0.5 白 23344 <9./ 合 空调 面板 22 ( 吹 脚 LC 
风门 电动 机 ) 

10 0.5 白 23340 < 空调 面板 2 (转向 器 电 


1.$ 白 23351 5 一 0V < 空调 束 间 b18 
0.8 白 23349 电动 机 5 / <Q 空调 束 间 b16 


源 ) 注 : 接 脚 5、7 的 正 反 向 起 动 电压 为 12V。 
11 0.5 晶 23345 <2 空 调 面板 26( 吹 脚 风 | 吹 脚 风门 转向 器 

门 信号 ) 3 2 0.8 白 23340 5V <2 .空调 束 间 b10 
12 0.5 白 23346 /<2 空 调 面板 25 ( 混 | 是 ;6 | 3 0.8 棕 31012 > 空调 束 间 b2 

合 风门 电动 机 ) 4 7 5 0.8 白 23344 电动 机 < /号 空调 束 间 b9 
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( 续 ) 
名 称 内 容 内 容 
6 0.8 白 23345 5V ~0V < 空调 束 间 bl11 2 0.8 白 30010 > 左 门 控 开关 1， 左 顶 竹 束 
7 0.8 白 23343 电动 机 5 /<2 空 调 束 间 b8 间 2 
注 : 接 脚 5、7 的 正 反 向 起 动 电压 为 12V。 3 0.8 白 30010 器 门 控 开 关 1， 右 顶 篷 束 
出 风口 温度 传 感 锅 间 2 
Ti 1 08 白 23111 <2 空 调 束 间 b3 代号 X460 
ee 2 0.8 标 31012 5> 空 调 束 间 b2 2 0.8 昌 15006 里 中 央 电 需 板 80/5 (F23 ) 
混合 风门 转 回 顺 0.8 白 ”15006 @ 底盘 X238/5( 空气 干燥 器 ) 
mn 2 0.8 白 23340 5V < 空调 束 间 b10 3 1.5 白 ”24012 < 中 央 电 器 板 89/1 (Fl19 ) 
ia 3 0.8 柠 ”31012 5> 空 调 束 间 b2 4 1.5 白 43300 <@ 制 动 分 线 器 
4 5 0.8 白 23347 电动 机 <Q/ 号 空调 束 间 bl13 0.8 白 43300 @ 底盘 X337/1 ( ECU/141) 
6 0.8 白 23348 5 一 0V < 空调 束 间 b15 
7 0.8 白 23346 电动 机 5> /<2 空 调 束 间 bl12 2 0.8 白 50300 中 央 电 器 板 80/2 ( 起动 ) 
注 : 接 脚 5、7 的 正 反 向 起 动 电压 为 12V。 3 2.5 白 ”43000 < 中 央 电 器 板 89/3 ( F21 ) 
蒸发 需 温度 传 感 需 2.5 白 43000 @> 制 动 灯 开 关 1 
0.8 白 ”23100 < 空调 束 间 bl | 4 0.5 白 16109 司仪 表 al9 ( 驻 车 制 动 ) 
0.8 棕 31012 5> 空 调 束 间 b2 代号 X461 0.8 白 16109 全 底盘 X316/30， 左 前 束 间 
室外 温度 传 感 带 a5( 驻 车 制 动 开关 ) 
1I@@|， 1 0.8 白 23110 <2 空 调 束 间 b4 5 0.8 和 白 59000 一 中 央 电器 板 78/8 ( D+) 

2 0.8 棕 ”31012 5> 空 调 束 间 b2 6 0.5 白 59101 也 仪表 al0 (转速 ) 
燃油 分 线 器 ”代号 X368 0.8 白 59101 也 底盘 X337/8 (ECU/133) 
A 0.5 白 16100 <2 仪 表 a21 7 0 日 16510 交 仪表 al7 (车 速 信号 ) 

四 0.8 日 16114 2> 左 盘 X316/1 0.8 日 16500 寞 瓜 盘 X337/18 (ECU/171) 
点 烟 器 诊断 插座 
EE 2.5 白 30011 F158 点 烟 熔断 器 4 0.8 棕 31000 一 > 左 搭 铁 点 
区 0.8 白 58300 <92 仪 表 照 明 分 线 顺 6 6 0.8 黄 一 底盘 X337/29 ( ECU/135、CAN ) 
世纪 2.5 棕 “31000 5> 中 央 电 器 板 85/2( 搭 铁 ) 7 0.8 蓝 一 底盘 X337/35 (ECU/189、K 线 ) 
烟灰 盒 照 明灯 “代号 X345 人 了 X205 14 0.8 绿 一 底盘 X337/30 (ECU/134、CAN ) 
1 0.8 日 58000 里 开关 照明 分 线 硕 a3 16 0.8 白 30006 <OF12 分 线 器 1 
2 0.8 棕 31000 5 中央 电 器 板 85/2( 搭 铁 ) | 刊 水 电动 机 ”四 RES 于 于 > 可 于 于 
鼓 风 控 制 器 。 代号 A106 yp| 1 1.5 白 20300 高 速 <@ 刊 水 开关 3 
砚 | 1 0.8 白 ”31306 ?2> 鼓 风 控 制 分 线 器 国人 2 1.5 白 20000 中央 电 器 板 78/$ (Fl14 ) 
| 了 3 2.5 柠 31000 一 > 中 央 电 器 板 85/4( 搭 铁 ) 4 shi 1 3 1.5 白 20501 /二 中 央 电 器 板 78/2( 复 
> 6 2.5 白 25009 里 中 央 电器 板 89/4〈《F22 ) ‖ 代号 X725 位 时 /复位 后 ) 
代号 X586 4 1.5 白 20301 低速 @ 乔 水 开关 2 
1 0.8 棕 “31000 一 左 拱 铁 点 5 1.5 棕 +0.8 棕 31000 5 中 央 电 器 板 85/1 
2 0.8 上 和 75300 <OF167 收 放 熔 断 弱 上 车 速 里 程 束 间 (至 车 速 里程 传 感 器 总 成 之 间 还 接 有 一 段 长 线束 ) 
3 0.8 白 30006 <@ Fl12 分 线 器 4 2 0.5 蓝 11V 也 车 速 脉 冲 转换 吉 4 
4 0.8 上 75303 恕 收 放 机 a4 (记忆 电源 ) & 3 0.5 11V <Q 仪 表 a16 
5 0.8 白 75301 O> 收 放 机 a7〈 收 放电 源 ) 4 0.$ 棕 ”31000 5 仪表 a5 
2 0.8 白 吕 > 后 照 灯 束 间 
3 0.8 白 @> 1 1 0.8 白 72304 -里 后 照 灯 开 关 3 
4 0.8 白 @ | 压缩 机 接点 
5 0.8 白 < 0.8 白 23300 <@ V21 二 极 管 组 87 ( 转 空调 
制 动 灯 分 线 器 束 间 bl14 ) 
Ea 2.5 白 43300 < 里 制 动 灯 开 关 3 石 扬 声 融 
ge 15 白 ”43300 .@ 备 用 接口 4 ( 转 ECU/141) 0.8 白 黄 念 收 放 机 b4 
ra 15 白 43300 @、 底 盘 X316/18 ( 主 车 制 动 ) ss 0.8 黄 人 \ 收 放 机 b3 
0.8 白 ”43300.@, 底 盘 X316/32 (挂车 制 动 ) | 右前 束 间 a 0 中 0N 于 RG 
代号 X348 国 1 0.8 白 49300 碳 转 < 里 中 央 电 需 板 81/2 
1 0.8 白 ”30006 〇 > 诊断 插座 16 2 5 2 0.8 柠 31000 5 中央 电 句 板 79/1 ( 搭 铁 ) 
3 0.5 白 30006 .@> 仪 表 all 4 0.8 白 56304 前 雾 灯 里 中 央 电 器 板 81/6 
4 0.8 日 30006 @ 收 放 机 分 线 硕 3 代号 X315 5 0.8 白 56307 @ 辅 助 远 光 继电器 87a 
看 6 1.5 白 30006 < 昌 <O 中 央 电 着 板 872(F12 ) 6 0.8 标 31000 5> 中 央 电 天 板 8351 (〈 搭 铁 ) 
F25 分 线 器 ” 代号 X350 1 0.8 白 49300 .8@> 右 前 组 合 灯 5 ( 右 转 ) 


1 1.5 白 30010 < 中央 电 需 板 89/8 (FF25 ) 0.8 白 49300 @ 右 侧 转向 灯 1 





代号 X315 
右前 束 间 





le 


代号 X392 
右前 筋 灯 


ey 


右前 组 合 灯 


i "ye 





石 侧 转 向 灯 
气 喇 叭 电磁 陋 
性 一 mg 
1 b 一 人 一 ， 
| 
右 门 控 开 关 
Ew 
过， 


代号 S182 


右 顶 篷 束 间 








代号 X372 


轨 驶 室 右 搭 铁 点 


内 容 
4 0.8 白 56304 @ 右 前 雾 灯 1 
6 0.8 棕 x2 31000 <5 右 前 雾 灯 3， 右 侧 转 
向 灯 2 





( 插头 为 驾驶 室 线束 ， 播 座 为 右前 线束 ) 
15 日 56300 右 近 光 <@ 中 央 电 右 板 81/5 
0.8 白 58302 小 灯 @ 中 央 电 兹 板 82/1 
2.5 标 31000 挫 铁 5 中央 电 融 板 81/1 
1.5 白 56302 右 远 光 昌 中 央 电 器 板 81/7 
1.5 白 56300 右 近 光 @ 右 前 组 合 灯 1 
0.8 拍 58302 小 灯台 右前 组 合 灯 3 
2.5 标 31000 搭 铁 三 右前 组 合 灯 8 

1.5 白 56302 右 远 光 @, 右 前 组 合 灯 2 


OO 人 由 一 人 品 人 由 一 


56304 < 旭 右 前 束 间 a4 
31000 oY 右前 束 间 a6 ( 搭 铁 ) 


2 0.8 白 
0.8 棕 


1.5 白 
1.5 白 
0.8 白 
0.8 白 
2.5 棕 


右 近 光 < 昌 右前 束 间 bl 
右 远 光 <@ 右 前 束 间 b6 
小 灯 < 昌 右前 束 间 b2 
右 转 <@ 右前 束 间 al 
搭 铁 o> 右前 束 间 b4 


30301 
30303 
38302 
49300 
31000 


oo UN U DD 一 


1 0.8 白 
2 0.8 棕 


49300 <@ 右前 束 间 al 
31000 5> 右 前 束 间 a6 ( 搭 铁 ) 


1 0.8 白 
0.8 白 


15006 <@ 喇 叭 变换 开关 4 
31507 号 变 光 及 转向 开关 8 (按钮 ) 


1 0.8 白 
0.8 白 
2 08 白 
0.8 白 


30010 < F25 分 线 器 3 

30010 〇 > 右 顶 篷 束 间 2 

58304 色 右 顶 篷 束 间 1 ( 车 内 灯 ) 
58304 .@> 右 门 束 间 1 ( 踏步 灯 ) 


0.8 白 58304 车 内 灯 了 @ 右 门 控 开 关 2 
0.8 白 30010 卧铺 灯 忆 右 门 控 开 关 1 
( 转 F25 分 线 器 3 ) 

3 0.8 标 31000 搭 铁 a 中 央 电 器 板 81/1 


4 0.8 白 58302 示 高 灯 <@ 中 央 电 器 板 77/2 
6 0.8 白 20302 洗 次 @ 中 央 电 帮 板 77/8 
( 转 刊 水 开关 7) 
1 0.8 白 58304 踏步 灯 @ 右 门 控 开关 2 
4 0.8 棕 x2 31000 5 中 央 电 器 板 85/3 
5 0.8 棕 31000 5 中央 电 器 板 85/3 
6 0.8 棕 31000 5 中 央 电 器 板 85/3 
7 0.8 上 日 49300 右 转 里 中 央 电 怖 板 75/2 
6.0 标 31000 5 底盘 X238/24 
4.0 棕 +1.5 柠 31000 
2.5 柠 +1.5 柠 31000 
0.8 棕 +1.5 柠 31000 


0.8 标 31000 … 
2.5$ 标 x2 31000 
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名 称 
备用 接口 e 


| ld3 

外 

相生 于 
4 6 
代号 X06 


V21 二 极 管 组 


87 
hs k 


ba 
3 
辅助 远 光 继 电 禹 


压缩 继 电 带 


87 
hes k 


ee 


85 80 
10 


后 务 灯 控制 融 


87 
ji < 上 


-2 
85 1 86 
Le 


备用 继 电 带 


空调 控制 继 电 带 


87 
hn kk 


二 上 
85 80 


0 


中 央 电 疮 板 75 





中 央 电 疮 板 76 


( 续 ) 


遇 


内 


1.5 白 
0.8 白 


1 15001 < F110 备用 熔断 器 上 
2 

3 1.5 白 

4 

6 


15006 一 备用 继 电 胡 85 

30010 < F100 备用 熔断 器 上 
31000 一 > 右 搭 铁 点 
15003 一 备用 继电器 87 


2.5 棕 
2.5 白 


31000 一 右 搭 铁 点 
23300 空调 束 间 b14 
23300 @ 压缩 机 接点 


0.8 棕 
0.8 白 
0.8 白 


31000 5= 右 搭 铁 点 
56507 <@ 辅 助 远 光 开 关 3 
56307 @ 左前 束 间 b9 
56307 @> 右 前 束 间 a5 
30010 < F179 辅 光 熔 断 器 上 


0.8 棕 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
1.5 白 


0.8 白 
0.8 白 
2.5 白 
2.5 白 


64021 一 底盘 X238/7 
64020 一 底盘 X238/8 
5$0300 一 底盘 X238/25 
15001 < 中 央 电 楷 板 94 


31000 5> 右 搭 铁 点 
23312 < 里 空调 面板 4 

23101 〇 > 空调 束 间 b7 
23317 < 空调 控制 继 电 融 87 


0.8 棕 
0.5 白 
0.8 白 
0.8 白 


0.8 白 
0.8 棕 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 


58511 里 筋 灯 开 关 4 

31000 5> 中 央 电 需 板 85/1 

56305 @ 底盘 X316/39 ( 后 雾 灯 ) 
56305 @ 雾 灯 开 关 9 (显示 灯 ) 
56526 < 中 央 电 需 板 88/7 


0.8 白 
1.5 棕 
2.5 白 
2.5 白 


15006 一 备用 接口 e2 
31000 一 右 搭 铁 点 
15003 一 备用 接口 e6 

30010 <O F120 备用 熔断 器 上 


0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 


63100 本 底盘 X337/24( ECU/211 ) 
61520 <@ ECU203 分 线 器 2 

23317 〇 > 压缩 继 电 句 30 

23000 < F315 空调 熔断 器 上 


2 0.8 白 49300 @ 底 盘 X316/23 ( 右 后 转向 ) 
0.8 上 ”49300 @ 右 门 束 间 7( 右 门 转 癌 备用 ) 

一 中 央 电 硕 板 内 接 转向 灯 检 测控 制 锅 LR 

3 0.8 白 49303 @ 底 盘 X316/21( 挂车 左 转 ) 

一 中 央 电 需 板 内 接 转向 灯 检 测控 制 硕 54L 

7 1.5 白 58302 @> 底 盘 X316/22 ( 主 车 小 灯 ) 
1.5 白 58302 @> 底 盘 X316/38 (挂车 小 灯 ) 

一 中 央 电 需 板 内 接 熔 上 断 需 F5 


6 0.8 白 49302 @ 底盘 X316/24 (挂车 右 转 ) 
一 中 央 电 融 板 内 接 转 向 灯 检 测控 制 锅 54R 
7 0.8 白 49301 @ 底盘 X316/201( 主 车 左 转 ) 


1744| 实用 载 货 汽车 线束 图 解 




















( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
5 6 7 8 0.8 白 49301 @ 左 门 束 间 7 ( 左 门 转向 | 中 央 电 器 板 80 
各 训 吾 于 备用 ) 5678 2 0.8 白 50300.@, 底 盘 X337/28 (ECU/161 ) 
“I 工 234 一 中 央 电器 板 内 接 转向 灯 检 测控 制 器 LL 有 0.8 白 50300 @ 备 用 接口 d2 ( 起动) 
8 15 白 58303 @ 底 盘 X31619 ( 主 车 左 小 条 ) | 工 2 3 4 一 中 央 电器 板 内 接 插座 接口 79/3 
1.5 白 58303 @> 底 盘 X316/35 (挂车 小 灯 ) 4 2.5 日 59000 0 底盘 X238/23 (交流 发 电机 
一 中 央 电 亏 板 内 接 炊 呆 需 F6 D+ ) 
中 央 电 器 板 77 一 中 央 电 器 板 内 接 搬 座 接口 78/8 
5678 1 0.5 白 49102 世 仪表 a32 ( 主 车 转 问 指 5 0.8 白 15006 @> 备 用 接口 c2 (空气 干燥 ) 
有 生生 二 守旧 。。 示 灯 ) 一 中 央 电 器 板 内 接 熔 断 器 F23 
1 2 3 4 一 中 央 电 器 板 内 接 转 向 灯 检 测控 制 器 cl 中 央 电 器 板 81 
2 0.8 白 58302 @> 右 顶 答 束 间 4( 右 示 高 灯 ) 5 6 7 8 1 0.8 棕 31000 志 右 顶 笑 束 间 3 
一 中 央 电 辊 板 内 接 熔 断 妖 F5 条 各 于 革 下 2.5 柠 ”31000 <5 右 前 束 间 b4 
3 0.8 白 49501 工 和 危险 报警 开关 8 234 2 0.8 白 49300.@, 右 前 束 间 al (右前 转向 ) 
0.8 白 49501 蕊 变 光 及 转 癌 开关 1 一 中 央 电 需 板 内 接 转 回 灯 检 测控 制 硕 LR 
一 中 央 电 器 板 内 接 转向 及 刮 水 脉冲 控制 锅 49a 3 1.5 白 56301 @ 左 前 束 间 cl (左近 光 ) 
4 0.8 白 49502 也 危险 报警 开关 4 一 中 央 电 规 板 内 接 燃 呆 需 F2 
0.8 白 49502 志 变 光 及 转 癌 开关 3 ( 碳 5 1.5 白 ”56300 @ 右 前 束 间 bl ( 右 近 光 ) 
转 控制 ) 一 中 央 电 器 板 内 接 熔 断 器 Fl 
一 中 央 电 需 板 内 接 右 转 继电器 86 6 0.8 白 56304 @ 左 前 束 间 b5 ( 左前 雾 灯 ) 
5 0.8 白 ”58303.@, 左 顶 笑 束 间 4( 左 示 高 灯 ) 0.8 白 56304 .@> 右 前 束 间 a4 (右前 雾 灯 ) 
一 中 央 电 器 板 内 接 F6 一 中 央 电 器 板 内 接 前 雾 灯 继电器 87 
7 0.8 白 20500 里 乔 水 开关 5 (间歇 ) 7 1.5 白 56302 @> 右 前 束 间 b6 ( 右 远 光 ) 
一 中 央 电 器 板 内 接 转 向 及 刮 水 脉冲 控制 锅 J 一 中 央 电 器 板 内 接 熔 断 器 F3 
8 0.8 日 20302 < 里 刊 水 开关 7 (洗涤 ) 中 央 电 器 板 82 
0.8 白 20302 @ 右 顶 篷 束 间 6 (洗涤 电 SC 4 1 0.8 白 58302 @> 右 前 束 间 b3 (右前 小 灯 ) 
动机 ) 中 二 本 本 束 昌 下 天 电器 板 内 接 傍 断 器 F3 
一 中 央 电 带 板 内 接 转 问 及 刊 水 脉冲 控制 器 86 yt 2 0.8 白 49301 .8 左前 束 间 c2 (左前 转向 ) 
中 央 电 器 板 78 一 中 央 电 器 板 内 接 转 向 灯 检 测控 制 锅 LL 
5 6 7 8 1 0.8 白 49503 志 危 险 报 警 开 关 6 4 1.5 白 x2 20000 @ 刊 水 开关 1、6 
上 0.8 白 49503 也 变 光 及 转向 开关 2 ( 左 一 中 央 电 器 板 内 接 熔 断 器 F14 
1234 转 控制 ) 5 0.5 白 56303 @ 仪 表 a7 ( 远 光 指示 灯 ) 
一 中 央 电 需 板 内 接 左 转 继 电器 86 1.5 白 ”56303 @ 左 前 束 间 c3 ( 左 远 光 ) 
2 1.5 上 20501 /本 天 水 电动 机 3 (复位 一 中 央 电 器 板 内 接 熔 断 器 F4 
时 /复位 后 ) 8 0.8 白 58303 .@, 左 前 束 间 b4 (左前 小 灯 ) 
一 中 央 电 器 板 内 接 间歇 继 电 髓 87a 一 中 央 电 右 板 内 接 熔 断 器 F6 
3 1.5 白 20502 > /二 天水 开关 4 (复位 时 /省 中 央 电 器 板 83 
复位 后 ) 5 678 4 2.5 白 30000 二 底盘 X316/42 (记忆 电源 ) 
一 中 央 电 器 板 内 接 间歇 继电器 30 中 二 可 末日 ”一 中 天 电器 板 内 接 坎 断 器 Fl2 
4 0.5 白 49103 工 仪 表 a6 (挂车 转向 指示 | “T2334 7 415 白 30006 忆 危险 报警 开关 3( 双 闪 供 电 ) 
a 一 中 央 电 器 板 内 接 熔 断 器 F12 
一 中 央 电 器 板 内 接 转 癌 灯 检测 控制 器 c2 中 央 电 器 板 85 
5 1.5 白 20000 @> 刊 水 电动 机 2 5 6 7 8 1 1.5 柠 31000 <5 刊 水 电动 机 5$ 
一 中 央 电器 板 内 接 炊 断 器 F14 站 计生 生生 引 08 棕 31000 <5 后 雾 灯 控制 器 86， 右 前 束 
7 1.5 白 49500 <@ OO 危险 报警 开关 7 1234 间 a6 
一 中 央 电 带 板 内 接 转 问 及 天 水 脉冲 控制 器 49 2 2.5 柠 ” 31000 <5 烟 灰 盒 照明 灯 3， 点 烟 吉 
8 0.8 白 ” 59000 一 备用 接口 d5 3 0.8 棕 31000 < 右 门 束 间 4、6 
0.8 白 59000 <2 仪 表 b22 (充电 指示 灯 ) 4 2.5 棕 31000 < 鼓 风 控 制 器 3 
一 中 央 电 器 板 内 接 搬 座 接口 80/4 中 央 电 器 板 86 
中 央 电 器 板 79 5_56 2 0.8 白 58000 .@> 开 关照 明 分 线 器 a6 





7 8 
Tm 1 10 棕 31000 +5 右前 束 间 a2 ( 措 铁 ) 和 于 本 生生 量 一 中 央 电路 板 内 接 熔 断 器 F9 
明生 十 症 是 3 2.5 白 50300 <@ 起 动 钥匙 开关 8 (起 动 ) 4 3 0.8 白 58001 <@ 灯 光 开关 3 (1 档 ) 
4 


EE 一 中 央 电 器 板 内 接 插座 接口 80/2 一 中 央 电 器 板 内 接 小 灯 继 电器 86、 照 明 继电器 
4 1.5 白 ”15007 〇 喇叭 变换 开关 8 85 
一 中 央 电 各 板 内 接 炊 断 帮 F23 5 2.5 得 56502 < 变 光 及 转 癌 开关 5( 远 光 ) 


0.8 白 ”56502 辅助 远 光 开关 5 
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( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
一 中 央 电 融 板 内 接 熔 断 带 F3 ~ F4 中 央 电 融 板 92 
7 2.5 上 56501 < 中 央 电 器 板 88/8 一 6.0 标 ，31000 5 一 > 底盘 X238/29 
2.5 白 ”56505 由 变 光 及 转向 开关 6 GO 一 4.0 棕 31000 <5< 所 驾驶 室 右 搭 铁 点 
一 中 央 电 需 板 内 接 熔 断 器 Fl ~ F2 F110 备用 熔断 天 
8 4.0 白 ”30010 > 起 动 钥匙 开关 1 过 上 1.5 白 15001 备用 接口 el 
0.8 白 30010 Oo 灯 光 开 关 5 | 下 1.5 自 15001 so 中央 电 器 板 94 
一 中 央 电 需 板 内 接 90 电源 接点 F120 备用 熔断 器 
中 央 电 需 板 87 车 上 2.5 白 30010 > 备用 继电器 30 
5678 2 15 白 30006 FI2 分 线 器 6 | 下 2.5 和 白 30010 < 中 央 电器 板 90 
中 寺 扣 生 剖 目 一 中 央 电 器 板 内 接 熔 断 器 F12 F100 备用 熔断 器 
“了 234 3 1.5 白 49000 危险 报警 开关 9 ( 单 闪 中. 上 1.5 白 30010 OO 备用 接口 e3 
供电 ) 中 | 下 1.5 白 30010 <@ 中 央 电器 板 90 
一 中 央 电 带 板 内 接 炊 断 右 F13 F215 后 照 缩 时 器 
8 0.8 白 56005 咏 雾 灯 开关 7 区. 上 0.8 白 30010 < 中 央 电 器 板 90 
一 中 央 电器 板 内 接 熔断 器 F10 | 下 0.8 白 72303 后 照 灯 开关 5 
中 央 电 器 板 88 F603ECU 熔断 器 
_5678 5 0.8 白 56503 <@ 筋 灯 开 关 10 上 0.8 白 15002 < 中 央 电 融 板 89/7 ( 转 起 动 
旧 二 半音 十 图 ”一 中 央 电器 板 内 接 前 老 灯 继电器 85 | 钥匙 开关 6) 
13234 7 0.8 白 56526 名- 后 雾 灯 控 制 器 30 下 0.8 白 61501 @ 底盘 X337/26 
一 中 央 电 融 板 内 接 后 雾 灯 继 电 融 30 F167 收 放 熔断 需 
8 2.5 白 56501 O> 中 央 电 器 板 86/7 大 上 0.8 白 75300 > 收 放 机 分 线 器 2 
2.5 白 ”56501 @y 变 光 及 转向 开关 4( 变 光 ) 二 | 下 0.8 白 ”75000 < 起 动 钥匙 开关 2 
一 中 央 电 需 板 内 接 前 照 灯 继 电 融 87 F179 辅 光 和 崇 断 器 
中 央 电 釉 板 89 二 上 1.5 白 30010 > 辅助 远 光 继电器 30 
S678 1 15 白 24102 备用 接口 c3 | 下 1.5 白 30010 < 中 央 电器 板 91 
唱诗 吉 吉 束 目 ”一 中 央 电器 板 内 接 熔 断 器 F19 F158 点 烟 稳 断 吕 
?34 3 2.5 白 43001@> 备 用 接口 d3， 制 动 灯 开 Se 上 2.5 白 30010 < 中 央 电 器 板 91 
| 中 | 下 2.5 白 30011 wy 点 烟 器 
0.8 白 43001 O> 底 盘 X238/13 (倒车 开关 ) F315 空调 迪 断 器 
一 中 央 电 需 板 内 接 熔 断 希 F21 EK 上 0.8 白 23000 > 空调 控制 继电器 30 
4 2.5 上 25009 @ 误 风 控 制 吉 6( 鼓 风电 源 ) 目 1.5 白 ”23000 空调 面板 11 
一 中 央 电 融 板 内 接 熔断 从 F22 下 1.5 白 ”15001 < 中 央 电器 板 94 
5 0.8 上 56500 < 里 灯光 开关 4(〈2 档 ) 底盘 X238 。 【〈 播 头 为 蜀 驶 室 线束 ， 插 座 为 底盘 发 动机 线束 ) 
一 中 央 电 希 板 内 接 后 雾 灯 继 电 希 85、 前 照 灯 1 0.5 白 16104 <2 仪 表 a20( 冷 却 液 温度 传 感 ) 
继 电 太 85 3 0.8 白 ”61510 < ECU104 分 线 器 9 
6 1.5 白 16000 O> F24 分 线 器 5 4 0.8 白 61510 <@ ECU104 分 线 器 10 
一 中 央 电 带 板 内 接 炊 断 右 F24 5 0.8 蝗 15006 < 备用 接口 c2〈 转 中 央 电表 
7 2.5 日 15002 <O< 昌 起 动 钥 是 开关 6 板 80/5、F23、 空 气 干燥 ) 
0.8 白 ”15002 F603ECU 熔断 器 上 代号 X238 ”7 0.8 白 ”64201 一 起 动 继 电器 85 (备用 ) 
一 中 央 电 器 板 内 接 15# 电源 继电器 86 0.8 白 64020 一 起 动 继电器 86 (备用 ) 
8 1.5 白 30010 O> F25 分 线 右 1 0.5 上 40114 人 筷 仪 表 bl14 (高 低档 ) 
一 中 央 电 船 板 内 接 炊 断 奋 F25 0.8 白 71300 @ 底盘 X316/40( 主 车 倒车 ) 
中 央 电器 板 90 0.8 白 71300 多 底盘 X316/17( 挂车 倒车 ) 
GO— 6.0 日 30010 < 底盘 X238/22 0.8 日 43001 < 中 央 电 右 板 89/3 (F21) 
GF 2.5 白 30010 F120 备用 熔断 器 下 0.5 标 31002 < 仪表 a3 ( 搭 铁 ) 
OF 1.5 白 ”30010 wy F100 备用 熔断 器 下 0.5 白 ”16107 已 仪表 a31 ( 油 压 报警 ) 
Om 0.8 白 30010 OO F215 后 照 熔断 器 上 0.8 日 60522 <6 多 态 开 关 1 (地 电 ) 
中 央 电 帮 板 91 0.8 白 ”60521 9> 多 态 开关 2 (信号 ) 
©O— 6.0 白 ”30010 < 〇 底盘 X238/26 0 上 16108 每 仪 表 a29( 冷 却 液 温度 报警 ) 
G 一 2.5 白 ”30010 F158 点 烟 熔断 器 上 0.5 白 ”16103 < 仪表 b6 ( 油 压 传 感 ) 
OF 1.5 白 ”30010 O> F179 辅 光 熔 断 器 下 6.0 白 30010 咏 中 央 电 右 板 90 
中 央 电 器 板 94 2.5 白 59000 < 中 央 电 需 板 80/4 (D+) 
G 一 2.5 白 15001 > F110 备用 熔断 器 下 6.0 标 31000<5<- 驾驶 室 右 搭 铁 扩 
OF 1.5 白 15001 O> 起 动 继电器 30 2.5 白 50300 一 起 动 继电器 87 (备用 ) 
GO 一 1.5 白 ”15001 @y F315 空调 熔断 器 6.0 白 ”30010 中 -中央 电 器 板 91 





1 加 
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名 称 内 容 名 称 
6.0 棕 ”31000 < 二 中 央 电 器 板 92 1 4 





1.5 棕 / 绿 2> 冷 却 液 温度 传 感 大 ( 传 感 ) 




















1.5 浅 蓝 / 蓝 仿 空气 滤 清 报警 开关 
0.75 白 61510 O 〇 > 空 档 开 关 1 于 
0.75” 白 ”61510 @ 油水 分 离 传感器 1 1 国生 ? 
1.5 黑 @ 空气 干燥 硕 1 起 动机 
1.5 标 / 绿 / 灰 合 高 低档 指示 开关 1 OO 
15 黑 /日 组 倒车 灯 开 关 1 
13 1.5 黑 / 白 w 倒 车 灯 开 关 2 Sa 
14 ”3.0 紫 5> 变 速 器 搭 铁 点 的 
15 1.5 浅 蓝 / 绿 / 棕 合 油 压 传感器 (报警 ) | 。 民生 网 
16 075 白 60522 5>X040 接 口 2 (多 态 地 电 ) |‖ 倒车 灯 开关 
17 075 白 60521 < X040 接口 1( 多 态 信和 号 ) AN 
18 1.5 浅 蓝 / 紫 / 黑 一 交流 发 电机 (转速 W 备 | “| 
用 ) 速 
20 1.5 浅 蓝 / 绿 含 冷却 液 温 度 传 感 锅 〈 报警 ) G 一 
21 1.5 标 / 黄 2> 油 压 传 感 硕 〈 传 感 ) G 一 
22 6.0 红 < 起 动机 (电源 线 接 柱 ) GO 一 
23 1.5 蓝 2> 交 流 发 电机 (充电 D+ ) OF 
24 ”6.0 标 5> > 变速 希 搭 铁 点 OF 
26 ”6.0 红 < 交 流 发 电机 ( B+) OH 
29 ”6.0 棕 5> 一 > 变速 髓 搭 铁 点 
预 热 继电器 
Om 6.0 红 < F605 预 热 熔断 器 
G 一 6.0 红 @ 预 热电 阻 
G 一 0.75 白 ”64030 5> X062 接口 1 ( ECU/159) 
@— 0.75 白 ”64031 <@ X062 接口 2( ECU/155 ) 
预 热 电阻 
OH 6.0 红 <@ 预 热 继 电 右 
@m, 6.0 棕 5> 变 速 器 搭 铁 点 
冷却 液 温度 传 感 锅 F605 预 热 熔断 器 
| 15 棕 / 绿 传 感 <2 底盘 X238/1 OF 
性 直 1.5 浅 蓝 / 绿 ”报警 如 底盘 X238/20 底盘 X337 
1.5 棕 ”备用 一 变速 器 搭 铁 点 
交流 发 电机 
OF 6.0 红 B+ 外 底盘 X238/26 
©O— 6.0 红 ”B+ wy 起 动机 (电源 线 接 柱 ) 
© 1.5 蓝 ” 充 电 D+ < 底盘 X238/23 
© 1.5 浅 蓝 / 紫 / 黑 转速 W 一 底盘 X238/18 
油 压 传感器 ”DOU 
Ea 六 15 棕 / 黄 ” 传 感 < 底盘 X238/21 
Ea 纪 1.5 浅 蓝 / 绿 ”报警 如 底盘 X238/15 
油水 分 离 传感器 


1 0.75 上 61510 <9 底盘 X238/4 ECU/104 ) 
2 0.75 白 64010 < X062 接口 4 (ECU/143) 
3 1.5 柠 ”变速 如 搭 铁 点 

(对 应 的 插头 见 下 147 页 ) 

0.75 白 ”64030 <5 预 热 继 电器 

0.75 白 ”64031 @> 预 热 继电器 

0.75 白 65010 <@@ 空 档 开关 2 

0.75 白 64010 0> 油 水 分 离 传 感 右 2 
0.75 白 64021 起 动 继电器 1 ( 负 端 ) 
0.75 蝗 64020 @ 起 动 继 电 硕 2 ( 正 端 ) 
(对 应 的 插头 见 下 147 页 ) 

1 0.75 白 60521 2> 底 盘 X23817 ( 多 态 信和 号 ) 





X062 接口 





OO nn 上 总 一 





X040 接口 





2 


] 
2 


( 续 ) 
内 容 


0.75 白 ”60522 < 底盘 X238/16 ( 多 态 地 电 ) 


起 动 继 电器 ”四 转轴 


0.75 白 
0.75 白 


64021 如 义 062 接口 5 (ECU/151) 
64020 <@ X062 接口 6 (ECU/137) 





(火线 接点 ) 








[NS] 


[Ne] 


5 一 


1 


an 上 LIiMP 





6.0 红 〇 > 底盘 X238/22 
6.0 红 < 吕 交流 发 电机 (B+ ) 


0.75 白 ”61510 < 底盘 X238/3 ( ECU/104) 
0.75 和 白 65010 .@, X062 接口 3( ECU/185) 


1.5 黑白 .@、 底 盘 X238/12 (倒车 灯 ) 
1.5 黑白 底盘 X238/13 ( F21) 


6.0 标 < 底盘 X238/24 
6.0 标 <5< 底盘 X238/29 
6.0 标 <5 预 热电 阻 

3.0 紫 <6 底 盘 X238/14 

1.5 棕 x3 <6< … 

1.5 柠 x2 


="O 丘 


1.5 柠 / 绿 / 灰 如 底盘 X238/9 
1.5 标 一 > 变速 角 搭 铁 点 


1.5 浅 蓝 / 蓝 写 底盘 X238/2 
1.5 村 一 > 变速 硕 搭 铁 点 


1.5 墨 .8 底盘 X238/5 ( F23 ) 
1.5 标 一 > 变速 角 搭 铁 点 


6.0 红 > 预 热 继 电 需 


(插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 电 喷 线束 ) 


0.8 白 43300 里 备用 接口 c4 (转制 动 灯 开 
关 ) 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
0.8 白 
言 号 ) 
0.5 白 ”60560 芽 仪 表 a25 ( 预 热 指 示 灯 ) 
0.5 白 60561 6 仪表 b8 ( 积 水 指示 灯 ) 
0.8 白 59101 志 备 用 接口 d6 (仪表 al0、 
转速 信号 ) 
0.5 和 白 60563 工 仪表 b9 (诊断 灯 ) 
0.5 白 ”60564 < 仪表 b10 (诊断 灯 地 电 ) 
0.8 白 ”60571 2> 加 速 踏板 传感器 3( 工 SV+ ) 
08 和 白 ”60572 2> 加 速 踏板 传感器 2( 工 信 和 号 ) 
0.8 白 ”60573 <5 加 速 踏板 传感器 1( 工地 电 ) 
0.8 白 ”60574 2> 加 速 踏板 传感器 6( [[ SV+ ) 
0.8 白 ”60575 2> 加 速 踏板 传感器 5( 开 信 号 ) 
0.8 和 白 ”60576 <5 加 速 踏板 传感器 4( 开 地 电 ) 
0.8 黑 ” 搭 铁 屏蔽 
1.0 白 16500 革 备用 接口 d7、 仪 表 al7 
( 车速 里 程 信号 ) 


64330 < 里 元 余 制 动 开 关 3 

60510 <@ 排 气 制 动 离合 开关 

60520 < 里 诊断 开关 6 

60530 里 空调 开关 分 线 需 6( 空 调 
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( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 

19 0.5 白 / 柠 ” 搭 铁 屏 菩 25 0.75 白 ”43309 @ X050 接口 2 (ECU/229) 
20 ”0.8 白 ”60310 < 一 远程 油门 开关 4( 地 电 ) 26 0.75 白 61501.@, ECU/140 (工作 电源 ) 
21 0.8 白 ”60320 .08> 远程 油门 开关 6( 信 号 ) 27 2.5 白 61520 <O@ ECU/104 (输出 电源 ) 
22 2.5 白 61520 8 ECU203 分 器 6 28 0.75 白 ”50300 @ ECU/161 (钥匙 起 动 ) 
23 0.8 白 ”63101 条 底 盘 X316/34 ( 排 气 制 29 0.75 黄 一 ECU/135 (诊断 CAN ) 

动 电磁 阀 ) 30 0.75 绿 一 ECU/134 (诊断 CAN ) 
24 0.8 日 ”63100 空调 控制 继电器 85 31 0.75 白 ”60580 @。 ECU/131 (这 航 加 速 ) 
25 0.8 白 43309 <@ 左 前 束 间 b7 ( 排 气 制 32 0.75 白 ”60540 @ ECU/164 (巡航 减速 ) 

动 开 关 ) 33 0.75 白 60550 @ ECU/146 (巡航 恢复 ) 
26 0.8 白 61501 <@ F603ECU 熔 晰 器 下 34 0.75 白 60555 @>。 ECU/174 (巡航 取消 ) 
27 2.5 白 61510 8 ECU104 分 线 器 12 35 0.75 蓝 一 ECU/189 (诊断 KK 线 ) 
28 0.8 白 50300 <@ 中 央 电 器 板 80/2 起 动 ) | x062 接 口 ”9 于 到 6 于 
29 ”0.8 黄 一 诊断 插座 6 ( CAN ) pe 1 0.75 白 64030 5 ECU/159 ( 预 热 地 电 ) 
30 0.8 绿 一 诊断 插座 14 (CAN ) 入 2 0.75 白 64031 <@ ECU/155( 预 热 控 制 ) 
31 0.8 白 ”60580 < 巡航 加 减 开 关 % 加 速 ) 3 0.75 白 ”65010 @ ECU/185 ( 空 档 信和 号 ) 
32 0.8 上 60540 巡航 加 减 开关 不 减速 ) 4 0.75 白 ”64010 .0> ECU/143 ( 油水 分 离 ) 
33 0.8 白 60550 里 巡航 恢复 开关 % 恢复 ) 5 0.75 白 ”64021 BECU/151 (起动 负 端 ) 
34 0.8 白 60555 < 里 巡航 恢复 开关 10( 取消 ) 6 0.75 白 ”64020 <@ ECU/137 (起 动 正 端 ) 





35 ”0.8 蓝 一 诊断 插座 7 (K 线 ) X040 接口 (对 应 的 插座 见 上 146 页 ) 
0.75 白 43300 .@> ECU/141 ( 制 动 信 号 ) 1 0.75 白 ”60521 <Q ECU/162 (多 态 信 号 ) 
0.75 白 ”64330 @> ECU/149 ( 宛 余 制 动 信 2 0.75 白 60522 5> ECU/165 ( 多 态 地 电 ) 
号 ) X050 接口 “” 必 汪 要 要 现 通 
0.75 白 60510 @ ECU/166 ( 排 气 制 动 离 | ”5 1 2.5 白 61520 名 如 瓜 盘 X337/22 (ECU203 
| A 电源 ) 
0.75 白 “60520 .8 ECU/172 ( 诊断 请 求 ) 2 0.75 白 43309 里 底 盘 X337/25 ( 排 气 制 动 
0.75 白 “60530 .@> ECU/142 ( 空调 信和 号 ) J 
0.75 白 60560 6 训 ECU/138( 预 热 ) 3 0.75 白 63100 底盘 X337/24( 空调 控制 ) 
0.75 和 白 ”60561 ECU/156 ( 积 水 报 警 ) 4 0.75 白 63101 和 嫩 底 盘 X337/23 ( 排 气 制 动 
0.75 白 59101 工 ECU/133 (转速 ) 电磁 阀 ) 
0.75 白 ”60563 也 ECU/122 (诊断 灯 ) (1 号 大 插座 ) 

0.75 白 ”60564 5 ECU/130 ( 诊断 灯 地 102 2.5 白 63010 <@O F604 ECU 熔断 器 

电 ) 103 2.5 白 63010 < F604 ECU 熔断 器 
11 0.75 白 60571 < ECU/177 (油门 工 SV+ ) 104 2.5 白 61510 > @> 底盘 X337/27 
12 0.75 白 60572 <Q ECU/179 ( 油门 工 信 105 2.5 标 31000 5> 一 > ECU 搭 铁 点 





























号 ) 106 2.5 棕 31000 5 一 > ECU 搭 铁 点 
13 0.75 白 60573 5 ECU/178 ( 油门 工地 108 2.5 白 63010 <o F604 ECU 熔断 器 
电 ) 109 2.5 白 63010 <o F604 ECU 熔断 器 


110 2.5 柠 31000 5> 一 > ECU 搭 铁 点 
111 2.5 标 31000 5> 一 > ECU 搭 铁 点 


14 075 白 60574 <Q ECU/184 (油门 卫 5V+) 
15 0.75 和 白 60575 <Q ECU/180 (油门 本 信 





号 ) 122 0.75 白 60563 开 底 盘 X337/9( 诊断 灯 ) 
16 0.75 白 605$76 5 ECU/176 ( 油门 下 地 124 0.75 和 白 ”60310 < 底盘 X337/20 (远程 油 
电 ) 门 地 电 ) 
17 0.5 搭 铁 屏蔽 一 ECU/170 125 0.75 白 60320 号 底盘 X337/21 ( 远程 油 
18 0.5 白 16500 志 ECU/171 ( 车速 里 程 ) 门 信号 ) 
19 0.5 标 ， 搭 铁 屏蔽 一 ECU/170 129 0.75 上 63110 < 一 车 下 起 动 及 熄火 接口 3 
20 0.75 白 60310 一 > ECU/124 (远程 油门 130 0.75 白 ”60564 <6 底 盘 X337/10( 诊断 灯 ) 
地 电 ) 131 0.75 白 60580 <@ 底 盘 X337/31 (巡航 加 
21 0.75 白 ”60320 二 ECU/125 ( 远程 油门 速 ) 
信号 ) 132 0.75 白 60510 全 车 下 起 动 及 熄火 接口 2 
22 2.5 白 61520 <O_@ X050 接口 1(ECU203 ( 车 下 起 动 ) 
电源 ) 133 0.75 白 59101 蕊 底盘 X337/8 ( 转速 ) 
23 0.75 白 63101 X050 接 口 4 (ECU/ 134 0.75 绿 诊断 CAN 一 底盘 X337/30 
206) 135 0.75 黄 ”诊断 CAN 一 底盘 X337/29 
24 0.75 白 63100 区 X050 接 口 3 (ECU/ 137 0.75 白 ”64020 @ X062 接口 6 (起 动 正 端 ) 


I11) 138 0.75 白 ”60560 大 底 胡 X337/6( 预 热 指示 ) 
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( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内  ” 容 
140 0.75 白 61501 <@ 底 盘 X337/26 (工作 | 车 下 起 动 及 熄 
电源 ) 火 接口 
141 0.75 白 43300 里 底盘 X3371 ( 制 动 信 一 1 0.75 白 ”60520 全 ECU/147 ( 车 下 熄火 ) 
号 ) (ey 2 0.75 白 ”60510 三 ECU/132 (车 下 起 动 ) 
142 0.75 白 60530 <@ 底 盘 X337/5 (空调 信 3 0.75 白 63110 一 > ECU/129 (地 电 ) 
号 ) F604ECU 熔断 器 
143 0.75 白 64010 > X062 接口 4( 油 水 G— 2.5 白 x4 63010 ECU/102、103、108、 
分 离 ) 109 
146 0.75 白 60550 <@ 底 盘 X337/33 ( 巡航 ‖ ECU 搭 铁 点 ”2 
恢复 ) GO 一 25 棕 x4 31000<5<-~ECU/105、106、110、 
147 0.75 白 60520 全 车 下 起 动 及 烛 火 接口 111 
1 (车 下 熄火 ) 底盘 X316 ”插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 后 部 线束 ) 
149 0.75 白 64330 旺 底 盘 X337/2 ( 隐 余 | 属 二 1 0.8 白 16114 <2 燃 油分 线 器 
制 动 ) sse 图 8 0.5 白 80101 (驾驶 室 锁 止 ) 司仪 表 a28 
151 0.75 白 64021 看 X062 接口 5 ( 起 动 17 08 白 71300 (挂车 倒车 ) @ 底 盘 X238/12 
负 端 ) 了 18 15 白 ”43300 ( 主 车 制 动 ) -@ 制 动 灯 分 线 器 
155 0.75 白 ”64031 .8, X062 接 口 2( 预 热 | 19 15 白 58303 (后 小 灯 ) @ 中 央 电 器 板 76/8 
控制 ) 20 0.8 白 49301 (后 左 转 ) <@ 中 央 电 兹 板 76/7 
156 0.75 白 ”60561 条 底 盘 X337/7 ( 积 水 报 21 0.8 白 49303 (挂车 左 转 ) @@ 中 央 电 带 板 
警 ) 75/3 
159 0.75 白 64030 <5 X062 接口 1( 预 热 22 1.5 白 58302 (后 小 灯 ) 姐 中 央 电 和 融 板 
地 电 ) T7577 
161 0.75 白 50300 <@ 底 盘 X337/28 (点 火 23 ”0.8 和 蝗 49300 (后 右 转 ) <@ 中 央 电 各 板 75/2 
起 动 ) 24 0.8 日 49302 (挂车 右 转 ) 里 中 央 电 需 板 
162 0.75 白 60521 0, X040 接 口 1( 多 态 76/6 
信和 号 ) 25 0.8 白 40134( 轮 差 指示 ) 筷 轮 间 差 速 开 
164 0.75 白 60540 里 底盘 X337/32 (巡航 关 1 
减速 ) 26 0.8 折 ”40323 ( 轮 差 阀 ) @ 轮 间 差 速 开 关 4 
165 0.75 白 60522 <5 X040 接口 2 (多 态 27 0.8 日 40135(〈 轴 差 指 示 ) 写 轴 间 差 速 开 
地 电 ) | 
166 0.75 白 60510 <@ 底 盘 X337/3 ( 离合 28 0.8 白 40324 ( 轴 差 阅 ) 但 轴 间 差 速 开 关 4 
言 号 ) 29 0.8 棕 x2 31000 一 右 搭 铁 点 
170 0.75 黑 一 底盘 X337/17、19( 搭 铁 屏 蔽 ) 30 0.8 上 16109 印 备 用 接口 4 〈 转 仪表 al9 ) 
171 0.75 白 16500 也 底盘 X337/18 ( 车 速 0.8 白 ”16109 全 左前 束 间 as5 ( 驻 车 制 动 ) 
信号 ) 32 0.8 白 43300 (挂车 制 动 ) @ 制 动 灯 分 线 
172 0.75 白 60520 < 底盘 X337/4 (诊断 器 
请 求 ) 33 ”0.8 和 白 61520 <@ ECU203 分 线 器 4 
174 0.75 白 60555 <@ 底 盘 X337/34 (巡航 34 0.8 白 63101( 排 气 制 动 ) 如 i 底盘 X337/23 
取消 ) 35 1.5 白 58303 (挂车 小 灯 ) @@ 中 央 电 器 板 
176 0.75 白 60576 三 底盘 X337/16 ( 油门 76/8 
开 地 电 ) 38 1.5 日 58302 (挂车 小 灯 ) 里 中 央 电 需 板 
177 0.75 白 ”60571 2> 底盘 X337/11(〈 油 门 75S17 
I SV+ ) 39 0.8 上 昌 56305〈 后 筋 灯 ) 昌 后 筋 灯 控制 大 
178 0.75 白 60573 <5 底 盘 X337/13〈 油门 87 
1 地 电 ) 40 0.8 白 71300 ( 主 车 倒车 ) 里 底盘 X238/12 
179 0.75 白 60572 2> 底盘 X337/12 (油门 42 2.5 白 30000 志 > 中 央 电 需 板 83/4 (记忆 电 
1 信号 ) 源 ) 
180 0.75 白 60575 O> 底盘 X337/15 (油门 | ,于 1.5 棕 / 黑 .0> 人 燃油 传感器 
开 依 号 ) 1.5 浅 蓝 / 黄 全 驾驶 室 右 锁 止 开关 1， 驾 驶 
184 0.75 白 60574 .0> 底 盘 X337/14 (油门 室 左 锁 止 开关 1 
I SV+ ) 17 1.5 黑 / 白 妨 挂 车 灯 插 座 接口 1 (倒车 ) 
185 0.75 白 65010 <@.X062 接 口 3( 空 档 18 1.5 黑 / 红 .@ 后 灯 分 线 盒 11/4 ( 制 动 ) 
信号 ) 19 1.5 灰 / 绿 @@ 左 侧 示 宽 灯 1， 后 灯 分 线 盒 
189 0.75 蓝 ， 诊 断 开 线 一 底盘 X337/35 11/3 (小 灯 ) 


20 ”1.5 紫 / 绿 @ 后 灯 分 线 盒 11/2 ( 左 转 ) 
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轨 驶 室 右 锁 止 开关 
[= | 









挂车 灯 插 座 接 口 





右 侧 示 宽 灯 
Wn 
燃油 传 感 硕 
Ce 
aml ee 
左 侧 示 这 娄 
1 


LD 
各 驶 室 左 锁 止 开关 
es 


A. 


排 气 制 动 电磁 阀 


a 
f b 
、 EE/ 
< 
- 


DBD 


oo ~ OO 上 mm 一 


DO 一 


[> 


内 容 


15 紫 / 绿 / 黄 @ 挂 车 灯 插 座 接口 6( 左 转 ) 
15 灰 / 红 @> 右 侧 示 宽 灯 1， 后 灯 分 线 盒 63 
1.5 紫 / 红 @ 后 灯 分 线 盒 6/2 〈 右 转 ) 

1.5 紫 / 红 / 黄 @ 挂 车 灯 插 座 接口 7( 右 转 ) 
1.5 棕 / 浅 蓝 / 红 合 后 灯 分 线 盒 1 ( 轮 
差 指示 ) 

1.5 黑 / 绿 / 红 .@, 轮 间 差 速 电 磁 阀 1 

15 棕 / 浅 蓝 / 白 全 后 灯 分 线 盒 112( 轴 
差 指示 ) 

1.5 黑 / 绿 / 白 @ 轴 间 差 速 电磁 内 1 

1.5 黑 / 红 @ 挂 车 灯 插 座 接口 4( 制 动 ) 
1.5 黑 / 绿 / 黄 @> 排 气 制 动 电磁 阅 1 

1.5 标 / 浅 蓝 / 紫 攻 6 排 气 制 动 电磁 网 4 

1.5 灰 / 绿 @ 挂 车 灯 插 座 接口 5 (小 灯 ) 
1.5 灰 / 红 .@> 挂 车 灯 插 座 接 口 3 (小 灯 ) 
2.0 黄 / 绿 / 白 @ 后 灯 分 线 盒 1/3( 后 雾 灯 ) 
1.5 黑 /日 @ 后 灯 分 线 盒 1/4 (倒车) 

3.0 红 卫 蓄电池 正极 接点 














1.5 浅 蓝 / 黄 写 底盘 X316/8 
1.5 棕 一 > 电磁 阀 搭 铁 点 


1.5 黑 / 昌 倒车 里 底盘 X316/17 
15 灰 / 红 小 灯 里 底盘 X316/38 
1.5 黑 / 红 制 动 - 昌 底盘 X316/32 
1.5 灰 / 绿 小 灯 昌 底盘 X316/35 
1.5 紫 / 绿 / 黄 左 转 昌 底盘 X316/21 
1.5 紫 / 红 / 黄 右 转 里 底盘 X316/24 
1.5 柠 ” 搭 铁 oY 电磁 网 搭 铁 点 


1.5 灰 / 红 @@ 底 盘 X316/22 
1.5 棕 5 了 电磁 立 搭 铁 点 


1.5 棕 / 黑 CC 底 各 X316/1 
1.5 柠 5 了 > 电磁 阀 搭 铁 点 


1.5 灰 / 绿 <@@ 底 盘 X316/19 
1.5 标 5* 芝 电池 负极 接点 


1.5 浅 蓝 / 黄 富 底盘 X316/8 
1.5 标 5* 蓄 电池 负极 接点 


4.0 村 三 电磁 阀 搭 铁 点 
15 柠 5 左 侧 示 宽 灯 2， 驾驶 室 左 锁 止 开关 2 
4.0 红 上 > 底盘 X316/42 


4.0 标 5> 蔓 电池 负极 接点 
1.$ 标 x2 


1.5 黑 / 绿 / 黄 @ 底 盘 X316/33( ECU/203 ) 
15 标 / 浅 蓝 / 紫 6% 谎 盘 X316/34 (ECU/206) 


( 续 ) 
名 称 内 容 
轮 间 差 速 电 磁 峰 
多 1 1.5 黑 / 绿 / 红 < 底盘 X316/26 
-4 4 1.5 柠 o> 电 磁 阀 搭 铁 点 
轴 间 差 速 电磁 阀 


1.5 黑 / 绿 // 白 <@@ 底 入 X316/28 
1.5 A 


@ 
B=24 4 


后 灯 分 线 盒 1 





1.5 yy / 浅 区 / 红 瑟 底 明 X316/25( 轮 差 指示 ) 
15 棕 / 浅 蓝 / 白 全 底盘 X316/2X 轴 差 指示 ) 
2.0 黄 / 绿 / 白 姐 底 盘 X316/39 (后 雾 灯 ) 
15 黑 / (倒车 ) 





1 
2 
3 
4 


HT 
a 
孙 
[WS] 





1 1.5 本 2 浅 蓝 / 红 含 轮 间 差 速 指示 开关 





1 
1.5 棕 / 浅 蓝 /白嫩 轴 间 差 速 指示 开关 
4- 6.0 棕 5> 后 灯 搭 铁 点 
S 
后 灯 分 线 盒 3 
1 &@y 倒车 蜂 鸣 器 1 
和 1.5 ig he 2 


(2% 
| 





3 15 黑 / 黄 @. 右 后 组 合 灯 4 (后 雾 灯 ) 
1.5 灰 / 绿 @ 右 后 组 合 灯 5 (倒车 ) 





了 黄 @, 左 后 组 合 灯 4( 后 雾 灯 ) 
1.$ 灰 / 红 @ 左 后 组 合 灯 S$ (倒车 ) 





2 1.53 紫 / 红 姐 底盘 X316/23 ( 右 转 ) 
3 1.5 灰 红 @@ 底 盘 X316/22 (小 灯 ) 





FES 
kt 


1 


HT 
孙 
~ 





1.5 紫 / 红 @ 右 后 组 合 灯 1《〈 右 转 ) 
1.5 灰 / 红 @ 右 后 组 合 灯 2《〈 小 灯 ) 
1.5 黑 / 红 @ 右 后 组 合 灯 3《〈 制 动 ) 
1.5 ; 棕 +5 有 后 组 台灯 6(〈 搭 铁 ) 











人 iP 





1.5 5 紫 / 绿 旦 左 后 组 台灯 1 ( 左 转 ) 
1.5 灰 / 绿 @ 左 后 组 合 灯 2 (小 灯 ) 

1.5 黑 / 红 .@, 左 后 组 合 灯 3( 制 动 ) 
1.5 桩 5 在 后 组 台灯 6〈 搭 铁 ) 


2 
3 
4 
5 





i pe ( 左 转 ) 
1.5 灰 / 绿 @ 底 盘 X316/19 (小 灯 ) 
1.5 黑 / 红 里 底盘 X316/18 ( 制 动 ) 





轴 间 差 速 指示 开关 
上 1.5 E 1 览 / 晶 写 后 灯 分 线 例 2/2 
轮 间 差 速 指 示 开 关 轩辕 于 





1.5 入 / 浅 蓝 蓝 / 红 亿 后 灯 分 线 盒 2/1 
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1.5 灰 / 绿 倒车 昌 后 灯 分 线 盒 4/4 
1.5 标 ， 搭 铁 5> 后 灯 分 线 盒 7/6 


( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
后 灯 搭 铁 点 5 1.5 灰 / 红 倒车 昌 后 灯 分 线 盒 5/4 
Oo 6.0 柠 <6 后 灯 分 线 盒 2/5 6 1.5 标 措 铁 o> 后 灯 分 线 盒 10/6 
倒车 蜂 鸣 需 
EL 1 1.5 黑 <@ 后 灯 分 线 盒 3/4 1 1.5 紧 / 红 右 转 但 后 灯 分 线 盒 7/2 
2 1.5 标 5* 后 灯 分 线 盒 3/5 2 1.5 灰 / 红 小 灯 妊 后 灯 分 线 盒 7/3 
左 后 组 合 灯 3 15 黑 / 红 制 动 昌 后 灯 分 线 盒 7/4 
PE 15 紫 / 绿 左 转 昌 后 灯 分 线 盒 10/2 4 1.5 黑 / 黄 ， 后 雾 灯 昌 后 灯 分 线 盒 4/3 
5 
6 


1.5 黑 / 红 制 动 昌 后 灯 分 线 盒 10/4 


1 
2 15 灰 / 绿 小 灯 -@ 后 灯 分 线 念 1073 
-i 
“ “A 3 
4 1.5 黑 / 黄 后 雾 灯 里 后 灯 分 线 盒 5/3 





德 龙 重 卡 的 空调 系统 有 四 个 风门 转 回 条 ， 且 构造 基本 相同 ， 仅 内 外 循环 转 回 船 只 有 两 个 
接 脚 ， 没 有 位 置 传 感 旧 的 三 个 接 脚 。 

混合 风门 转向 带 的 构造 如 图 9-6 所 示 ， 由 电动 机 、 印 制 电 路 板 及 五 个 大 小 不 一 的 传动 齿 
轮 等 组 成 。 

电动 机 也 称 伺服 电动 机 ， 有 两 条 线 ， 红 线 一 端 连 接 到 转向 带 接 口 的 接 脚 5。 黑 线 连 接 到 
印 制 电 路 板 的 右 内 环 上 。 

从 图 9-6a 来 看 ， 印 制 电路 板 左 上 端 为 接口 ， 有 7 个 接点 ， 其 中 两 个 空置 ， 实 有 5 个 
接 脚 。 印 制 电路 板 中 焊 有 两 个 电流 方向 相反 的 二 极 管 〈 在 印 制 电路 板 育 面 ， 见 图 9-6b ) 
和 两 组 触 点 滑 环 ， 触 点 滑 环 左 半 部 有 两 条 滑 环 ， 为 空调 面板 提供 转 回 天 的 位 置信 号 。 其 
中 外 滑 环 为 电阻 滑 环 ( 简称 左 外 环 )， 具 有 一 定 的 电阻 值 ， 电 阻 两 器 连 接 到 转 回 溃 接 口 的 
接 脚 2 和 接 脚 3， 接 脚 2 由 空调 面板 提供 5V 电压 ， 接 脚 3 经 空调 面板 搭 铁 提供 负电 。 内 
清 环 为 导电 环 〈 侧 称 左 内 环 )， 连 接 到 转 回 天 接口 的 接 脚 6， 为 空调 面板 提供 5V 高 电 平 
或 0V 低 电 平 信号 。 触 点 滑 环 右 半 部 有 三 条 导电 滑 环 ， 为 转 回 厅 电 动机 提供 变换 电路 ， 外 
请 环 〈 人 简称 右 外 环 ) 经 右 二 极 管 连接 到 转 癌 船 接口 的 接 脚 7， 中 清 环 〈 简 称 右 中 环 ) 经 左 
二 极 管 也 连接 到 转 回 厅 接 口 的 接 脚 7， 内 请 环 〈 催 称 丰 内 环 ) 经 印 制 电路 板 连 接 到 转 癌 上 
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图 9-4 ECU 传 感 器 线束 及 喷 油 线束 布局 图 图 9-5 ”空调 线束 布局 图 


图 9-6 


混合 风门 转向 器 的 构造 图 
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电动 机 黑 线 的 一 端 。 

五 个 传动 齿轮 中 有 一 个 较 大 的 齿轮 ， 
这 个 齿轮 上 附 有 两 组 触 点 滑 辟 ， 分 为 左 
滑 辟 和 右 滑 辟 ， 如 图 9-6c 所 示 ， 分 别 与 
印 制 电路 板 的 两 组 左右 滑 环 接触 ， 可 随 
齿轮 的 转动 来 变换 电路 。 

当空 调 系 统 进入 工作 状态 后 ， 按 下 
空调 面板 右 下 角 的 水 阀 按 键 ， 如 果 混 
合 风 门 转 回 需 左 滑 臂 处 于 印 制 电路 板 
左 滑 环 的 下 端 ， 右 滑 臂 处 于 右 滑 环 上 
端 ， 则 转 回 需 接 脚 6 和 接 脚 3 导 通 ， 为 
空调 面板 提供 一 个 0V 低 电 平 ， 那 么 空 
调 面 板 给 转 回 需 接 脚 7 提 供 +12V 的 
电压 (电压 也 随 发 电机 的 充电 电压 略 
升 )， 电 流 经 转 回 需 接 脚 7 一 右 二 极 
管 一 右 外 环 一 右 滑 臂 一 右 内 环 一 电动 
机 一 转向 器 接 脚 5， 再 回 到 空调 面板 内 
部 电路 搭 铁 构 成 回路 ， 由 此 电动 机 得 电 
转动 带动 四 个 齿轮 转动 ， 大 齿轮 的 左 滑 
辟 顺 时 针 上 移 ( 从 图 9-6a 的 印 制 电 路 
板 来 看 )， 右 滑 臂 顺 时 针 下 移 ， 当 触 点 
滑 辟 移动 到 一 定位 置 时 ， 右 内 环 与 右 外 
环 断 开 ， 电 动机 的 电流 被 切断 ， 电 动机 
停止 转动 。 此 时 右 滑 臂 接 通 右 内 环 和 右 
中 环 ， 由 此 接 通电 动机 的 反 向 电路 ， 为 
电动 机 的 反 转 做 准备 。 另 外 左 滑 臂 处 于 
右 滑 环 的 上 端 ， 左 外 环 的 上 端 与 左 内 
环 导 通 ， 转 向 带 接 脚 6 得 到 一 个 5V 高 
电 平 。 

如 果 再 按 下 水 阀 按 键 ， 则 空调 面板 
给 转 回 占 接 脚 5 提 供 +12V 电压 ， 电 流 
经 转 问 絮 接 脚 5 一 电动 机 一 右 内 环 一 右 
滑 臂 一 右 中 环 一 左 二 极 管 一 转向 需 接 脚 
7， 再 回 到 空调 面板 内 部 电路 搭 铁 构成 回 
路 ， 电 动机 得 到 反 向 电流 反 转 ……: 

陕 汽 德 龙 F3000 (CBCU 国 亚 ) 汽 
车 电路 原理 见 图 9-7。 
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图 10-3 ” 陕 汽 奥 龙 S2000 系 列 汽车 电路 原理 图 ( 7 ) 
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K10 / 85( 制 动 灯 控 制 ) 
K9 / 86( 辅助 远 光 控制 ) 
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图 10-4 ” 陕 汽 奥 龙 S2000 系 列 汽车 电器 装置 板 及 接口 电路 连接 示意 图 ( 1 ) 





二 名 取 网 000ZS 字 痢 喝 润 “ 十 


~ 


a (X201) b (X202) 黑 / 白 


K8 /30 ( 变 光 输出 )- 和 人 K9 / 87( 辅助 远 光 输出 ) F15 ( 鼓 风 空 调 供电 )- 红 L 黑 









F16 (会 车 供电 ) 







F10 (点 烟 器 供电 )- 和 人 K107 87 ( 制 动 灯 输 出 ) F15 (仪表 供电 ) F16 ( 倒车、 干燥 供电 ) 
K11/87 (前 雾 灯 输出 站 个 . F17 (转向 单 闪 供 电 ) F9 (车 内 灯 、 转 向 双 闪 供电 ) 


FF9 ( 收 放 机 、 记录 仪 供电 ) - K16/4 等 ( 搭 铁 ) F18 ( 刊 水 、 喇叭 供电 EE 


= 一 F19 ( 预 热 控 制 供电 ) 





K16/1 (开关 端 复位 ) -这 /4 
F4 ( 右 近 光 输 出 F14 (仪表 、 差 速 供电 ) K16 /5 ( 间 吹 洗涤 ) K16 /6 ( 间 吹 控制 ) 
F3 (仪表 照明 输出 ) 一 F14 ( 挂车 制 动 供 电 ) F21 (电动 窗 供电 ) 一 K16/3 (电动 机 端 复位 ) 





F3( 左 后 小 灯 、 左 示 高 灯 ) 一 
F2 ( 开关 照明 输出 ) 一 

F2 ( 右 后 小 灯 、 右 示 高 灯 ) 一 
Fl (前 小 灯 输 出 ) 


K12 / 87 (辅助 远 光 供电 ) 
K12 / 87 ( 左 远 光 输 出 ) h ] 
2_K13 / 87 ( 右 远 光 输 出 ) F13 (备用 ) 
FS (左近 光 输 出 ) 







日 / 红 _ks /87 (备用 ) F23 
红 / 贡 ks /86 (备用 ) F20 





K15 /1 (54R， 挂 车 右 转向 灯 ) 
K15 /6 (54L， 挂 车 左 转向 灯 ) 
K15 /7 (LR， 主 车 右 转向 灯 ) 
K15 /12 (LL， 主 车 左 转向 灯 ) K4/ 87 ( 起动 输 出 备用 ) 一 
K15 /4 (了 R， 右 转 控制 ) K4/85 (起 动 控制 备用 ) -全 
K15 /3 ( 工 ， 左 转 控制 ) K4 / 86 ( 起 动 控制 备用 ) 一 


K15 /5 (c2， 挂车 转 癌 指示 灯 ) 
K15 /11 (c， 主 车 转向 指示 灯 ) 一 
K15 /9 (30b， 双 闪 供 电 ) 寺 
K15/8(49a， 转 回答 出 ) 
K15 /10 (49， 单 闪 供 电 ) 研 


K1 /30 ( 空调 供电 备用 ) 








K1 /87 (空调 输出 备用 ) 
Kl / 85( 空调 控制 备用 ) 
一 _K1/ 86 (空调 控制 备用 ) 





图 10-4 ” 陕 汽 奥 龙 S2000 系 列 汽车 电器 装置 板 及 接口 电路 连接 示意 图 ( 2 ) 
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表 10-1 
内 容 
0.75 标 5>* 左 下 搭 铁 点 


0.75 紫 / 绿 左 转 里 左 转 分 线 器 
0.75 灰 / 小 灯 捍 电 需 装置 板 d6 (FF1 ) 


1.0 灰 / 墨 / 黄 里 电 髓 装置 板 a8( 开 11/87 ) 
1.0 标 5> 左 下 搭 铁 点 


1.5 棕 5> 左 下 搭 铁 点 
15 白 / 绿 远 光 @@ 电 大 装置 板 dl0 ( K12/87 ) 
1.5 黄 / 绿 近 光 <@ 电 硕 装 置 板 d12(FS ) 


15 白 / 绿 / 粉 红 @@ 电 带 装 置 板 aX K9/87 ) 
1.0 棕 5> 左 下 搭 铁 点 


0.75 浅 蓝 / 桂 / 灰 < 仪表 e7( 传 感 ) 
0.5 浅 蓝 / 棕 / 红 奋 仪 表 a3 (报警 ), 行车 
记录 仪 接口 6 


0.75 浅 蓝 / 标 / 绿 <2 仪 表 e9 ( 传 感 ) 
0.5 浅 蓝 / 棕 / 黑 特 仪 表 a8g (报警 ) 


0.75 黑 / 绿 <@O 电 上 需 装 置 板 d8 (Fl14 ) 
0.75 黑 / 黄 @> 底 盘 束 间 b5 


0.5 标 / 粉红 人 筷 电 震 装置 板 c7 ( K10/85 ) 
0.5 标 一 > 左下 搭 铁 点 


0.5 浅 蓝 / 红 x2 与 仪表 b11 
0.5 柠 一 > 左下 搭 铁 点 


0.5 浅 蓝 / 红 写 仪表 b11 
0.5 村 一 > 左下 搭 铁 点 


1.5 棕 +1.0 棕 
1.0 柠 x2 

0.75 棕 +0.5 棕 
0.5 标 x2 


0.5 棕 / 白 古 项 篷 束 间 5 
0.5 标 一 > 左上 搭 铁 点 


0.5 棕 +0.75 棕 
0.5 棕 +0.75 棕 
0.75 棕 x2 
0.75 棕 x2 
0.75 棕 x2 
0.75 棕 


0.75 紫 / 绿 @ 左 转 分 线 器 
0.75 棕 术 左上 搭 铁 点 


05 灰 / 绿 左 示 高 灯 里 电 需 装置 板 d3(F3 ) 
05 灰 / 红 右 示 高 灯 < 里 电 融 装置 板 d$(F2 ) 
1.0 红 / 白 车 内 灯 昌 电 需 装 置 板 b8(F9 ) 











4 





pk 
[EN 


10 


0.5 柠 / 白 志 


0.75 黑 / 绿 


十 、 陕 汽 奥 龙 52000 系 列 汽车 | 1773 


陕 汽 奥 龙 S2000 系 列 汽车 线束 剖析 表 
2 


内 容 
0.5 浅 蓝 / 黄 写 仪表 b6 (驾驶 室 锁 止 信号 ) 
<> 左 门 控 开 关 ， 右 门 控 开 关 


<O<@ 熔 Fl14 分 线 需 
空位 
0.75 棕 / 灰 / 
(ET 天 7) 
075 黑 / 绿 / 芮 @ 底 盘 束 间 d4( 举 升 电 磁 疾 ) 
0.75 棕 / 浅 蓝 / 白 全 底盘 束 间 a6 ( 轴 差 信号 ) 
0.75 黑 / 绿 / 白 @ 讨 盘 束 间 d6( 轴 差 电磁 阀 ) 
0.5 棕 / 浅 蓝 / 灰 合 底盘 束 间 el( 前 桥 信和 号 ) 
075 黑 / 绿 / 灰 @> 底 盘 束 间 e2 (前 桥 电 磁 立 ) 
0.75 标 / 浅 蓝 / 红 含 底 盘 束 间 a5( 轮 差 信号 ) 
075 黑 / 绿 / 红 @ 底盘 束 间 d2( 轮 差 电 磁 立 ) 
1.5 黑 / 绿 CO @> 自 伯 举 升 开 关 3、10， 前 桥 
锁 止 开关 3、10， 轴 间 差 速 开关 3、10， 轮 
间 差 速 开关 3、10 
1.5 标 / 浅 蓝 / 黄 一 自 印 举 升 开关 8 
1.0 标 / 灰 / 黑 照明 后 自 件 举 升 开关 5， 前 
桥 锁 止 开关 5， 轴 间 差 速 开关 5， 轮 间 差 速 
开关 5 
1.0 黑 / 绿 / 黄 里 目 仓 举 升 开关 1 
1.0 标 / 浅 蓝 /和 白 筷 轴 间 差 速 开关 8 
1.0 黑 / 绿 / 日 昌 轴 间 差 速 开 关 1 
1.0 标 / 浅 蓝 / 灰 筷 前 桥 锁 止 开关 8 
1.0 黑 / 绿 / 灰 前 桥 锁 止 开关 1 
1.5 棕 / 浅 蓝 / 红 合 轮 间 差 速 开 关 8 
1.0 黑 / 绿 / 红 <@@ 轮 间 差 速 开 关 1 


照明 cr 右 开 关 组 束 间 a8 


1.0 黑 / 绿 / 黄 @r 左 开关 组 束 间 6(〈 举 升 电 
磁 赋 ) 

1.5 黑 / 绿 x2 <@O 左 开关 组 束 间 1 (Fl14 ) 
1.0 棕 / 灰 / 黑 x2 宁 左 开关 组 束 间 3 (灯光 
有 开关 了 ) 

1.0 标 / 浅 蓝 / 黄 一 左 开 关 组 束 间 2 

1.5 黑 / 绿 x2 <@ 左 开关 组 束 间 1 (F14 ) 


1.0 黑 / 绿 / 灰 @ 左 开关 组 束 间 10 (前 桥 锁 
止 电磁 阀 ) 
1.5 黑 / 绿 x2 <@O 左 开关 组 束 间 1 (Fl14 ) 
1.0 标 / 灰 / 黑 x2 号 左 开 关 组 束 间 3 (灯光 
开关 7) 
1.0 棕 / 浅 蓝 / 灰 疗 左 开关 组 束 间 9 (前 桥 锁 
止 信号 开关 ) 

15 黑 / 绿 x2 <@ 左 开关 组 束 间 1 (F14) 





1.0 黑 / 绿 / 白 @r 左 开关 组 束 间 8 ( 轴 间 差 
速 电磁 疾 ) 
1.5 黑 / 绿 x2 <@O 左 开关 组 束 间 1 (Fl14 ) 
1.0 棕 / 灰 / 黑 x2 区 左 开关 组 束 间 3 (灯光 
开关 了 ) 
1.0 标 / 浅 蓝 /和 白 食 左 开 关 组 束 间 7 ( 轴 间 差 
速 信 号 开关 ) 

1.5 黑 / 绿 x2 <@ 左 开关 组 束 间 1 (F14 ) 


”174| 实用 载 货 汽车 线束 图 解 


( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
轮 间 差 速 开关 7 0.75 标 / 绿 2> 底 盘 束 间 cq (冷却 液 温度 传 感 ) 
1 1.0 黑 / 绿 / 红 .@, 左 开关 组 束 间 12 ( 轮 间 9 0.75 棕 / 黄 Q> 底 盘 束 间 c5 ( 油 压 传 感 ) 








差 速 电磁 阀 ) D+ 分 线 器 。 RB 

3 1.5 黑 / 绿 x2 < 左 开 关 组 束 间 1 (F14 ) = 0.5 浅 蓝 < 仪表 as (充电 指示 灯 ) 

5 1.0 棕 / 灰 / 黑 节 左 开关 组 束 间 3 ( 灯光 开 = 0.5 浅 蓝 .2 底盘 束 间 cl (发 电机 D+ ) 
7) 0.5 浅 赣 > 预 热 控制 部 D+ ( 充电 时 ) 














8 1.0 棕 / 浅 蓝 / 红 合 左 开 关 组 束 间 11 ( 轮 转速 表 
间 差 速 信号 开关 ) TB 1 05 黑 / 绿 @ 炊 Fl4 分 线 器 
10 1.5 黑 / 绿 .@ 左 开关 组 束 间 1 (Fl14 ) 留针  ; 05 灰 / 绿 -@ 有 照明 分 线 器 
仪表 a RI LT 3 0.5 棕 5> 左 上 搭 铁 点 
,1 1 0.75 棕 5> 中 左 拱 铁 点 “” 《4 05 浅 蓝 / 紫 / 黑 几 底 盘 束 间 c3( 发 电机 W ) 
;区 县 2 0.5 浅 蓝 / 紫 主 车 转向 也 电 器 装置 板 侠 千 速 里 程 交 
1: (闪光 器 c) [时 " al1 05 棕 o> 左上 拱 铁 点 
5 6 7 3 0.5 浅 蓝 / 棕 / 红 全 气压 1 传感器 ( 报警 ) a 3 a2 0.5 灰 / 绿 < 昌 照明 分 线 器 
4 0.5 浅 蓝 / 绿 如 底盘 束 间 g6 (冷却 液 温度 一 一 a3 0.5 黑 / 绿 x2 < 旭 熔 Fl14 分 线 咒 
报警 ) b 且 |D。。。 。 05 白 一 行车 记录 仪 接口 9 
5 0.5 浅 蓝 ， 充 电 O> D+ 分 线 器 刊 水 开关 
7 0.5 浅 蓝 / 蓝 含 底 盘 束 间 d3 (空气 滤 清 ) ES 1 075 标 / 浅 蓝 < /电台 装 置 板 e3( 开 16/85 ) 
8 0.5 浅 蓝 / 标 / 黑 仿 气压 2 传 感 顺 〈 报 和 警 ) | rs sm (复位 时 /复位 后 ) 
9 05 浅 蓝 / 绿 / 棕 全 底盘 束 间 c6 ( 油 压 报警 ) 1.5 黑 / 浅 蓝 / 白 @ 刊 水 电动 机 4 (高 速 ) 
10 05 日 / 绿 远 i<@ 电 天 装置 板 d10( K12/87) 3 1.5 黑 / 浅 蓝 / 芮 @ 乔 水 电动 机 5 (低速 ) 
11 0.5 浅 蓝 / 紫 / 红 挂车 转向 了 过 电器 装置 4 0.75 黑 / 浅 蓝 <O<@ 电 硕 逆 置 板 b6 (F18) 
板 人 各 (闪光 器 c2 ) 0.75 黑 / 浅 蓝 〇 > @> 本 插座 6 
仪表 | 6 0.75 黑 / 浅 蓝 < 本 插座 4 
,GB 1 5 黑 / 棕 < 里 仪表 电源 分 线 器 (Fl15 ) 0.75 黑 / 白 / 棕 妨 电 喇叭 
个 nm, 6 0.5 浅 蓝 / 黄 如 底盘 束 间 e4 (驾驶 室 锁 止 7 0.75 黑 / 黄 洗涤 @ 洗 洗 电 动机 2， 电 和 关闭 
‘Wp 开关 )， 顶 篷 束 间 4 (备用 ) 置 板 e2 (K16/86， 间 歇 洗涤 ) 
ra 9 0.75 灰 / 绿 昌 照明 分 线 器 8 075 黑 / 浅 蓝 / 标 间 欧 @ 电 舱 著 置 板 6(K16D ) 
11 0.5 浅 蓝 / 红 合 驻 车 制 动 开 关 ， 附 加 驻 车 | 变 光 及 转 同 开关 
制 动 开关 四 1 1.5 白 / 黄 < 电 器 装置 板 a3 (K8/30) 


仪表 c ER 
JEL 4 0.75 棕 5> 左 上 搭 铁 点 


1.5 芮 @ 〇 > 本 插座 3 
2 11. 日 远 光 控制 @ 电 融 荫 置 板 c4( K12/86、 














;图 ” 晶 。 7 05 紫 / 白 取 力 指示 灯 如 电器 装置 板 全 K13/86 ) 
‘Ws (闪光 器 49a ) 3 15 黄 ， 近 光 控 制 2> 电 器 装置 板 c5 (F4~ FS ) 
5 6 7 ”9 075 棕 / 浅 蓝 / 黄 合 底盘 束 间 d5 ( 取 力 1.5 黄 <O 本 插座 1 
信号 开关 ) 4 15 黑 /日 会 车 供电 <@ 电 需 装 置 板 b3(F16 ) 
仪表 d Be 5 075 紫 / 白 < 忆 8@ 电 兹 此 置 板 介 (闪光 絮 49a ) 
多 全 人 1 工 075 棕 5> 左 上 搭 铁 点 0.75 紫 / 白 @ 仪 表 c5( 取 力 指示 灯 ) 
局 。 希 。 2 075 黑 / 棕 - 昌 仪表 电源 分 线 器 (F15 ) 6 0.75 紫 / 黄 / 绿 x2 @ 电 器 装置 板 亿 (闪光 
1 nl98 3 05 棕 / 绿 / 灰 可 底盘 束 间 f6 (低档 信号 器 LL， 左 转 控 制 ) 
5 6 7 开关 ) 7 0.75 紫 / 黄 / 红 x2 .8 电器 装置 板 f8 (闪光 
4 0.75 黑 / 柠 @ 仪 表 电源 分 线 融 (FF15 ) 需 R， 右 转 控 制 ) 
5 075 浅 蓝 / 灰 如 底盘 束 间 全 (翻斗 信号 开关 ) 8 0.75 标 喇叭 按钮 写 电 喇叭 
7 0.5 黑 / 浅 蓝 / 绿 昌 预 热 控制 器 工 左 苇 分 线 骨 ”攻关 本 妥 汪 二 贡 导 下 乓 天 测 
仪表 e 左 1.0 紧 / 绿 昌 电表 朔 置 板 包 《内 交融 IFL ) 
,45 1 0.75 棕 5* 左 上 措 铁 点 左 0.75 紫 / 绿 @ 底 盘 束 间 bl ( 左 后 转向 灯 ) 
攻略， 3 075 黑 / 棕 - 旦 仪表 电源 分 线 器 ( F15 ) 右 0.75 紫 / 绿 x2 @ 左 前 组 合 灯 2， 左 侧 转 
‘多 5 0.75 灰 / 绿 妈 照明 分 线 器 向 灯 1 
7 075 浅 蓝 / 标 / 灰 2> 气 压 1 传 感 带 ( 传 感 ) ED= 右 0.75 紫 / 绿 @@ 行 车 记录 仪 接口 3 
9 075 浅 蓝 / 棕 / 绿 2> 气 压 2 传感器 ( 传 感 ) | 石 转 分 线 器 ”M9 
11 0.75 标 / 黑 2> 底 盘 束 间 dl (燃油 传 感 ) 1.0 紫 / 红 昌 电 需 闭 置 板 fl0 (闪光 右 RL ) 
仪表 f 0.5 紫 / 红 底盘 束 间 b3 ( 左 后 转向 灯 ) 


lL > 证 
;ER 1 0.75 棕 5* 左 上 搭 铁 点 
了 人 3 0.75 黑 / 标 姐 仪表 电源 分 线 器 〈F15 ) 


= 
褒 灯 2 
ea 5 0.75 灰 / 绿 昌 照明 分 线 器 


左 
左 
右 0.75 紫 / 红 x2 @ 右 侧 转 回 灯 1， 右 前 组 
右 0.5 紫 / 红 @ 行 车 记录 仪 接口 4 
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名 称 


内 容 


照明 分 线 器 。 证 呈 S 叶 呈 


> EE 
计 计 时 二 


熔 


rr 








让 Dh KM 


NS 


仪表 电源 


对 对 和 如 





右 开 关 组 束 间 a 











0.75 灰 绿 x 2 @w 车速 里 程 表 a2， 转 速 表 2 
0.75 灰 / 绿 x2 @r 仪 表 e3$， 空 调 束 间 6， 
鼓 风 束 间 1 

0.75 灰 / 绿 x2@ 仪 表 伍 ,仪表 b9 

0.75 灰 / 绿 昌 电 需 装置 板 d2 (F3 ) 


14 分 线 器 区 宫 写生 


0.75 黑 / 绿 x2 名 8, 左 开关 组 束 间 1( 差 
速 等 供电 )， 翻 斗 蜂 鸣 髓 1 

0.5 黑 / 绿 @ 车速 里 程 表 a3 ， 转 速 表 1 
0.75 黑 / 绿 昌 < 电 硕 逆 置 板 47 (Fl14 ) 
0.75 黑 / 绿 〇 > 右 开 关 组 束 间 bl1 (备用) 
0.75 黑 / 绿 〇 > 行车 记录 仪 接口 13 





} 线 器 〈 由 四 线 导电 片 相连 接 ) 


0.75 黑 / 标 x2 @> 仪 表 b1， 仪 表 d4 
0.75 黑 / 标 @ 仪 表 d2 
0.75 墨 /标明 电 髓 装置 板 b2 (F15 ) 


0.75 黑 / 标 x2.@ 仪 表 久 ， 仪表 e3 


075 紫 / 黄 / 绿 -@ 电 器 装置 板 妃 (闪光 器 工 , 


左 转 控制 ) 

0.75 紫 / 白 < 电器 装置 板 亿 (闪光 器 49a， 
转 问 ) 

0.75 灰 / 红 / 白 @ 电 器 装置 板 c6( K11/86， 
前 雾 灯 控制 ) 

0.75 黄 / 绿 /和 白 @ 底 盘 束 间 a3 (后 雾 灯 ) 
0.75 黑 / 紫 心 电 器 装置 板 b5 (F17， 单 内 
供电 ) 

0.5 棕 / 灰 / 照明 万 左 开关 组 束 间 3 
0.5 黑 / 芮 /上 日生 电 需 装置 板 c9 ( K8/85， 
前 照 灯 控制 ) 

1.5 紫 / 绿 昌 危险 报警 开关 1 

1.5 紫 / 白 2 和 危险 报警 开关 5 

1.0 灰 / 红 / 和 白星 前 雾 灯 开 关 1 

1.0 芮 / 绿 / 昌 < 里 后 筋 灯 开 关 1 

15 四 /和 祭 久 危险 报 千 开关 8 

1L0 标 /其 / 黑 人 灯光 开关 7 

1.0 黑 / 芮 /日 全 灯光 开关 3 


0.75 柳 扣 电器 装置 板 cl(K785， 小 灯 控 制 ) 

1$ 红 / 白 <@O 电 器 装 置 板 b8(F9， 双 闪 供 电 ) 

0.5 灰 / 红 照明 @ 电 器 装置 板 d4 (F2) 

0.75 标 5> 左 上 搭 铁 点 

0.5 浅 蓝 / 绿 / 标 < 电器 装置 板 d9 ( K12/87， 

辅助 远 光 控制 供电 ) 

0.5 浅 蓝 / 标 / 绿 @ 电 器 装置 板 c8( K9/86， 

辅助 远 光 控制 ) 

15 红 / 紫 / 白 > 电 需 装置 板 名 (闪光 器 30b ) 
0.75 黑 / 紫 / 昌 O> 电 着装 置 板 如 (闪光 天 
49， 单 闪 供 电 ) 

0.75 黑 / 绿 < 炊 F14 分 线 右 〈 备 用 ) 

0.75 紫 / 黄 / 红 @ 电 器 装置 板 促 (闪光 需 
R， 右 转 控制 ) 

075 黑 / 浅 蓝 / 白 .8 底盘 束 间 e5 (后 照 灯 ) 

1.0 检 从 灯 光 开关 8 (小 灯 控 制 ) 





( 续 ) 
内 容 

3 1.5 红 /和 白 O 和 危险 报警 开关 2 ( 双 内 供电 ) 

4 0.75 灰 / 红 O> @ 灯 光 开 关 9， 前 雾 灯 开关 
3、9， 和 危险 报警 开关 7， 辅 助 远 光 开关 9， 
后 雾 灯 开 关 9， 后 照 灯 开 关 S、9 

5 1.5 棕 < 灯光 开关 1、2、10， 前 雾 灯 开关 10， 
后 雾 灯 开 关 10， 人 危险 报警 开关 10， 辅 助 远 
光 开 关 10， 后 照 灯 开关 10 

7 1.0 浅 赣 / 绿 / 标 2> 辅 助 远 光 开关 5 

8 1.0 浅 蓝 / 标 / 绿 < 昌 辅助 远 光 开关 1 

9 1.5 红 / 紫 / 白 < 危险 报警 开关 4( 双 内 ) 

10 1.0 黑 / 紫 / 白 < 危险 报警 开关 6 ( 单 闪 ) 

11 1.0 黑 / 绿 @ 右 开关 备用 接口 

12 1.0 紫 / 红 <@ 人 危险 报警 开关 3 ( 右 转 控制 ) 

15 1.0 黑 / 浅 蓝 / 白 姐 后 照 灯 开 关 1 


1.5 黑 / 绿 OO 右 开关 组 束 间 bl1 


1 1.0 标 一 > 右 开关 组 束 间 b5 

2 1.0 标 x2 一 > 右 开 关 组 束 间 b5 
1.0 黑 / 黄 / 白 写 右 开关 组 束 间 a9 (前 照 灯 
控制 ) 

7 1.0 棕 / 灰 / 黑 x2 证 右 开关 组 束 间 a8 








8 1.0 梯 吉 右 开 关 组 束 间 b2 (小 灯 控 制 ) 
9 1.$ 灰 / 红 照明 @ 右 开关 组 束 间 b4 (F2) 
10 1.5 标 x2 5>~ 右 开关 组 束 间 b5 


1 1.0 灰 / 红 / 日 @w> 右 开关 组 束 间 a3， 后 筋 
灯 开 关 5 

3 1.5 灰 / 红 x2 <9 右 开关 组 束 间 b4 (F2 ) 

9 15 灰 / 红 x2 照明 <@ 右 开关 组 束 间 b4(F2) 

10 1.5 棕 x2 5> 右 开关 组 束 间 b5 








1 1.5 黄 / 绿 / 白 .@ 右 开关 组 束 间 a4 

5 1.5 灰 / 红 / 白 x2 < 前 雾 灯 开关 1 
9 1.5 灰 / 红 x2 <8 右 开关 组 束 间 b4 
10 1.5 标 x2 5> 右 开关 组 束 间 b5 


1 1.5 紫 / 绿 左 转 @r 右 开关 组 束 间 al (闪光 
器 工 ) 

2 1.5 红 /和 白 双 内 < 心 右 开关 组 束 间 b3〈F9 ) 

3 1.0 紫 / 红 右 转 @ 右 开关 组 束 间 bl2 ( 闪 
光 姨 R) 

4 1.5 红 / 紫 / 白 咏 右 开关 组 束 间 b9 (闪光 器 
30b ) 

5 1.5 紫 / 白 < 右 开 关 组 束 间 a2( 闪光 器 49a ) 

6 1.0 黑 / 紫 / 白 咏 右 开关 组 束 间 b10 (闪光 器 
49 ) 

7 15 灰 / 红 x2 照明 @ 右 开关 组 束 间 b4(F2) 

8 1.5 黑 / 紫 单 内 <@ 右 开关 组 束 间 a7(F17 ) 

10 1.5 棕 x2 5> 右 开关 组 束 间 b5 











1 1.0 浅 蓝 / 标 / 绿 @r 右 开关 组 束 间 b8 


776| 实用 载 货 汽车 线束 图 解 





翻斗 蜂 鸣 天 





于 总 


起 动 钥 是 开关 


a 


b 一 
= 


一 


起 动 按 钮 









oy 
局 
4 


或 风 束 间 


1 









鼓 风 开 关 
Re 


Le 


5 
9 


10 


1 


5 
9 





1 
2 


a 
b 
c2 








OD 一 oo Oo 





10 


0.75 


0.5 村 5 中 左 搭 铁 点 


0.75 灰 / 绿 x2 旭 照 明 分 线 右 


( 续 ) 
内 容 名 称 内 容 
1.0 浅 蓝 / 绿 / 标 < 右 开关 组 束 间 b7 C 1.5 绿 吕 避风 束 间 3， 控 制 絮 熔 断 器 
1.5 灰 / 红 x2 照明 @ 右 开关 组 束 间 b4| 控制 器 熔断 器 
( F2) 1.0 红 < 中 辟 风 开关 C 
1.5 标 x2 5> 右 开关 组 束 间 b5 1.0 红 @>O> 鼓 风 控 制 器 bl 
1.5 黑 / 浅 蓝 / 白 恕 右 开 关 组 束 间 b15 0.5 白 ” 除 箱 全 鼓 风 控 制 右 a3 





1.5 灰 / 红 x2 <9 右 开关 组 束 间 b4 (F2) 
1.5 灰 / 红 x2 <@ 右 开关 组 束 间 b4 (F2) 
1.5 柠 x 2 5> 右 开关 组 束 间 b5 


1.0 黑 一 > 鼓 风 束 间 5 

1.0 标 面部 筷 葡 风 控 制 器 al 
0.5 白 照明 @ 辟 风 束 间 1 

10 1.0 黑 x2 5> 鼓 风 束 间 5$ 





MD ~ Un 一 


/ 绿 昌 炊 F14 分 线 骨 


0.75 浅 蓝 / 灰 合 底盘 束 间 各 ( 翻斗 指示 开 
关 ) 
4.0 红 30 < 30# 电 源 分 线 盒 


2.0 15 上 〇 、@，15# 电源 分 线 器 
1.0 75 @> 电 需 闭 置 板 c10 ( K8/86 ) 


2.0 黑 <O 1S$# 电源 分 线 器 
2.0 黑 / 红 / 白 已 底盘 束 间 包 ( 空 档 开关 ) 


2.0 黑 <O<@ 起 动 钥 是 开关 
2.0 黑 o, 起动 按钮 水 阀 开 关 。 RE 于 于 

2.0 黑 Dr @ 电 青 效 置 板 c2 (Fl14~F20， EN L 0.5 白 1 档 写 鼓 风 控 制 部 b6 
K2/86 ) wx H 1.0 标 3 档 写 将 风 控 制 器 b5 
1.5 黑 .@ EGR 控制 器 al EB C 1.0 黑 一 > 避风 束 间 5( 搭 铁 ) 








0.5 绿 作 U 扬 声 硕 接口 4 

0.5 浅 赣 AU 扬 声 融 接口 2 

0.75 红 / 白 <@ 电 需 闭 置 板 a7〈F9 ) 
0.5 灰 作 扬声器 接口 3 

0.5 黑人 WU 扬 声 需 接口 1 





0.75 墨 / 标 x2 < 电器 装置 板 bl (F15 ) 
0.75 黑 / 红 〇 空调 束 间 1 
0.75 棕 x 2 5 一 > 中 左 搭 铁 点 








0.75 柠 1 档 妨 辟 风 电动 机 3 辟 风 控制 大 a 
0.75 黑 / 棕 / 白 2 档 .@> 鼓 风电 动机 1 1 了 2 1 1.0 棕 含 风 道 开关 7 (面部 ) 
0.75 棕 / 黑 / 白 3 档 @ 鼓 风电 动机 2 2 0.5 日 < 如/O> 风 道 转 回 毅 1 
0.5 和 白 ”照明 @ 风 道 开 关 9 3 ”0.5 白嫩 风 道 开关 1( 除 箱 ) 
1.5 红 , 鼓 风 开 关 B 4 0.5 日 @> / 伍 风 道 转 癌 硕 2 
1.0 绿 <O 鼓 风 开 关 C 
1.0 红 〇 > 控制 需 熔 断 需 1 1.0 红 <O<@ 控 制 硕 熔 呆 融 
1.0 黑 搭 铁 <<5 风 道 开 关 $、10,， 水 内 2 1.0 黑 5> 一 > 鼓 风 束 间 5$ 
开关 C， 辟 风 控 制 希 b2 3 ”0.5 白石 / 马 水 阀 转向 器 1 
1.5 浅 蓝 <@ 辟 风 开 关 L (1 档 ) 4 0.5 日 @ /局 水 闪 转 辐 郑 2 
1.5 黄 @ 辟 风 开 关 M (2 档 ) 5 1.0 棕 如 水 阀 开 关 H (3 档 ) 
1.5 白人 @ 辟 风 开 关 H (3 档 ) 6 0.5 白 号 水 阀 开关 L (1 档 ) 
风 道 转向 需 
1.5 红 < 鼓 风 束 间 2 (F15 ) {和 1 0.5 白 节 /< 中 豆 风 控制 器 a2 
1.5 浅 蓝 ”1 档 .@ 豆 风 束 间 6 ed 2 0.5 日 里 / 含 鼓 风 控 制 锅 a4 


1.5 黄 ”2 档 @ 辟 风 束 间 7 水 阁 转 向 融 
1.5 白 3 档 @ 残 风 束 间 8 1 0.5 白 芳 / < 避风 控制 絮 b3 
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( 续 ) 
名 称 内 容 名 称 内 容 
1 2 05 白 <@/ 号 鼓 风 控制 器 b4 0.5 棕 +0.75 棕 
md (= 1.5 棕 
空调 束 间 中 右 搭 铁 点 
1 E 2 3 1 0.75 黑 / 红 <9 鼓 风 束 间 3 ( 鼓 风 开关 ) 《了 二 0.75 棕 +0.5 棕 ~ 
i 2 0.75 黑 / 棕 < 电器 装置 板 bl (F15) 0.75 棕 x2 
“4 6 ” 3 0.75 红 .8、 底 盘 束 间 g5 (压缩 机 ) 0.75 棕 
5 0.75 标 5* 中 左 拱 铁 点 EGR 诊断 接口 
6 0.75 灰 / 绿 昌 照明 分 线 器 1 0.5 黄 / 红 一 EGR 控制 器 a8 
点 烟 符 2 0.5 黄 / 黑 一 EGR 控制 器 a9 
We 1.0 红 / 灰 < 电 天 装置 板 a4 (F10) 3 0.5 黄 / 白 一 EGR 控制 器 al0 
0.75 标 5> 中 左 搭 铁 点 4 0.5 棕 / 红 一 EGR 控制 器 bll 
0.75 灰 / 红 照明 < 里 电器 装置 板 d5 (FF2) 6 0.75 黄 一 EGR 控制 器 a6 
7 0.5 黄 / 棕 一 EGR 控制 器 b7 
0.75 标 5> 中 左 搭 铁 点 8 0.5 黄 / 绿 一 EGR 控制 器 b8 
2 0.75 标 / 浅 蓝 / 白 一 /本 电器 装置 板 e4 9 0.5 黄 / 绿 一 EGR 控制 器 b9 
(KK16/31b ) (复位 时 /复位 后 ) 14 0.5 绿 一 EGR 控制 器 a7 
0.75 黑 / 浅 蓝 x 2 < 电器 装置 板 b6(F18 ) 16 0.5 红 / 绿 一 EGR 控制 器 b10 
1.5 黑 / 浅 蓝 / 白 <@ 刊 水 开关 2 (高 速 ) 二 路 总 熔断 器 
1.5 黑 / 浅 蓝 / 贡 @ 刊 水 开关 3 (低速 ) 4.0 红 < 〇 30# 电源 分 线 盒 


向 3.0 红 O> 预 热 控 制 带 30 











1 05 黑 / 红 @@ 电 器 装置 板 al (K1087， 制 动 ) | 电器 装置 板 a 长 本 ER 
2 0.$ 白 / 黄 昌 电 需 装置 板 a3 (K8/87, 前 | L_ ES 4 1 1.0 黑 / 红 K1087 @ 底盘 束 间 b6 ( 制 动 
照 灯 ) 本  )， 行 车 记录 仪 接口 1 
军 理 坚 坚 . 
3 0.75 紫 / 绿 里 左 转 分 线 融 5 8 2 15 白 / 绿 / 粉 红 x2 K9/87 @ 左 辅助 远 光 灯 
4 0.75 紫 / 红 旭 右 转 分 线 需 1， 右 辅助 远 光 灯 1 
6 0.5 浅 蓝 / 棕 / 红 仿 气压]1 传感器 ( 报警 ) 3 1.5 白 / 黄 +0.5 白 / 黄 K830O> 变 光 及 转 
9 ”0.5 日 一 车 速 里 程 接口 b 向 开关 1、3, 行车 记录 仪 接口 2 
11 1.0 红 / 白 < 电 帮 装 置 板 a7 (F9) 4 1.0 红 / 灰 F10 名 点 烟 妖 
12 0.75 村 o> 中 左 搭 铁 点 0.75 红 / 灰 O> 备 用 分 线 锅 a( 略 ) 
13 0.75 黑 / 绿 < 炊 F14 分 线 需 6 0.75 标 5> 一 > 中 右 搭 铁 点 
EGR 控制 器 a 7 1.0 红 / 白 F9oy 收 放 机 3 
i 4 1 1.5 黑 < 15# 电 源 分 线 器 0.75 红 / 白 F9 > 行车 记录 仪 接口 11 
Ee 站 2 1.5 标 5* 中 左 搭 铁 操 8 15 灰 / 黑 / 黄 x2 K1187 @> 左 前 雾 灯 1， 三 
和 人 3 0.75 白 一 EGR 发 动机 接口 1 前 筋 灯 1 
4 0.5 棕 一 EGR 发 动机 接口 2、al0 电器 装置 板 b 国 绩 贡 看 和 宗 克 汪 允 20 史 通 
5 1.5 棕 一 EGR 发 动机 接口 9 4 UL 1 0.75 黑 / 标 Fl15O> 鼓 风 束 间 2， 空 调 束 间 2 
6 0.75 黄 一 EGR 诊断 接口 6 3 2 0.75 黑 / 棕 F15 @> 仪 表 电 源 分 线 器 
7 0.5 绿 一 EGR 诊断 接口 14 3 1.5 黑 / 白 F160, 变 光 及 转向 开关 4 (会 
8 0.5 黄 / 红 一 EGR 诊断 接口 1 车 供电 ) 
9 0.75 黄 / 黑 一 EGR 诊断 接口 2 4 075 黑 / 白 x2 F16Oe@ 底 盘 束 间 全 (倒车 
10 0.5 黄 / 白 一 EGR 诊断 接口 3 开关 )， 底 盘 干 燥 接口 
EGR 控制 器 b 5 0.75 黑 / 紫 F17 @ 右 开关 组 束 间 a7〈 和 危险 
| PT 1 0.5 棕 / 白 一 EGR 发 动机 接口 3 报警 开关 8， 单 闪 供 电 ) 
全 生生 9 生生 和 生生 2 0.75 棕 / 灰 一 EGR 发 动机 接口 4 6 0.75 黑 / 浅 蓝 F18 O、@, 刊 水 开关 4、6， 乔 
7 “4 6 1.5 红 / 黄 一 EGR 发 动机 接口 8 水 电动 机 3， 电 喇叭 
7 0.5 黄 / 棕 一 EGR 诊断 接口 7 7 0.75 黑 / 灰 F19 @ 预 热 控制 器 15 
8 0.5 黄 / 绿 一 EGR 诊断 接口 8 0.75 黑 / 灰 已 备用 分 线 器 b (上 略 ) 
9 0.5 黄 / 绿 一 EGR 诊断 接口 9 8 1.0 红 / 白 F9.@, 顶 笑 束 间 3 (车 内 灯 ) 
10 ”0.5 红 / 绿 一 EGR 诊断 接口 16 1.5 红 / 白 F9 右 开关 组 束 间 b3 (人 危险 
11 0.5 棕 / 红 一 EGR 诊断 接口 4 报警 开关 2， 双 闪 供电 ) 
电器 装置 板 c ”攻击 二 友和 205 
0.75 棕 x2 …. 1 0.5 榜 K7/85 写 右 开关 组 束 间 b2 (灯光 开 
0.75 棕 x2 … 关 8， 小 灯 控 制 ) 
0.75 棕 x2 … 2 2.5 黑 Fl14~F20 < 15# 电 源 分 线 器 





0.5 棕 +0.75 棕 一 … 3 2.5 红 F8~F13、F24 < 30# 电源 分 线 盒 





电 需 闭 置 板 d 


pp: 
Pp 


pb 
pb 
| 


电 带 装置 板 e 


Dt 


,3 11, 
甘 = 


电 需 装置 板 





内 容 


4 1.5 白 K12/86、K13/86 <@ 变 光 及 转向 开 
关 2 ( 远 光 控制 ) 

5 1.5 鞭 F4~F5 < 里 变 光 及 转 回 开关 3(〈 近 
光 控 制 ) 

6 0.75 灰 / 红 / 白 K11/86 @@ 右 开关 组 束 间 
a3( 前 筋 灯 开 关 1 ) 

7 0.5 棕 /粉红 K10/85 合 制 动 信 号 开关 

8 0.5 浅 蓝 / 棕 / 绿 K9/86 <@ 右 开关 组 束 间 
b8( 辅助 远 光 开关 1 ) 

9 0.5 黑 / 黄 / 白 K8/85 全 右 开 关 组 束 间 
a9 (灯光 开关 3， 前 照 灯 控制 ) 

10 1.0 K8/86 里 起 动 钥 是 开关 c2 








1 1.5 黄 / 红 F4 @ 右 前 照 灯 6( 近 光 ) 
0.75 灰 / 绿 F3 @ 照明 分 线 器 
3 0.75 灰 / 绿 x2 F3.@, 底 盘 束 间 b2( 磊 
后 小 灯 )， 顶 篷 束 间 1 ( 左 示 高 灯 ) 
4 075 灰 / 红 FE2 @ 右 开关 组 束 间 b4 (照明 ) 
5 0.75 灰 / 红 x2 F2 @ 点 烟 器 (照明 )， 
底盘 束 间 b4 ( 右 尾 灯 )， 顶 篷 束 间 2( 丰 
示 高 灯 ) 
6 0.75 灰 / 黑 Fl 左前 组 合 灯 3 (小 灯 )， 
右前 组 合 灯 3 (小 灯 ) 
7 0.75 黑 / 绿 Fl14 @w 熔 Fl14 分 线 器 
8 0.75 黑 / 绿 Fl14 O 〇 挂车 制 动 开 关 
9 0.75 浅 蓝 / 绿 / 棕 K12/87 > 右 开关 组 束 
间 b7 (辅助 远 光 开关 5 ) 
10 15 白 / 绿 K12/87 .8 左前 照 灯 5( 远 光 ) 
0.5 白 / 绿 @ 仪 表 a10 (和 远 光 指示 灯 ) 
11 15 白 / 红 K13/87.@> 右 前 照 灯 5( 远 光 ) 
1.5 黄 / 绿 F5 @ 左 前 照 灯 6 ( 近 光 ) 





1 15 墨 / 棕 / 灰 F21 电动 窗 接 口 2 
2 075 黑 / 黄 K165 < 里 刊 水 开关 7 (间歇 洗涤 ) 





0.75 棕 / 浅 蓝 K16/1 名 /二 刊 水 开关 1 
(复位 时 /复位 后 ) 


4 0.75 棕 / 浅 蓝 / 白 K16/3 < 7/ 记 刊 水 电 
动机 2 (复位 时 /复位 后 ) 

5 0.75 黑 / 浅 蓝 / 棕 K16/6 昌 刊 水 开关 8 
( 间 睦 ) 





1 0.75 黑 / 紫 / 白 49 心 右 开 关 组 束 间 bl10 
(和 危险 报警 开关 6， 单 闪 供 电 ) 

2 0.75 紫 / 白 x2 49a wy @> 右 开关 组 束 间 
a2 (和 危险 报警 开关 5 )， 变 光 及 转向 开关 $ 
(转向 )， 仪 表 c7 ( 取 力 指示 灯 ) 

3 1.5 红 / 紫 / 白 30b <@ 右 开关 组 束 间 b9 
(和 危险 报警 开关 4， 双 闪 供 电 ) 

4 0.5 浅 蓝 / 紫 c 工 仪表 a2 ( 主 车 转向 指 
示 灯 ) 

5 0.75 浅 蓝 / 紫 / 红 c2 工 仪表 all (挂车 转 
向 指示 灯 ) 

7 075 紫 / 黄 / 绿 L <@ 变 光 及 转 癌 开关 6 ( 转 
回 开 关 )， 右 开关 组 束 间 al ( 危险 报警 开 
关 1) 

















i 

电动 窗 接 口 
| | 
证 
mm | 


歌 风电 动机 














178| 实用 载 货 汽车 线束 图 解 


( 续 ) 
内 容 


8 0.75 紫 / 黄 / 红 R <@ 变 光 及 转 回 开关 7 ( 转 
向 开关 )， 右 开关 组 束 间 bl12 ( 危险 报警 开 
关 3) 

9 1.0 紫 / 绿 LL @ 左 转 分 线 器 

10 1.0 紫 / 红 RL .8, 右 转 分 线 器 





4.0 红 中 ,二 路 总 熔断 姨 

4.0 红 〇 > 起 动 钥 匙 开关 a 

2.5 红 O 〇 > 电 融 闭 置 板 c3 (F8 ~ FI10 ) 
2.5 红 / 绿 - 里 预 热 控制 硕 FGK 

2.5 红 / 绿 @ 底 盘 束 间 g3( 预 热电 阻 ) 

2.5 红 / 绿 @ 底 盘 束 间 g4( 预 热电 阻 ) 


30 3.0 红 避 二 路 总 熔断 器 

15 0.5 黑 / 灰 <@ 电 融 装 置 板 b7 (F19) 

L 0.5 黑 / 浅 蓝 / 绿 @ 仪 表 d7 ( 预 热 指示 灯 ) 

FGK 2.5 红 / 绿 @ 预 热电 阻 分 线 需 

MV 0.75 黑 / 浅 蓝 / 红 @ 底盘 束 间 g2 ( 预 热 油 

路 电磁 隅 ) 

D+ 0.5 浅 蓝 < D+ 分 线 需 

31 0.75 标 5> 中 右 搭 铁 点 

50 1.0 黑 / 红 / 黄 <@ 起 动 分 线 器 

T 1.0 浅 蓝 / 红 / 黑 2> 底 盘 束 间 gl ( 预 热 温度 
传 感 右 ) 


1 0.75 柠 o 了 > 中 右 搭 铁 点 
2 1.5 黑 / 棕 / 灰 < 电器 装置 板 el (F21 ) 


1 0.75 黑 / 柠 / 白 <@ 发 风 束 间 7(2 档 ) 
2 0.75 柠 / 黑 / 白 <@ 敦 风 束 间 8(3 档 ) 
3 0.75 棕 <@ 鼓 风 束 间 6 (1 档 ) 


1 0.75 紫 / 红 <@ 右 转 分 线 器 
0.75 棕 5 了 > 右 下 搭 铁 点 


0.75 黑人 J 收 放 机 5 
0.75 浅 蓝 作 收 放 机 2 
0.5 灰 作 J 收 放 机 4 
0.5 绿 八 J 收 放 机 1 


全 UD 让 一 


0.75 棕 / 白 右 顶 笑 束 间 5$ 
0.75 标 一 > 右 下 搭 铁 点 


0.75 黑 /上 /标明 电 需 装置 板 b6 (Fl18 ) 
0.75 标 合 变 光 及 转 癌 开关 8 (喇叭 按钮 ) 


1 0.75 标 5> 右 下 搭 铁 点 
2 0.7$ 黑 / 黄 里 刮 水 开关 8 


1.5 棕 +0.75 棕 … 
0.75 标 x2… 
0.75 棕 x2… 
0.75 标 六 2 














底盘 束 间 
下 





内 


遇 


1 1.$ 上 息 / 绿 /粉红 担 电 需 装 置 板 a2( K9/87 ) 
2 1.0 标 5>* 右 下 搭 铁 点 


1 1.5 棕 o> 右 下 搭 铁 点 
5 _ 15 日 / 红 远 光 < 里 电 需 装置 板 dll ( K13/87) 
6 1.5 黄 / 红 近 光 @@ 电 需 装 置 板 dl (F4 ) 


1 1.$ 灰 / 黑 / 黄 里 电器 装置 板 a8( 开 11/87 ) 
2 1.0 棕 o> 右 下 搭 铁 点 


1 0.75 标 5> 右 下 搭 铁 点 
2 0.75 紫 / 红 右 转 <@ 右 转 分 线 需 
3 0.75 灰 / 黑 小 灯 姐 电 需 装置 板 d6(Fl ) 


0.75 白 一 EGR 控制 器 a3 
0.5 棕 一 EGR 控制 器 a4 
0.5 棕 / 白 一 EGR 控制 器 bl 
0.75 棕 / 灰 一 EGR 控制 器 b2 
1.5 红 / 黄 一 EGR 控制 器 b6 
1.5 棕 一 EGR 控制 器 a5 
10 ”0.5 黑 一 EGR 控制 器 a4 
(由 三 线 导 电 片 相连 接 ) 
20 黑 / 红 / 黄 @> 底 盘 束 间 c2 (起动 继 电器 ) 
2.0 黑 / 红 / 黄 < 里 底盘 束 间 fl( 空 档 开关 ) 
1.0 黑 / 红 / 黄 @ 预 热 控制 硕 50 
(由 二 线 导电 片 相连 接 ) 
0.75 黑 /日 旭 电 天 装置 板 b4 (FF16) 
一 一 下 接 空气 干燥 器 
(插头 所 标 代号 X56/1 ) 
3 0.75 黄 / 绿 / 白 <@ 右 开关 组 束 间 a4 ( 后 雾 
向 开关 1 
一 一 下 接 后 灯 分 线 盒 〈 左 右 后 雾 灯 ) 
4 0.75 黑 / 白 < 里 底盘 束 间 全 〈 倒 车 开关 ) 
一 一 下 接 后 灯 分 线 盒 〈 左 右 倒 车 灯 ) 
5 0.5 柠 / 浅 蓝 / 红 右 左 开关 组 束 间 11( 轮 
间 差 速 开 关 8 ) 
一 一 下 接 轮 间 差 速 信号 开关 
6 0.5 标 / 浅 蓝 / 白 筷 左 开关 组 束 间 7 ( 轴 间 
差 速 开关 8 ) 
一 一 下 接 轴 间 差 速 信号 开关 
(插头 所 标 代号 X56/2 ) 


MD co 上 UDP 一 











1 0.75 紫 / 绿 里 左 转 分 线 需 

一 一 下 接 后 灯 分 线 盒 〈 左 后 转 回 灯 ) 

2 0.75 灰 / 绿 < 昌 电 顺 装置 板 d3 (F3 ) 

一 一 下 接 后 灯 分 线 盒 ( 左 后 小 灯 ) 

3 0.75 紫 / 红 姐 右 转 分 线 器 

一 一 下 接 后 灯 分 线 盒 〈 左 后 转 回 灯 ) 

4 0.75 灰 / 红 x2 里 电 需 装置 板 d$ (F2 ) 

一 一 下 接 后 灯 分 线 盒 〈 右 后 小 灯 ) 

5 0.75 黑 / 黄 @ 挂 车 制 动 开关 

一 一 下 接 后 灯 分 线 盒 ( 挂车 制 动 ) 

6 10 黑 / 红 +05 黑 / 红 旭 电器 装置 板 al(K10/ 
87 ) 

一 一 下 接 后 灯 分 线 盒 (左右 制 动 灯 ) 





名 称 内 容 
底盘 束 间 c ”长 且 NS05 殉 
下 1 0.5 浅 蓝 ”D+ <9.D+ 分 线 器 
澡 ; 9y 预 热 控 制 器 D+ ( 充电 时 ) 
和 一 一 下 接 交流 发 电机 D+ 

2 2.0 黑 / 红 / 黄 昌 起 动 分 线 需 

一 一 下 接 起 动 继 电 需 

3 0.5 浅 蓝 / 紫 / 言 写 几 转 速 表 4 

一 一 下 接 交 流 发 电机 W 

4 1.5 标 / 绿 <2 仪 表 人 (冷却 液 温 度 表 ) 

一 一 下 接 冷 却 液 温度 传 感 硕 〈 传 感 ) 

5 0.75 标 / 黄 <e 仪 表 包 ( 油 压 表 ) 

一 一 下 接 油 压 传感器 ( 传 感 ) 

6 0.5 浅 赣 / 绿 / 标 息 仪表 a9 ( 油 压 指示 灯 ) 
一 一 下 接 油 压 传 感 锅 〈 报警 ) 

底盘 束 间 d 。 是 关 人 S565 


区 1 0.75 棕 / 黑 <© 仪 表 ell (燃油 表 ) 
一 一 下 接 燃 油 传 感 硕 
B99 2 075 黑 / 绿 / 红 @@ 左 开关 组 束 间 12 ( 轮 间 差 


如 升天 1) 

一 一 下 接 轮 间 差 速 电 磁 阀 

3 0.5 浅 蓝 / 蓝 每 仪表 a7 (空气 滤 清 指示 灯 ) 

一 一 下 接 空气 滤 清 信和 号 开关 

4 05 黑 / 绿 / 黄 <@@ 左 开关 组 束 间 6( 自 印 举 升 
开关 二 ) 

一 一 下 接 自 印 举 升 电磁 奖 

5 1.0 标 / 浅 赣 / 黄 生 仪表 c9( 取 力 指示 灯 ) 

一 一 下 接 取 力 信号 开关 

6 05 黑 / 绿 / 白 <@ 左 开关 组 束 间 8( 轴 间 差 速 
开关 1) 

一 一 下 接 轴 间 差 速 电 磁 阀 

(插头 所 标 代号 X56/6 ) 











[本 











底盘 束 间 e 


攻 1 0.5 标 / 浅 蓝 / 灰 后 左 开 关 组 束 间 9 ( 前 桥 锁 
止 开 关 8 ) 
恒 | | 一 一 下 接 前 桥 锁 目 信号 开关 


2 05 黑 / 绿 / 灰 @@ 左 开关 组 束 间 10 (前 桥 锁 止 
开关 1) 

一 一 下 接 前 桥 锁 止 电磁 阀 

4 0.5 浅 蓝 /黄石 仪 表 b& 驾驶 室 锁 止 指 示 灯 ) 

一 一 下 接 鸭 驶 室 锁 止 开关 

5 0.75 黑 / 浅 蓝 / 白 <@ 右 开关 组 束 间 b15 (后 
照 灯 开关 1) 

一 一 下 接 后 照 灯 








底盘 束 间 工 








1 2.5 黑 / 红 / 黄 @ 

一 一 下 接 空 档 开 关 

2 2.5 黑 / 红 / 白 < 起 动 按钮 

一 一 下 接 空 档 开 关 

3 0.75 黑 / 白 岛 底 盘 束 间 a4 (倒车 灯 ) 

一 一 下 接 倒 车 开关 

4 0.75 黑 /日 <O 电 需 闭 置 板 b4 (F16) 

一 一 下 接 倒车 开关 

5 1.0 浅 蓝 / 灰 x2 伍 仪表 d5 (翻斗 信号 指示 
灯 )， 翻 斗 蜂 鸣 絮 2 

一 一 下 接 翻 斗 信 号 开关 

6 0.5 柠 / 绿 / 灰 厂 仪表 d3 (低档 指示 灯 ) 


2 动 分 线 带 


lk 3 [ 
时 
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( 续 ) 

名 称 内 容 名 称 内 容 

一 一 下 接 低档 信号 开关 一 一 下 接 预 热电 阻 
底盘 束 间 g 于 0 4 2.5 红 / 绿 <@ 预 热电 阻 分 线 絮 
2 于 甫 ”1 1.0 浅 蓝 / 红 / 黑 <9 预 热 控制 器 T 一 一 下 接 预 热电 阻 

测 一 一 下 接 预 热 温度 传感器 5 0.75 红 昌 空调 束 间 5 

LS 5 2 1.0 黑 / 浅 蓝 / 红 昌 预 热 控制 句 b 一 一 下 接 压 缩 机 

一 一 下 接 预 热 油 路 电磁 阀 6 0.5 浅 蓝 / 绿 全 仪 表 a4 (冷却 液 温度 报警 ) 


3 2.5 红 / 绿 .@ 预 热电 阻 分 线 器 一 一 下 接 冷 却 液 温度 传感器 ( 报警 ) 





北 奔 ND4257B 型 重型 载 赁 汽车 线束 布局 见 图 11-1， 


路 原理 见 图 11-4， 线 束 谢 析 见 表 11-1。 








电路 原理 见 图 11-3， 中 央 集 电 含 电 
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表 11-1 北 奔 ND4257B 型 重型 载 货 汽车 线束 剖析 表 





内 容 名 称 内 容 

12 0.5 蓝 / 黄 / 黑 一 底盘 束 间 gl11 ( 备用) 
30 4.0 红 < 〇 底盘 束 间 a5 13 0.5 黑 / 蓝 / 灰 昌 中 央 集 电 盒 hb2 ( 左 转 ) 
30 2.0 红 吕 中 央 集 电 盒 k4 14 0.$ 棕 / 黄 / 绿 全 底盘 束 间 台 (气压 1 报警 ) 
30 1.0 红 〇 > 起动 钥匙 开关 4 16 0.5 蓝 / 白 2> 底 盘 束 间 g10(〈 油 压 传 感 ) 
58R_ 2.5 灰 @ 中 央 集 电 盒 m2( 19/86、 小 灯 17 0.5 蓝 / 黄 / 绿 一 底盘 束 间 e4 (备用 ) 

控制 ) 21 05 蓝 / 白 / 红 底盘 束 间 人 8 (气压 3 报警 ) 

58R 2.5 灰 有 照明 @ 22 0.5 蓝 / 黄 / 绿 一 底盘 束 间 g8 (备用 ) 
58L 25 灰 @@ 23 0.5 柠 / 蓝 恕 底盘 束 间 g12 ( 油 压 报警 ) 
56 2.5 自 / 黑 O> 变 光 及 转向 开关 攻 前 照 灯 ) 24 0.5 蓝 C> 底 盘 束 间 d6〈 充 电 D+ ) 
31 1.5 柠 搭 铁 25 0.5 蓝 / 灰 远 光 <@ 中 央 集 电 盒 b7 
N 1.5 黄 / 白 @ 底 盘 束 间 fl2 (前 雾 灯 ) 29 0.5 蓝 / 黑 0 底盘 束 间 h10 (燃油 传 感 ) 
SN 1.5 黄 / 黑 / 昌 @ 底 盘 束 间 旬 (后 雾 灯 ) 30 0.5 蓝 / 紫 2> 底 盘 束 间 il2 (冷却 液 温 度 传 
NSE 1.5 红 / 黄 < 心 中 央 集 电 盒 m9 (J1/87) 感 ) 





( 播 头 为 驾驶 室 线 束 ， 插 座 为 车 速 里 程 传 感 线束 31 05 黑 / 黄 / 绿 0 底盘 束 间 亿 (气压 1 传 感 ) 
1 1.0 柠 搭 铁 32 05 黑 / 黄 / 红 90 底盘 束 间 6 (气压 2 传 感 ) 
0.5 柠 / 蓝 三 仪表 c16( 搭 铁 ) 














2 0.5 绿 / 黄 信号 站 仪表 c20 1 0.5 蓝 / 黑 / 白 < 起 动 钥匙 开关 1 
4 0.5 蓝 11V 电源 <2 仪 表 c6 2 0.5 红 ”记忆 电源 里 底盘 束 间 a6 (经 中 央 集 
2 1 1.0 蓝 搭 铁 <- 和 车速 里 程 传 感 带 3 盒 j ) 
[we 2 10 绿 / 黄 信 叶 心 车 速 里 程 传 感 磊 4 3 0.5 棕 / 蓝 搭 铁 
二 4 1.0 棕 11V 电源 0 车 速 里 程 传感器 2 6 0.5 蓝 0> 车 速 里 程 接 口 4 (11V 电源 ) 
车 速 里 程 传 感 需 15 0.5 灰 / 黄 照明 中 央 集 电 盒 ml11(F20 ) 
SEARKA 2 1.0 棕 11V 电源 <6 车 速 里 程 接口 4 16 0.5 标 / 蓝 5> 和 车速 里 程 接 口 1 ( 搭 铁 ) 
3 1.0 蓝 ” 搭 铁 一 > 车 速 里 程 接口 1 20 0.5 绿 / 黄 世 车 速 里 程 接口 2 (信和 号 ) 
4 1.0 绿 / 黄 信号 也 车 速 里 程 2 22 0.5 息 / 蓝 工 底盘 束 间 i9 (转速 ) 
制 动 灯 开 关 
1 0.5 绿 / 黄 一 备用 传 感 接 口 1 1.0 黑 / 红 @ 底 盘 束 间 el10 ( 制 动 灯 ) 
5 0.5 日 / 灰 <@ 预 热 控制 希 8 i 2 1.0 黄 / 红 恕 中央 集 电 盒 q2 (F33 ) 
6 0.5 蓝 / 黑 / 绿 一 底盘 束 间 亿 (备用 ) 起 动 钥匙 开关 
7 0.5 棕 / 紫 搭 铁 Lo 1 15 黑 / 蓝 / 日 x2@ > 预 热 控 制 釉 7， 中 
10 0.5 黑 / 绿 / 棕 含 底 盘 束 间 d3 ( 空气 滤 清 ) 央 集 电 盒 g3 ( J8/86、J13/30 ) 
11 08 黄 / 黑 / 红 含 底 盘 束 间 人 (气压 2 报警 ) 时 0.5 蓝 / 黑 / 白 岛 仪表 cl 
17 0.5 黑 /和 白 / 灰 里 中 央 集 电 盒 h3〈 右 转 ) 2 1.5 黑 / 蓝 / 黄 闭锁 电磁 阅 <@ 中 央 集 电 傅 了 全 
18 05 黑 / 芮 / 红 低档 恕 中央 集 电 盒 16 (J3/ ( J13/87a ) 
87) 3 1.5 棕 搭 铁 
19 05 黑 / 蓝 / 标 高 档 含 中 央 集 电 盒 m13(J3/ 0.5 蓝 / 黄 / 绿 搭 铁 
87a ) 4 1.0 红 < 底盘 束 间 as (经 灯光 开关 30 ) 
21 0.5 黄 / 蓝 一 底盘 束 间 a7( 挂 车 ABS 备用 ) 6 15 黑 / 黄 起 动 @ 中 央 集 电 盒 p12 (J18/15 )， 
22 0.5 蓝 / 灰 一 ABS 控制 器 al3 中 央 集 电 盒 d2 (J11/86) 


23 0.5 棕 / 蓝 <@ 中 央 集 电 盒 q2 (F33 ) 变 光 及 转向 开关 

24 0.5 黑 /粉红 /白嫩 底盘 束 间 g87 ( 空 档 ) | 人 1 2 和 旧址 何 交 开 关 56 

28 05 蓝 / 黑 / 白 仿 砍 盘 束 间 ell( 驻 车 制 动 ) | 要 叶 s 2 1.5 黄 @ 中 央 集 电 盒 B(J12/86、 近 光 控 制 ) 

30 05 蓝 / 紧 旭 中 央 集 电 盒 bl ( 危险 报 尝 ) 3 1.5 白 @ 中 央 集 电 盒 hl( J20/86、 远 光 控制 ) 

32 0.5 标 / 蓝 含水 位 传 感 锅 2 5 2.5 黑 <@ 中 央 集 电 盒 q14 J&30、 会 车 供电 ) 
6 1.5 绿 右 转 @ 中 央 集 电 盒 b2 (经 危险 报警 











1 0.5 白 / 绿 / 红 一 底盘 束 间 i10 ( 备用 ) 开关 R) 

2 0.5 白 / 黄 一 底盘 束 间 g9 (备用 ) 7 1.5 黑 / 绿 / 白 < 中 央 集 电 盒 a3 (经 危险 报 
3 0.5 白 / 灰 / 红 一 底盘 束 间 h9 (备用 ) 警 开 关 49a ) 

4 0.5 棕 / 紫 含 底盘 束 间 h7 后 桥 轮 差 信号 ) 8 1.5 白 左 转 @ 中 央 集 电 盒 al (经 危险 报警 
5 0.5 白 / 蓝 / 红 写 底 盘 束 间 i7( 轴 差 信 号 ) 开关 LL) 

6 0.5 蓝 / 棕 如 底盘 束 间 h8( 中 桥 轮 差 信 号 和 天 水 开关 

7 0.5 蓝 / 棕 一 底盘 束 间 e$ ( 备用) a 1 1.0 黑 / 芮 / 红 @ 中 央 集 电 盒 q17〈J6/86、 喇 
8 0.5 蓝 / 白 / 红 一 底盘 束 间 ill (备用 ) 生计 宇和 只 控制 ) 

9 0.5 白 / 灰 一 底盘 束 间 hl (备用 ) ” 2 1.0 黄 / 红 x2 @ 洗 涤 电 动机 2， 中 央 集 电 盒 


10 ”0.5 白 / 绿 一 底盘 束 间 i8 (备用 ) ql15 (J5/T、 间 欣 洗 洪 ) 
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危险 报警 开关 


L 





空调 开 3 


内 外 循环 开关 


水 


下 Wa 





a 


-Rh 





Li = 避 


收 放 机 


车 
-lb hi 





SO\ 


已 一 
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49 
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及 


49a 
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内 容 名 称 
1.0 黑 / 黄 / 白 .中 央 集 电 盒 n9 (J5/[、 间 搭 铁 点 
歇 控 制 ) 
1.0 黑 / 黄 < 中 央 集 电 盒 q4 (F35、 喇 叭 ) 
1.0 黑 / 灰 忆 /二 中 央 集 电 盒 n7 (J4/30 ) Gs 
(复位 时 /复位 后 ) 
15 黑 / 红 / 标 岛 刊 水 电动 机 3 (高 速 ) 
15 黑 / 绿 / 灰 @ 刊 水 电动 机 2 (低速 ) OV 
1.5 黑 / 紫 避 中 央 集 电 盒 q8 (F31 ) 
1.5 黑 / 紫 〇 > 刊 水 电动 机 6 

OO= 
1.5 黑 / 绿 / 灰 <@ 乔 水 开关 7 (低速 ) 
1.5 黑 / 红 / 标 < 昌 乔 水 开关 6 (高 速 ) F30 备用 接口 
1.5 棕 ” 搭 铁 ~ 
1.5 标 / 黑 O> / 蕊 中 央 集 电 盒 n8 (J4/87a) 右 点 烟 融 
(复位 时 /复位 后 ) 村 前 
15 黑 / 紫 < 中 央 集 电 盒 q8 ( 经 刊 水 开关 8 ) 里 时 
1.0 柠 ” 搭 铁 ee 
0.5 棕 / 蓝 全 仪表 a32 
ABS 诊断 接口 

1.0 柠 ” 搭 铁 ®) 


1.0 黄 / 红 <@ 刊 水 开关 2 





1.5 日 “ 左 转 @ 中 央 集 电 盒 al 

1.5 日 “ 左 转 里 变 光 及 转 癌 开关 8 

1.5 红 / 绿 / 黑 < 中 央 集 电 盒 c7 (F8、 双 
内 供电 ) 

1.5 红 / 黄 忆 中 央 集 电 盒 b3 (J17/53m ) 
1.5 黑 / 蓝 <O 中 央 集 电 盒 an4 (F28、 单 闪 


预 热 继 电 融 





供电 ) 预 热 控制 器 
15 绿 右 转 多 中 央 集 电 盒 b2 天 一 一 
15 绿 右 转 @ 变 光 及 转向 开关 6 EA 
1.5 黑 / 绿 / 日 心中 央 集 电 盒 a34JI7T) | 5 9 


1.5 黑 / 绿 /日 O> 变 光 及 转 癌 开关 7 
1.0 灰 / 绿 / 红 照明 里 中 央 集 电 盒 mll 


1.5 柠 ” 搭 铁 
1.5 红 / 蓝 < 中 央 集 电 盒 n3 (F27 ) 
1.0 灰 / 黄 x2 照明 @ 中 央 集 电 盒 mll 


0.5 红 @ 空 调 束 间 b2 

0.5 粉红 < 空调 束 间 bl 

1.0 标 x2 搭 铁 

1.0 灰 / 绿 / 红 照明 <@@ 中 央 集 电 盒 mll 


1.0 柠 ” 搭 铁 

0.5 白 / 灰 二 空调 束 间 b4 
1.0 棕 ” 搭 铁 
1.0 灰 / 绿 / 红 照明 @@ 中 央 集 电 盒 mll 
1.0 村 x2 搭 铁 

2.0 红 / 黑 / 白 < 

2.0 红 / 黑 / 白 上 

2.0 红 / 黑 / 日 <@ 中 央 集 电 盒 d7 (F13) 





才 
时 





(仪表 台中 部 ) 





全 UD II 一 


OO 


1.0 棕 +0.5 棕 蓝 
1.0 柠 x2 
2.0 棕 +1.0 棕 
1.0 棕 

1.5 标 x2 

1.5 柠 x2 
1.5 标 x2 

1.5 棕 +1.0 棕 
5.0 棕 

1.5 棕 


| 
| 


1.0 黑 / 蓝 / 绿 < 中 央 集 电 盒 n10 (F30 ) 


1.5 柠 ” 搭 铁 

2.0 红 < 中央 集 电 盒 c3 (FF9) 

1.0 灰 / 黄 照明 <@@ 中 央 集 电 盒 ml11 (F20 ) 
1.0 灰 / 绿 / 红 上 照明.@ 危险 报警 开关 58， 
空调 开关 8， 内 外 循环 开关 8 


1.5 红 / 蓝 < 中 央 集 电 盒 q2 ( F33 ) 
1.5 柠 ” 搭 铁 
1.0 绿 一 ABS 控制 器 al0 

1.0 白 / 绿 一 ABS 控制 器 all 


4.0 红 电源 < 中 央 集 电 盒 c8 (F10 ) 

4.0 红 x2 输出 @ 底 盘 束 间 j7、j9 ( 预 热 
电阻 ) 

1.0 黑 / 红 控制 -@ 预 热 控制 硕 $ 


1.0 蓝 / 黄 > 底盘 束 间 j12 ( 预 热 温度 ) 

1.5 红心 中 央 集 电 盒 d7 ( F13) 

1.0 黑 @ 底盘 束 间 fll (〈 预 热 油 路 ) 

1.0 蓝 D+ <9 底 盘 束 间 d6〈 经 中 央 集 电 盒 
L2 ) 

1.0 黑 / 红 @ 预 热 继 电 占 (控制 ) 

1.0 柠 ” 搭 铁 

15 黑 / 蓝 / 白 @ 起 动 钥 是 开关 1 (经 中 央 
集 电 盒 g3 ) 

0.5 白 / 灰 如 仪表 a5 

1.0 黑 / 黄 起 动 昌 中 央 集 电 盒 c2( J11/87) 


1.5 白 左 转 但 危险 报警 开关 工 ， 变 光 及 转 
回 开 关 8 

1.0 黑 / 白 x2 @ 顶 答 束 间 $( 左 侧 转向 灯 )， 
底盘 束 间 b5 (左前 后 转向 灯 ) 

15 黑 / 绿 / 白 JI7TO 和 危险 报警 开关 49a， 
变 光 及 转 癌 开关 7 

1.0 黑 / 红 / 白 @ 底 盘 束 间 b4 (挂车 左 转 ) 


0.5 蓝 / 紫 .8 仪表 a30 (危险 报警 指示 灯 ) 
15 绿 右 转 但 变 光 及 转向 开关 6， 和 危险 报 
警 开 关 及 

1.5 红 / 黄 J17/53m <O 和 危险 报 警 开关 49 

1.0 黑 / 绿 / 棕 底盘 束 间 bl (挂车 右 转 ) 





中 央 集 电 盒 了 
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se 
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中 央 集 电 盒 kk 
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十 一 、 北 奔 ND4257B 型 重型 载 货 汽车 171917 


内 容 名 称 
10 黑 / 绿 x2 8 顶 笑 束 间 1( 右 侧 转 向 | ， a | 1 
灯 )， 底 盘 束 间 b2 (右前 后 转向 灯 ) 4 3 


1.5 白 Fl @> 底 盘 束 间 c6 ( 左 远 光 ) 
0.5 蓝 / 灰 @- 仪 表 b25 ( 远 光 指示 灯 ) 
1.5 白 F2 @> 底 盘 束 间 c3 ( 右 远 光 ) TI 


5.0 红 F5 〇 > 底盘 束 间 al (挂车 ABS ) 
pe J11/87 .@> 底 盘 束 间 f10 ( 起 动机 ) 
1.0 黑 / 黄 J11/87 .@, 预 热 控 制 器 9 

2.0 红 F9 OO> 右 点 烟 器 2 

4.0 红 Fl10 < 底盘 束 间 a6 (经 中 央 集 电 
盒 j ) 

1.5 页 /日 F7 O> 中 央 集 电 盒 m8( J1/30) 
1.5 红 / 绿 / F8 中 危险 报警 开关 30 
4.0 红 F10 O> 预 热 继 电 右 (电源 ) 


1.5 黑 / 黄 J11/86 里 起 动 钥匙 开关 6 

1.5 黑 / 芮 @ 中 央 集 电 盒 p12 (J18/15 ) 
10 黑 JI185 中央 集 电 傅 p10 (JI853m ) 
1.0 红 / 黄 CF12 .@> 顶 笑 束 间 7 (车 内 灯 ) 
2.0 红 / 黑 / 白 Fl13 @ 收 放 机 3、4 

1.5 红 Fl13 @> 预 热 控制 器 2 


95 并 
95 亲 
1.5 黄 
LS5 凌 


F15 中 ,ABS 控制 器 a8 

J11/30 <@ 中 央 集 电 盒 nl (F25 ) 
F17 @> 底盘 束 间 c5 (左近 光 ) 
F18 @> 底盘 束 间 c2 〈 右 近 光 ) 


1.0 蓝 JI13/86 < 底盘 束 间 d6( 充电 D+) 
1.0 蓝 2> 中 央 集 电 盒 p7 ( J18/85 ) 

15 黑 / 蓝 / 黄 JI13/87a @ 起动 钥匙 开关 2 
( 闭锁 电磁 立 ) 

1.5 页 J12/86 <@ 变 光 及 转 癌 开关 2( 近 
光 控 制 ) 

0.5 绿 / 黄 J15/85 全 空调 束 间 c4 ( 压缩 
控制 ) 





1.5 村 ” 搭 铁 
15 黑 / 蓝 / 白 W386 @ < 起 动 钥匙 开关 1 
1.0 黑 / 蓝 /和 白 里 预 热 控制 器 7 


1.5 日 J20/86 <@ 变 光 及 转 癌 开关 3( 远 
光 控 制 ) 

0.5 黑 / 蓝 / 灰 @ 仪 表 b13 ( 左 转 指示 灯 ) 
0.5 黑 / 白 / 灰 妨 仪 表 al7 ( 右 转 指示 灯 ) 


2.5 红 F3~F4 < 底盘 束 间 a5 (经 中 央 
集 电 盒 k4 ) 





5.0 红 < 底 盘 束 间 a6〈 总 电源 ) 
4.0 红 > 中 央 集 电 盒 c4 (F10 ) 14 
0.5 红 @> 仪 表 c2 (记忆 电源 ) 


2 F15 ~F16 < <@ 中 央 集 电 盒 q14 
1.5 红 / 标 @ 中 央 集 电 盒 96〈J7/86 ) 





( 续 ) 
内 容 
4 ”2.5 红 < 吕 底盘 束 间 a5 (经 灯光 开关 30 ) 
2.5 红 O 〇 > 中 央 集 电 盒 il (F3 ~ F4 ) 
2.5 红 上 > 备用 电源 接口 


1 2.$ 红 / 白 J15/87 O、@, 空调 束 间 c3 
2 1.0 蓝 机 S$/86 <2 底盘 束 间 d6 (充电 D+ ) 
1.0 蓝 .0> 预 热 控 制作 4 


5 2.5 J15/30 < 中 中 央 集 电 盒 n5 (F29 ) 

1 1.5 棕 搭 铁 

2 2.$ 灰 J19/86 里 灯光 开关 58R( 小 灯 控 制 ) 
4 0.5 灰 / 黄 F20 .@, 空 调 束 间 a2 (照明 ) 

5 1.0 灰 / 黑 x2 F21 @, 底盘 束 间 c4 (左前 


后 小 灯 )， 顶 篷 束 间 8 ( 示 高 灯 ) 

6 1.0 灰 / 红 F22 @> 底 盘 束 间 cl (右前 后 小 
灯 及 挂车 小 灯 ) 

7 2.0 白 / 红 F23 〇 > 底盘 束 间 a8( 挂 车 ABS ) 

8 1.5 黄 / 白 1/30 < 中 央 集 电 盒 c6 (F7 ) 

9 1.5 灰 / 黄 1/87 〇 > 灯光 开关 NSE( 雾 灯 ) 

11 1.0 灰 / 黄 F20 @ 左 点 烟 器 (照明 )， 右 点 
烟 絮 ( 照明 )， 和 危险 报警 开关 S$8 ( 照明 )， 
空调 开关 8( 照明 )， 内 外 循环 开关 8( 照明 ) 
0.5 灰 / 黄 F20 @ 仪表 cl15 (照明 ) 

12 1.0 棕 / 白 J3/85 售 底 盘 束 间 hll (高 低档 
指示 开关 ) 

13 0.5 黑 / 蓝 / 棕 J3/87a .8> 仪 表 al9( 高档) 

14 15 黑 / 蓝 / 黄 F248 底盘 束 间 j8 (空气 干 
燥 器 ) 


1 25 红 x2 F25 O> @> 中 央 集 电 盒 e2 (J1130), 
中 央 集 电 盒 p11 (J18/31 ) 


3 1.5 红 / 蓝 F27 O> 左 点 烟 器 2 

4 15 黑 / 蓝 F28 中, 危 险 报警 开关 15( 单 内) 

和 5 F29 〇 > 中 央 集 电 盒 LS 〈J1S/30 ) 

6 0.5 黑 / 黄 / 红 J3/87 @ 仪 表 al8 (低档 ) 

7 1.0 黑 / 灰 J4/30 /二 刊 水 开关 5 (复位 
时 /复位 后 ) 

8 1.0 棕 / 黑 J4/87a /本 刊 水 电动 机 5 ( 复 


位 时 /复位 后 ) 
9 1.0 黑 / 黄 / 白 JI @ 乔 水 开关 3 (间歇 ) 
10 1.0 黑 / 蓝 / 绿 F30 >F30 备用 接口 


5 F33 @>ABS 控制 器 a7 
1.5 红 / 蓝 ，F33 O> ABS 诊断 接口 1 
1.0 黄 / 红 F33 @ 〇 > 制 动 灯 开 关 2 
0.5 棕 / 蓝 F33 .8@, 仪 表 a23 
1.0 黑 / 贰 F35 OO> 刊 水 开关 4( 喇 叭 按钮 ) 
1.5 红 / 柠 J7/86 得 中 央 集 电 盒 q14 ( 转 中 
央 集 电 盒 kl ) 
8 15 黑 / 紫 F31O> 乔 水 开关 8， 刊 水 电动 机 6 
9 20 白 / 红 F33 O> 底 盘 束 间 e8 (倒车 灯 开关 ) 
14 2.5 黑 x2 名 如- 变 光 及 转 回 开关 5 (会 
车 供电 )， 中 央 集 电 盒 kl (F15 ~ F16、J7/ 
86 ) 
15 1.0 黄 / 红 JST < 里 刊 水 开关 2( 间 睦 洗涤 ) 
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中 央 集 电 盒 p 














ID 


内 容 
15 黑 / 黄 / 粉 红 J630@ 底盘 束 间 el2 
(喇叭 ) 
1.0 黑 / 黄 / 红 J6/86 司 乔 水 开关 1 ( 喇 
以 按钮 ) 
1.5 粉红 J7/87 > 空调 束 间 cl ( 鼓 风 供 
电 ) 


10 


7 1.0 蓝 18/T < 底盘 束 间 d6 (充电 D+) 
(经 中 央 集 电 盒 fl ) 
10 黑 J185S3m 天 6 中 央 集 电 盒 d3 (J11/85 ) 
2.5 红 Ji831 < 里 中 央 集 电 盒 nl (F235 ) 
15 黑 / 黄 Jl8/87 < 起动 钥匙 开关 6 
(经 中 央 集 电 盒 d2 ) 


10 
11 
12 





2.$ 红 < 底盘 束 间 a5 (经 中 央 集 电 盒 k4 ) 


1.0 黑 / 绿 右 侧 转向 灯 昌 中 央 集 电 盒 b5 
1.0 黑 /日 左 侧 转 回 灯 里 中 央 集 电 盒 a2 
1.0 红 / 黄 车 内 灯 昌 中 央 集 电 盒 d6(F12) 
1.0 灰 / 黑 示 高 灯 < 里 中 央 集 电 盒 m5 (F21) 


oo ~] UL 王 





1 1.0 棕 搭 铁 

2 0.5 灰 / 黄 照明 里 中 央 集 电 盒 m4 (F20) 
1 05 柠 搭 铁 

2 0.5 蓝 / 白 照明 @ 空 调控 制 器 9 





0.5 粉红 上 > 空调 开关 6 

0.5 红 旭 空调 开关 4 

1.0 标 x2 搭 铁 

0.5 白 / 灰 全 内 外 循环 开关 6 
0.5 粉红 空调 控制 器 8 

0.5 红 / 贰 @ 空 调 继 电器 85 
0.5 柠 ” 搭 铁 

0.5 红 右 空调 控制 器 5 


上 Up 已 天 上 UDP 一 





1.5 粉红 < 中 央 集 电 盒 q21〈J7/87 ) 

1.5 标 x2 搭 铁 

25 红 /日 压缩 <@ 中 央 集 电 盒 直 I(JJI3/87 ) 
0.5 绿 / 黄石 中 央 集 电 盒 伺 (J15/85 ) 

2.0 粉红 吕 避 风 开关 1 

2.0 棕 ” 搭 铁 

2.0 红 / 白 O> @> 压 缩 冷 凝 接口 1、2 

0.5 绿 全 空调 继 电 融 30 


记忆 一 上 上 UWD DPD 一 


2.0 粉红 < 空调 束 间 cl 

0.5 粉红 〇 > @> 空 调控 制 器 20 

1.0 柳 3 档 .@ 敦 风电 动机 及 电阻 6 
1.0 黄 1 档 @ 改 风电 动机 及 电阻 4 
2.0 蓝 2 档 @ 辟 风电 动机 及 电阻 5 
2.0 红 4 档 @ 避 风电 动机 及 电阻 1 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


0.5 柠 ” 搭 铁 

0.5 紫 < 杂 /于 电动 水 阀 执行 器 3 

0.5 绿 / 红 人 于 / 工 除 霜 风门 执行 需 1 
0.5 蓝 /紫荆 /所 除 霜 风门 执行 器 3 


除 箱 风门 执行 如 





空调 继 电 带 








Os 
吹 脚 扩 \ 门 执行 絮 
1 3 
nl bs dl | ss 
4 7 


歌 风 电动 机 及 电阻 





内 外 循环 执行 希 





[SS] 


pie 


内 容 
0.5 红 伍 空调 束 间 b4 ( 内 外 循环 信号 ) 
0.5 绿 / 黑 上 起 /全 内 外 循环 执行 名 2 
0.5 绿 /和 白 生 /了 革 内 外 循环 执行 器 1 
0.5 粉 / 红 〇 > 空调 束 间 bl (空调 开关 6) 
0.5 蓝 /日 照明 @ 空 调 束 间 a2 (F20 ) 
0.5 柠 ” 搭 铁 
0.5 日 所 空调 继 电 需 87 
0.5 白 / 黑 2> 蒸 发 需 温 度 传 感 希 2 
0.5 棕 “ 搭 铁 
0.5 蓝 江 /号 电 动 水 阀 执 行 右 5 ( 制冷 时 / 
暧 风 时 ) 
0.5 黑 / 灰 古寺 电动 水 阀 执 行 磊 6， 燕 发 
器 温度 传感器 1 
0.5 黄 17V~20V 工 电 动 水 阀 执 行 器 4 
0.5 红 /自生 / 工 吹 脚 风 门 执行 希 5 
0.5 红 / 黑 二 /三 吹 脚 风门 执行 大 7 
0.5 红 艺 /全 电 动 水 阀 执行 句 2 
0.5 粉红 <@ < 〇 鼓 风 开 关 2 








0.5 绿 / 红 含 /亏空 调控 制 器 3〈 开 局 时 / 关 
闭 时 ) 
0.5 蓝 / 紫 志 /空调 控制 希 4 (开启 时 / 关 
闭 时 ) 








~ 


0.5 红 / 黄 @ 空 调 束 间 b2 
0.5 柠 ” 搭 铁 

0.5 白 芳 空调 控制 絮 11 
0.5 绿 筷 空调 束 间 c4 


] .5 柠 < < …. 


0.5 红 /白嫩 /也 空 调控 制 器 17 (开局 时 / 
关闭 时 ) 
0.5 红 / 黑 世 /1/ 主 空 调控 制 器 18 (开启 时 / 
关闭 时 ) 





-一 OO nn 上 记 一 


[Ne] 


[We 


2.0 红 里 鼓 风 开 关 6 (4 档 ) 
2.0 棕 “ 搭 铁 

1.0 黄 @ 敦 风 开 关 4(1 档 ) 
2.0 蓝 @ 鼓 风 开 关 5 (2 档 ) 
1.0 栖 昌 鼓 风 开 关 3 (3 档 ) 


0.5 黑 / 灰 5> 空 调 探 制 器 15 
0.5 白 / 黑 <2 空 调控 制 器 12 


0.5 绿 /和 白 含 /也 空调 控制 问 7 (外 循 时 / 
内 循 时 ) 
0.5 绿 / 黑 江 /全 空调 控制 右 6( 外 循 时 / 
内 循 时 ) 
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名 称 
电动 水 奖 执 行 器 
可， 


压缩 冷凝 接口 





‘2 
Ee _ == 


空调 压力 开关 






ABS 控制 器 a 
13 1 


1S12963 


备用 传 感 接 口 
底盘 束 间 a 


内 


了 戏 


4 1 
2 0.5 红 江 / 全 空调 控制 磊 19 (开启 时 / 关 .让 时 
闭 时 ) 8 


3 0.5$ 紫 多 /1/ 志 空 调控 制 锅 2 (开启 时 / 关 


闭 时 ) 


4 0.$ 黄 17V ~20V 蕊 空调 控制 器 16 


5 0.5 蓝 也 /与 空调 控制 避 14 (制冷 时 /上 暧 
风 时 ) 
6 0.5 黑 / 灰 一 > 空调 控制 句 15 





1 1.5$ 红 / 白 < 
2 1.5 红 / 白 〇 > 
2.0 红 / 白 <@ < 空调 束 间 c3 
1 1.0 柳 吕 空调 压力 开关 
2 ”1.0 蓝 .8 冷凝 电动 机 


1 1.0 检 (QQ 压缩 冷凝 接口 1 
2 1.0 绿 @ 压 缩 机 


1.0 绿 刀 空 调 压力 开关 2 


1.0 蓝 @ 压 缩 冷 凝 接口 2 
“( ABS 控制 器 b 略 ， 见 原理 图 ) 
4 1.5 棕 搭 铁 
7 2.5 黑 @@ 中 央 集 电 盒 q2 〈F33 ) 
8 ” 2.5 红 < 中 中 央 集 电 盒 el (F15 ) 
9 1.5 棕 搭 铁 
10 ”1.0 绿 一 ABS 诊断 接口 7 
11 1.0 白 / 绿 一 ABS 诊断 接口 10 
13 0.5 蓝 / 灰 全 仪表 a22 
15 0.5 白 / 绿 / 红 一 仪表 a? 


0.5 绿 / 黄 一 仪表 al 
(插头 为 驾驶 室 线束 ， 插 座 为 底盘 线束 ) 


1 5$.0 红 <@O 中 央 集 电 盒 cl (FS ) 





名 称 


4 


底盘 束 间 








底盘 束 间 d 








( 续 ) 
内 容 
3 1.5 棕 ” 搭 铁 
5.0 柠 ” 搭 铁 


4.0 红 灯光 开关 30， 中 央 集 电 盒 k4、il， 
起 动 钥匙 开关 4， 备 用 电源 接口 

5.0 红 O> @ 中 央 集 电 盒 j、c4， 仪 表 c2 

0.5 黄 / 蓝 一 仪表 a21 (挂车 ABS ) 

2.0 日 /红心 中 央 集 电 盒 m7 (F23) 

5.0 红 〇 > 挂车 ABS 接口 4 

2.0 标 / 蓝 < 挂车 ABS 接口 5 

5.0 村 < 一 挂车 ABS 接口 1 

4.0 红 < 〇 交流 发 电机 B+ 

5.0 红 < 〇 交流 发 电机 B+ 

2.0 黄 / 蓝 一 挂车 ABS 接口 2 

2.0 白 / 红 〇 > 挂车 ABS 接口 6 

(插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) 

1.0 黑 / 绿 / 标 挂车 右 转 <@@ 中 央 集 电 盒 b4 
1.0 黑 / 绿 主 车 右 转 <@ 中 央 集 电 盒 b5 

1.0 黑 / 红 / 白 挂车 左 转 < 里 中 央 集 电 盒 a4 
1.0 黑 /和 白 主 车 左 转 人 中 央 集 电 盒 a2 

1.0 黑 / 绿 / 标 @@ 挂 车 灯 插 座 接口 4 ( 右 转 ) 
1.0 黑 / 绿 @ 右 前 转向 灯 2 

1.5 黑 / 绿 @ 后 灯 束 间 c3〈 右 转 ) 
1.0 黑 / 红 / 白 岛 挂 车 灯 插 座 接 口 1 ( 左 转 ) 
5 1.0 黑 /日 x2 @ 左 前 转 回 灯 2， 后 灯 束 间 bl 
(插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) 

1 1.0 灰 / 红 右 小 灯 <@ 中 央 集 电 盒 m6( F22 ) 
2 1.5 黄 右 近 光 昌 中 央 集 电 盒 e6 (Fl18 ) 

3 1.5 日 右 远 光 <@ 中 央 集 电 盒 bg (F2 ) 

4 1.0 灰 / 左 小 灯 旭 中央 集 电 盒 m5( F21 ) 
5 

6 

1 


co OW 人 由 一 0 二 OO 








DD 一 人 一 








1.5 黄 ” 左 近 光 <@ 中 央 集 电 盒 e5 (F17 ) 
1.5 日 ” 左 远 光 <@ 中 央 集 电 盒 b7 (Fl ) 
1.0 灰 / 蓝 @> 右 前 小 灯 1 
1.0 灰 / 红 x2 .8 挂车 灯 插 座 接口 2， 右 示 
宽 灯 2， 后 灯 束 间 c4 

2 1.5 黄 @ 右 前 照 灯 ( 近 光 ) 

3 1.5 白 妨 右前 照 灯 (和 远 光 ) 

4 1.0 灰 / 黑 x3 四 左前 小 灯 1， 左 示 宽 灯 2， 
后 灯 束 间 b2 

5 1.5 芮 @> 左 前 照 灯 〈 近 光 ) 

6 1.5 日 @> 左 前 照 灯 〈 远 光 ) 

(插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) 

3 0.5 黑 / 绿 / 标 厂 仪 表 al0 (空气 滤 清 ) 

6 0.5 蓝 <2 仪 表 b24 (充电 ) 
1.0 蓝 x 2 2> 预 热 控 制 问 4， 中 央 集 电 盒 L2 
(J15/86 )， 中 央 集 电 盒 f (JI13/86 )， 中 央 集 

盒 p7 (J18/T) 

3 1.0 黑 / 绿 / 红 含 空 气 滤 清 报警 开关 2 

6 1.5 蓝 .0, /< 交流 发 电机 D+ (充电 前 / 充 
电 后 ) 

(插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) 

4 0.5 蓝 / 黄 / 棕 一 仪表 b17 (备用 ) 

5 0.5 蓝 / 棕 一 仪表 b7 ( 备用) 

8 2.0 白 / 红 倒车 < 心中 央 集 电 盒 q9 (F33) 

10 1.0 黑 / 红 @ 制 动 灯 开 关 1 

11 蓝 / 黑 / 白 写 仪表 a28( 驻 车 制 动 ) 
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底盘 束 间 工 











内 容 

12 15 黑 / 芮 /粉红 < 里 中 央 集 电 盒 q16 (J6/30) 

8 2.0 白 / 红 O 〇 > 倒车 灯 开 关 2 

10 1.0 黑 / 红 @ 挂 车 灯 搬 座 接口 S， 后 灯 束 
间 b4 ( 左 制 动 灯 )， 后 灯 束 间 c2 (〈 右 制 
动 灯 ) 

11 1.0 蓝 / 黑 / 白 合 驻 车 制 动 开 关 1 

12 1.0 黑 / 芮 / 红 @ 喇 叭 

(插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) 


1.0 黄 / 黑 / 红 后 仪 表 all (气压 2 报警 ) 

















NS 
Ey 
— 


内 容 


9 0.5 白 / 蓝 汪 仪表 c22 (转速 ) 

10 0.5 白 / 绿 / 红 一 仪表 bl (备用 ) 

11 0.5 蓝 / 白 / 红 一 仪表 b8 (备用 ) 

12 0.5 蓝 / 紫 < 仪表 b30 (冷却 液 温度 传 感 ) 
7 1.0 白 / 蓝 / 红 侣 轴 间 差 速 指示 开关 1 

9 1.0 上 自 / 赣 工交 流 发 电机 W 

12 1.0 蓝 /粉红 2 冷却 液 温度 传感器 ( 传 感 ) 





1 3 1 
2 0.5 蓝 / 黑 / 绿 一 仪表 a6 (备用 ) 底盘 束 间 j ”插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) 
4 05 黑 / 黄 / 绿 < 仪表 b31 (气压 1 传 感 ) 华表 7 4.0 红 < 昌 预 热 继 电 需 
5 0.5 棕 / 黄 / 绿 司仪 表 bl14 (气压 1 报警 ) | 4 有 昌吉 二 /0 8 15 黑 / 蓝 / 黄 @ 中 央 集 电 盒 m14 (F24 ) 
6 0.5 黑 / 黄 / 红 s2 仪 表 b32 (气压 2 传 感 ) 9 4.0 红 <@ 预 热 继 电器 
8 0.5 蓝 / 白 / 红 写 仪 表 b21 (气压 3 报警 ) 12 1.0 蓝 / 黄 so 预 热 控制 句 1 ( 预 热 温度 ) 
9 1.5 黄 / 黑 / 日 后 雾 灯 明灯 光 开 关 SN 7 4.0 红 .@> 预 热电 阻 
10 2.5 起 动 <@ 中 央 集 电 盒 c2 (J11/87) 8 1.5 黑 / 蓝 / 黄 @ 空 气 干燥 器 
11 1.0 黑 <@ 预 热 控 制 右 3 ( 预 热 油 路 ) 9 4.0 红 .@> 预 热电 阻 
1.5 黄 /日 前 筋 灯 里 灯光 开关 12 1.0 蓝 / 黄 2> 预 热 温 度 传 感 吉 
1.0 棕 / 黄 / 红 号 气压 2 传感器 2 ( 报警 ) 左前 雾 灯 
1.0 黑 / 黄 / 绿 2> 气 压 1 传感器 1 ( 传 感 ) /md 1.5 柠 ” 搭 铁 
1.0 棕 / 黄 / 绿 恕 气压 1 传感器 2 (报警 ) ! 蝶 因 ?  ， 15; 黄 / 白 @ 底 盘 束 间 f12 (灯光 开关 N) 
1.0 黑 / 黄 / 红 0, 气压 2 传感器 1 ( 传 感 ) 左前 小 灯 
1.0 蓝 / 绿 / 紫 含 气 压 3 报警 开关 1 A 1.0 灰 / 黑 <@ 底 盘 束 间 c4 (F21) 
1.5 黄 / 黑 / 白 @ 挂 车 灯 搬 座 接口 6， 后 灯 2 1.0 棕 ” 搭 铁 
束 间 a2 ( 左 后 雾 灯 )、a4 ( 右 后 筋 灯 ) 左 示 宽 灯 
10 2.5 黑 @ 起 动机 (电磁 开关 ) 1.0 棕 
11 1.0 黑 @, 预 热 油 路 电磁 阀 di 2 1.0 灰 / 黑 昌 底盘 束 间 c4 (F21 ) 
12 1.5 呐 / 日 @ 右 前 筋 灯 2， 左 前 筋 灯 2 左前 转 问 灯 
底盘 束 问 g ”插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) J 1.0 棕 搭 铁 
7 0.5 黑 /粉红 / 白 亏 仪表 a24 ( 空 档 ) dD 2 1.0 黑 / 白 刀 底盘 束 间 b5 
8 1.0 蓝 / 黄 / 绿 全 仪表 b22 (备用 指示 ) 左前 照 灯 
9 0.5 白 / 黄 一 仪表 b2 (备用 ) 1.5 黄 ” 近 光 @ 底 盘 束 间 c5 (Fl17 ) 
10 0.5 蓝 / 折 <Q 仪表 b16 ( 油 压 传 感 ) 1.5 白 和 远 光 @ 底 盘 束 间 c3 (Fl ) 
11 0.5 蓝 / 黄 / 黑 一 仪表 b12 (备用 ) 1.5 柠 ” 搭 铁 
12 0.5 棕 / 蓝 司仪 表 b23 ( 油 压 报警 ) 搭 铁 点 。  〈 接 底盘 大 梁 右 前 部 ， 为 左右 前 部 灯 搭 铁 ) 








7 1.0 黑 /粉红 /白嫩 空 档 开关 1 

8 1.0 蓝 / 黄 / 绿 如 备用 指示 开关 1 
10 1.0 蓝 / 绿 0 油 压 传感器 ( 传 感 ) 
12 1.0 柠 / 蓝 写 油 压 传 感 旨 (报警 ) 





1.5 棕 x4<5… 
1.0 棕 x4 5… 
1.0 棕 x3 <5… 


底盘 束 间 h ”( 质 座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) 1.0 蓝 / 绿 传 感 < 底盘 束 间 g10 
1 3 1 0.5 白 / 灰 一 仪表 b9 (备用 ) 1.0 标 / 蓝 ， 报警 扎 底盘 束 间 g12 
7 0.5$ 棕 / 紫 瑟 仪表 b4 (后 桥 轮 间 差 速 ) 
8 0.5 蓝 / 棕 合 仪 表 b6 (中 桥 轮 间 差 速 ) 5.0 红 B + 起 动机 B+ 
9 1.0 白 / 灰 / 红 一 仪表 b3 (备用 ) 5.0 红 B + 忆 底 盘 束 间 a6 
10 1.0 蓝 / 黑 <2 仪 表 b29 (燃油 传 感 ) 4.0 红 B +O 〇 > 底盘 束 间 a5 
11 1.0 标 /和 白 全 中 央 集 电 盒 m12 (J3/85) 1.5 蓝 D+ < /0 底盘 束 间 d6 (充电 前 / 





底盘 束 间 i 


7 1.0 标 / 紫 仿 后 桥 轮 差 指示 开关 1 充电 后 ) 
8 1.0 蓝 / 标 含 中 桥 轮 差 指示 开关 1 1.0 白 / 蓝 ”W 荆 底盘 束 间 i9 


10 1.0 蓝 / 黑 燃油 传 感 右 1 

11 1.0 标 /日 含 高 低档 指示 开关 1 

12 1.0 标 / 黄 一 冷却 液 温度 传 感 需 〈 报警 备 
用 ) 

(插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) 

7 0.5 白 / 蓝 / 红 写 仪 表 b5 ( 轴 间 差 速 ) 

8 0.5 白 / 绿 一 仪表 b10 (备用 ) 





右前 家 灯 









1.0 黑 / 黄 / 红 里 底盘 束 间 el12 (J6/30 ) 
1.0 棕 “” 搭 铁 


1.5 棕 “ 搭 铁 
2 1.$ 黄 / 白 昌 底盘 束 间 fl2 (灯光 开关 NN) 
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冷却 液 温度 传 感 名 
预 热 温度 传 感 融 
预 热 油 路 电磁 立 










挂车 ABS 接口 





挂车 灯 插 座 接 口 


5 







4 


8 7 


ea 


燃油 传 感 带 


3 lexx<@|4 


倒车 灯 开关 





高 低档 指示 开关 





OO Ww 上 PP 一 


OW 人 六 一 


内 


遇 


1.0 灰 / 蓝 昌 底 盘 束 间 cl (F22 ) 
1.0 棕 “” 搭 铁 


1.0 柠 ” 搭 铁 
1.0 灰 / 红 昌 底盘 束 间 cl (F22 ) 


1.0 柠 ” 搭 铁 
1.0 黑 / 绿 昌 底盘 束 间 b2 


1.5 黄 ” 近 光 @@ 底 盘 束 间 c2 (Fl18 ) 
1.5 白 ” 远 光 <@ 底 盘 束 间 c6 (F2 ) 气压 
1.5 柠 ” 搭 铁 


1.0 蓝 /粉红 ” 传 感 避 底盘 束 间 i12 


1.0 棕 / 黄 报警 备用 一 底盘 束 间 h12 气压 2 传 感 带 


1.0 蓝 / 黄 <9 .底盘 束 间 j12 


1.0 黑 @ 底盘 束 间 fll 空气 
4.0 红 < 昌 底盘 束 间 j7 pw 
4.0 红 <@ 底 盘 束 间 j9 搭 铁 挟 


5.0 标 ， 搭 铁 一 > 底盘 束 间 a4 

2.0 黄 / 蓝 一 底盘 束 间 a7 

5.0 红 < 〇 底盘 束 间 al (FS ) 

2.0 标 / 蓝 ， 搭 铁 一 > 底盘 束 间 a3 
2.0 白 / 红 < 底盘 束 间 a8 (F23 ) 


5.0 红 ”B+ 上 > 交流 发 电机 
2.5 电磁 开关 里 底盘 束 间 fl0 


AAA 


1.0 柠 ” 搭 铁 
1.0 黑 / 绿 / 标 生 底盘 束 间 d3 


1.0 黑 / 红 / 白 ” 左 转 旦 底盘 束 间 b4 
1.0 灰 / 红 小 灯 里 底盘 束 间 c1 (F22 ) 
1.0 柠 ” 搭 铁 


10 黑 / 绿 / 棕 右 转 @@ 底 盘 束 间 bl (| 





1.0 黑 / 红 制 动 刀 底盘 束 间 el10 
1.5 黄 / 黑 / 白 后 雾 灯 旭 底盘 束 间 色 


1.5 白 / 红 倒车 灯 < 里 倒车 灯 开 关 1 2 
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: 挂车 左 小 灯 继 电 带 K4 /1 和 挂车 右 小 灯 继 电 融 K13 / 1、 攻 统 、a7 前 雾 灯 。 
0 b23 电 喇叭 继电器 K6 /1、b24 刊 水 低速 继 电 如 KK10/ 1。 . 
接 中 置 转向 轮 接 口 2 CECA se 
1 I'm ] i 
备用 小 灯 接 口 并/ 日 黑 / 紫 红 /名 
~ 5 ™ : > 灰 / 黑 本 
IC14 cl6 1d10 cl15 mm 
1 1 1 1 NGC" 
nn \ z 办 
1 1 1 1 Sx 
I 人 人 人 人 开 NN 
大 潍 制 拱 关 N 
! 转 转 动 铁 2 ND 
9/4 : , 等 ST 
前 接 记 录 仪 接口 ] J 7/4 5/4 | Daa4 573 J 明 人 
. 5 4 | 1 I 灰 / 红 J T/T 烟 RQ 
个 右 右 动 车 灰 Co 
右 前 后 主 右 言 左 右 伙 = 
示 后 @ 久 示 示 制 号 倒 在 会 
宽 小 高 高 动 动 开 车 照 考 
灯 灯 灯 灯 2 1 灯 关 灯 此 和 并 明 星 
了 灯 
' (一 ) 
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图 12-2 ，” 重 汽 豪 添 ZZ1257N4048W 型 罐车 电路 原理 图 ( 6 ) 
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流 ZZ1257N4048W 型 钠 车 电路 原理 图 ( 7 ) 
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图 12-3 ” 重 汽 豪 添 ZZ1257N4048W 型 罐车 中 央 集 电 盒 电 路 原理 图 ( 1 ) 
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图 12-3 ” 重 汽 豪 添 ZZ1257N4048W 型 罐车 中 央 集 电 盒 电 路 原理 图 ( 2 ) 
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表 12-1 重 汽 豪 流 ZZ1257N4048W 型 钠 车 线束 剖析 表 

内 容 名 称 内 容 
yi 0.75 红 / 白 己 灯 光 开 关 5， 人 危险 报警 开关 5 
2 075 黑 / 白 仪表 供电 里 中 央 集 电 盒 b8( F24 ) 
3 0.75 标 5> 左 搭 铁 点 
8 0.75 灰 一 CBCU 控制 需 d17( 信息 CAN 高 端 ) 
10 ”0.75 绿 一 CBCU 控制 器 d19( 信息 CAN 低 端 ) 


1.5 标 5>* 左 搭 铁 点 

0.75 紧 / 绿 左 转 < CBCU 控制 部 f 
0.75 灰 / 绿 小 灯 <@@ CBCU 控制 句 a6 
15 日 / 绿 远 光 <@ 中 央 集 电 盒 e8 ( K7/5 ) 








EE 
下 






1.5 黄 / 绿 近 光 <。@ CBCU 控制 器 e9 点 
(3 2.5 标 5” 一 ”中 拱 铁 点 
1.5 白 / 绿 / 粉 红 昌 中 央 集 电 盒 e8( K7/5 ) C= 1.5 棕 … 
1.5 标 5* 左 搭 铁 点 0.75 棕 … 
(= ] .5 标 … 
1.5 标 5* 左 搭 铁 点 0.75 棕 … 
1.5 灰 / 黑 / 黄 <@ CBCU 控制 器 a7 1.5 棕 … 
OO 0.75 棕 … 
0.75 棕 o> 左 搭 铁 点 Li 
0.75 黑 / 黄 @ CBCU 控制 器 f10 1.5 棕 … 
0.75 棕 x 2… 
0.75 浅 蓝 / 黑 三 CBCU 控制 器 b17 0.75 柠 x 2… 
0.75 标 一 > 左 搭 铁 点 0.75 棕 x2… 


0.75 标 5> 左 搭 铁 点 
0.75 绿 / 日 昌 中 央 集 电 盒 d5 ( K15/5 ) 


1 0.75 黑 / 紫 < CBCU 控制 器 c48 
2 0.75 标 ， 左 搭 铁 点 

本 0.75 浅 蓝 / 黑 @ 中 央 集 电 盒 g6 ( K11/1) 
1.5 蓝 < 空 调 束 间 1 (空调 控制 面板 19 ) | 起 动 钥 是 开关 
1.5 蓝 .@> 底 盘 束 间 b15( 压缩 机 ) 2.5 红心 中 央 集 电 盒 e6 ( F34) 
2 0.75 黑 / 红 / 白 .8 EGR 束 间 b6 








1.5 标 5* 左 搭 铁 点 2.5 黑 O> @> 中 央 集 电 盒 1$# 接点 ，CBCU 控 
0.75 棕 / 绿 / 灰 .@, /二 CBCU 控制 器 d27| 4 制 器 全 
(复位 时 /复位 后 ) 转向 及 变 光 开关 


1.5 黑 / 绿 供电 < 中 央 集 电 盒 by ( F21 ) 
15 黑 / 浅 蓝 / 贰 低速 <@ 中 央 集 电 盒 侠 (K109 ) 
1.5 黑 / 浅 蓝 / 白 高 速 - 里 刊 水 开关 2 


0.75 棕 x 2 一 > 中 搭 铁 点 

0.75 棕 x 2 一 > 中 搭 铁 点 

0.75 白 ” 会 车 控制 全 CBCU 控制 妖 c7 

0.75 日 / 黄 ” 变 光 控 制 厨 CBCU 控制 名 c6 
0.75 紧 / 红 右 转 控制 全 CBCU 控制 希 c9 
0.75 和 蛇 / 绿 左 转 控制 全 CBCU 控制 锅 c10 
0.75 标 一 > 中 搭 铁 点 





0.75 黑 / 黄 / 绿 <Q CBCU 控制 器 c34 
0.75 灰 / 黑 x2 照明 @ CBCU 控制 器 e7 
0.75 棕 x2 z> 左 搭 铁 点 


oo OD 个 OO 一 


0.75 浅 蓝 / 白 二 CBCU 控制 器 d32 
0.75 黑 / 红 / 白 一 CBCU 控制 器 c13 
0.75 红 / 白 <@ 中 央 集 电 盒 b2 (F22) 
0.75 灰 / 黑 x2 照明 <@ CBCU 控制 右 e7 


2 1.5$ 黑 / 浅 蓝 / 白 @ 刊 水 电动 机 6 (高 速 ) 
1.0 黑 / 浅 蓝 / 黄 @, CBCU 控制 器 d25 (低速 





0.75 棕 x2 5* 左 拱 铁 点 。 控制 ) 
6 “4 15 黑 / 绿 < 心中 央 集 电 盒 b3〈《F21 ) 

0.75 标 一 > 左 拱 铁 点 0.75 黑 / 绿 〇 本 插座 7 
0.75 标 一 > 左 搭 铁 点 6 075 黑 / 黄 @ CBCU 控制 器 d26 (洗涤 控制 ) 
0.75 棕 / 红 一 CBCU 控制 句 c4， 主 车 ABS 7 1.5 黑 / 绿 〇 > 刊 水 电动 机 3 
接口 6 0.75 黑 / 绿 < 本 插座 4 
0.5 楼 一 EGR 束 间 b4 ( 串口 数据 TXD ) 8 0.75 黑 / 浅 蓝 / 棕 @ CBCU 控制 器 d24 ( 间 
0.5 浅 蓝 一 EGR 束 间 bs ( 串口 数据 RXD ) 歇 探 制 ) 

075 浅 蓝 / 白 一 CBCU 控制 器 cl ( 动力 CAN | 动力 CAN 电阻 a 芽 EOO 

低 端 ) A 1 0.75 浅 蓝 / 白 一 CBCU 控制 器 cl 

075 浅 蓝 / 黄 -CBCU 控制 器 @ (动力 CAN| ”0 入 国 |  ， 0.75 浅 蓝 / 黄 一 CBCU 控制 器 c2 

高 端 ) 气压 1 传感器 

0.75 黑 / 浅 赣 < 中 央 集 电 盒 a8 (F2 ) 1 0.75 浅 蓝 / 黄 5V < CBCU 控制 器 d31 

时 2 0.75 粉红 5> CBCU 控制 着 d2、d3、d4、d21 

15 红 / 白 记忆 供电 <@ < 中 央 集 电 盒 2 (F25 ) 3 3 0.75 柠 / 浅 蓝 ”信号 <Q CBCU 控制 器 d11 
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名 


实用 载 


称 


气压 2 传感器 


局 
3 





制 动 信号 开关 





开关 搭 铁 分 线 硼 


前 





灯光 开关 








货 汽 车 线束 图 解 


已 一 


全 DD 一 


内 


遇 


0.75 浅 蓝 / 黄 5V < CBCU 控制 器 d31 
0.75 粉红 5> CBCU 控制 部 d2、d3 、d4、d21 
0.75 柠 / 紫 信号 <2 CBCU 控制 右 d12 


0.75 标 一 > 左 搭 铁 点 
0.75 棕 / 红 人 局 CBCU 控制 器 bl10， 记录 仪 
接口 1 
0.75 标 <5 < 菜单 旋钮 3 
0.75 标 <6 局 轮 间 差 速 开 关 1、10 
0.75 标 <5 前 筋 灯 开 关 10 
0.75 标 <6 和 危险 报警 开关 10， 喇 叭 变换 开 
关 10 
0.75 标 <5 备 用 照明 灯 1， ee 4 
0.75 标 <5 < 取 力 空 档 开 关 1、1 
15 标 6> > 太 失 人 锯 成 
0.75 标 <5 所 - 轴 间 差 速 开关 1、 
0.75 柠 < < EGR 诊断 开关 1、 
0.75 标 <5 所 全 轮 驱 动 开关 1、1 


0.75 标 <5 后 照 灯 开关 10 

0.75 柠 <6 灯 光 开 关 10 

0.75 标 <5 后 雾 灯 开 关 10 

0.75 标 <5 所 - 取 力 器 开关 1、1 


075 黄 / 红 @> CBCU 探 制 右 d23 (小 灯 控 制 ) 

0.75 浅 蓝 / 灰 .@ CBCU 控制 器 b15 (前 照 

灯 控 制 ) 

0.75 黑 / 紫 <@O 中 央 集 电 盒 a8 (下 2) 

0.75 黑 / 浅 蓝 〇 > 诊断 接口 16 

0.75 红 / 白 < 中 央 集 电 盒 c2(F25， 由 仪 

表 1 转 ) 

0.75 红 / 白 忆 危险 报警 开关 5 

0.75 灰 / 黑 x2 照明 <@ CBCU 控制 名 e7 
0.75 棕 o> 开 关 搭 铁 分 线 器 12 


0.75 棕 / 白 <Q CBCU 控制 器 d6 
0.75 灰 / 黑 x2 照明 <@ CBCU 控制 器 e7 
0.75 棕 5 了 开关 搭 铁 分 线 髓 3 


0.75 白 / 黄 CQ CBCU 控制 器 d7 
0.75 灰 / 黑 x2 照明 <@ CBCU 控制 器 e7 
0.75 标 5* 开 关 搭 铁 分 线 需 13 


0.75 棕 / 粉红 @ CBCU 控制 器 d22 

0.75 红 / 白 <@O 中 央 集 电 盒 c2 (F25 ) 

0.75 灰 / 黑 x2 照明 <@ CBCU 控制 希 e7 
0.75 标 x 2 5 开关 搭 铁 分 线 器 4 

0.75 棕 / 绿 <2. CBCU 控制 器 c5 

0.75 灰 / 黑 x2 照明 <@ CBCU 控制 名 e7 
0.75 棕 o> 开 关 搭 铁 分 线 器 4 


0.75 村 一 开关 搭 铁 分 线 硕 14 





"i 9 
取 力 空 档 开关 





菜单 旋钮 








"有 


轴 间 差 速 开 关 





后 照 灯 开关 





备用 接口 a 


国 国 : 


备用 接口 b 








G 八 niP 一 


[= 


内 容 
0.75 栖 / 红 合 CBCU 控制 器 c18 
0.7$ 灰 / 黑 x2 照明 <@ CBCU 控制 句 e7 
0.75 标 x 2 5> 开 关 搭 铁 分 线 器 14 


0.75 村 一 > 开关 搭 铁 分 线 胡 6 

0.75 橙 /黑人 名 CBCU 控制 器 c19 

0.75 灰 / 黑 x2 照明 @ CBCU 控制 右 e7 
0.75 棕 x 2 5> 开 关 搭 铁 分 线 需 6 


0.75 标 5 关 开关 措 铁 分 站 线 囊 5 
0.75 灰 / 黑 @ CBCU 控制 器 e7 


0.75 灰 / 黑 照明 @ CBCU 控制 器 e7 

0.75 浅 蓝 / 桩 / 黑 右 旋 <Q CBCU 控制 器 c36 
0.75 棕 o>> 一 > 开关 搭 铁 分 线 器 1 

0.75 标 5= 开 关 挫 铁 分 线 硕 5 

0.75 标 / 浅 蓝 ”确认 僻 CBCU 控制 希 b20 
0.75 浅 蓝 / 棕 / 红 左旋 <Q CBCU 控制 器 c8 





0.75 标 一 > 开关 搭 铁 分 线 硕 2 

0.75 黑 / 棕 合 CBCU 控制 器 c20 

0.75 灰 / 黑 x2 照明 @ CBCU 控制 右 e7 
0.75 棕 x 2 5 开关 搭 铁 分 线 需 2 


0.75 标 一 > 开关 搭 铁 分 线 需 8 

0.75 灰 / 红 合 CBCU 控制 器 c30 

0.75 灰 / 黑 x2 照明 <@ CBCU 控制 器 e7 
0.75 棕 x 2 椰 开 关 搭 铁 分 线 髓 8 


0.75 标 / 紫 @ 中 央 集 电 盒 a7 ( K12/1) 
0.75 黑 / 浅 蓝 < 中 央 集 电 盒 a8 (F2 ) 
0.75 灰 / 黑 x2 照明 <@ CBCU 控制 器 e7 
0.75 标 5> 开 关 搭 铁 分 线 需 11 


0.75 棕 一 开关 搭 铁 分 线 絮 9 

0.75 浅 蓝 / / 紫 合 EGR 束 间 b3 

0.75 灰 / 黑 x2 照明 <@ CBCU 控制 器 e7 
0.75 标 x 2 5 开关 搭 铁 分 线 央 9 


0.75 标 一 > 开关 搭 铁 分 线 需 10 

0.75 浅 蓝 / 人 CBCU 控制 锅 c31 

0.75 灰 / 照明 @ CBCU 控制 器 e7 
0.75 棕 x 2 5> 开 关 搭 铁 分 线 顺 10 


0.75 黑 / 黄 一 备用 接口 c4 
0.75 黑 / 芮 < 中央 集 电 盒 c3 (F7 ) 
0.75 柳 / 黑 一 挂车 ABS 接口 4 

0.75 黑 / 浅 蓝 < 中 央 集 电 盒 a8 (F2 ) 


















内 容 
0.75 浅 蓝 / 红 合 CBCU 控制 器 c17 
0.75 标 一 > 左 拱 铁 点 
0.75 灰 / 黑 @ CBCU 控制 器 e7 
0.75 棕 5> > 中 拱 铁 点 
点 烟 需 
[| 1.5 红 / 绿 < 中 央 集 电 盒 c1 (FF26) 
Beye 1.5 柠 o 了 中 搭 铁 点 
pi 0.75 灰 / 黑 照明 @ CBCU 控制 器 e7 
中 拱 铁 点 。 开 风 天 于 和 和 和 
2.5 棕 5> 一 >” 右 搭 铁 点 
G3 2.5 标 <5 < 左 搭 铁 点 
《了 2.S 
《了 = 1.5 标 … 
《了 5 
= 075 术 “ 
OO = 


0.75 棕 … 


以 
洱 
午 
el 





1.5 蓝 @, 空调 压力 开关 1 (压缩 机 ) 





0 0.75 灰 / 黑 @ CBCU 控制 器 e7 (照明 ) 
2.5 黑 / 红 <@ < 中央 集 电 盒 g5 ( K8/87 ) 
2.5 棕 5> 一 > 中 搭 铁 点 


1.5 蓝 。” 压 缩 <O 空 调控 制 面 板 19 
0.75 灰 / 黑 照明 @ 空调 控制 面板 16 
2.5 红外 @> 空 调 电源 分 线 需 

2.5 标 <5 < 空调 搭 铁 分 线 硕 13 


人 玉环 一 





空调 搭 铁 分 线 佣 

0.75 标 <5 空 调控 制 面 板 7 

0.75 棕 < 水 浆 转 向 器 2 

10 ”0.75 标 <6 赫 风 调 速 模 块 4 

11 0.75 标 < 一 风 道 调节 转 辐 需 2 
12 0.75 标 <5 蒸 发 需 温 度 传感器 1 


‘Ou 





13 ”2.5 柠 o> 一 > 空调 束 间 4 
14 0.75 棕 <6 
内 外 循环 转向 回国 且 瑞 疝 本 出 
5 0.75 黑 / 红 起 -空调 控制 面板 15 
7 0.75 红 / 白 起 -空调 控制 面板 2 





5 室内 温度 传感器 1 


1 





4 7 


水 阀 转向 器 。 892 叶 

0.75 黄 / 红 电动 机 起 ,空调 控制 面板 3 
0.75 棕 一 > 空调 搭 铁 分 线 絮 9 

0.75 浅 蓝 / 黑 厂 空调 控制 面板 20 

0.75 白 / 红 电动 机 起 ,空调 控制 面板 13 
0.75 浅 蓝 / 红 右 空调 控制 面板 21 

0.75 浅 蓝 / 灰 伍 空调 控制 面板 9 
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束 风 电动 机 


4 
7 
菏 、\ 


人 
地 吾 








25 红 <@ 


-8 < 空调 束 间 3 


2.5 红 @> 豆 风 调 速 模块 1 
2.5 红 @> 臻 风电 动机 2 
1.5 红包 空调 控制 面板 5 


OO 人 中 一 


DD “一 


DO 一 


2.5 红 <@ 空 调 电 源 分 线 硬 

2.5 村 < 豆 风 电动 机 1 

0.75 村 太空 调 搭 铁 分 线 带 10 

0.75 浅 蓝 / 白 <Q 空 调控 制 面板 17(6V ~ 12V ) 


2.5 村 0> 收 风 调 速 模块 3 
2.5 红 昌 空调 电源 分 线 融 


0.75 柠 太 空调 搭 铁 分 线 胡 12 
0.75 绿 / 黑 <92 空 调控 制 面 板 12 


风 道 调节 转向 器 er 





室内 温度 传 感 需 
[mi i 
人 


空调 控制 面板 











1 
2 
3 
9 
6 
8 


0.75 红 / 黑 电动 机 起 .空调 控制 面板 1 
空调 搭 铁 分 线 器 11 


0.75 祭 一 > 


0.75 绿 /日 写 空 调控 制 面 板 23 
0.75 黄 / 绿 电动 机 起, 空调 控制 面板 14 
0.75 白 / 绿 生 空调 控制 面板 24 
1 红 人 已 空调 控制 面板 22 


0.75 紫 





0.75 标 5* 空 调 搭 铁 分 线 器 14 
0.75 绿 / 红 <2 空 调控 制 面 板 11 


0.75 红 / 黑 志 . 风 道 调节 转向 器 1( 电动 机 ) 
0.75 红 / 白鼠 .内 外 循环 转向 髓 7( 电 动机 ) 
0.75 黄 / 红 学, 水 阀 转向 器 1 (电动 机 ) 
1.5 红 < 空 调 电 源 分 线 右 
0.75 棕 5 了 空调 搭 铁 分 线 器 5 
0.75 浅 蓝 / 灰 全 水 立 转 问 器 8 
0.75 绿 / 红 2> 室 内 温度 传感器 2 
0.75 绿 / 黑 蒸发 带 温 度 传感器 2 
0.75 白 / 红 二, 水 阀 转 向 器 5 (电动 机 ) 
0.75 黄 / 绿 鼠 . 风 道 调节 转向 器 5( 电动 机 ) 
0.75 黑 / 红 直 -内 外 循环 转向 器 5( 电动 机 ) 
0.75 灰 / 黑 照明 @@ 空 调 束 间 2 
0.75 浅 蓝 / 白 6~12V 0> 鼓 风 调 速 模块 6 
1.5 蓝 〇 > 空调 束 间 1 (压缩 机 ) 
0.75 浅 蓝 / 黑 恕 水 阀 转向 器 3 
0.75 浅 蓝 / 红 嫩 水 阀 转 向 器 6 
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名 称 内 容 
22 0.75 紫 / 红 仿 风 道 调节 转向 器 8 
23 0.75 绿 /日 合 风 道 调节 转 回 需 3 
24 0.75 日 / 绿 含 风 道 调节 转 回 需 6 


内 
2 0.75 标 5> 右 搭 铁 分 线 需 


遇 





























电 喇 叭 1 0.75 黑 / 绿 / 红 @@ 底 盘 束 间 cl1 ( 轮 间 差 速 电 
1.5 绿 / 红 昌 中 央 集 电 盒 d3 ( K6/5 ) 磁 疾 ) 
地 板 束 间 2 15 黑 / 紫 G6 电源 < 中 央 集 电 盒 el( F32 ) 
1 0.75 浅 蓝 / 绿 / 棕 合 CBCU 控制 器 c32 ( 轰 3 1.5 标 5> 右 搭 铁 分 线 融 
驶 室 锁 止 ) 4 1.5 黑 / 谈 蓝 一 预 热 接 口 3 
2 1.5 棕 5> 一 > 中 搭 铁 点 5 0.75 黑 / 绿 / 白 @ 底 盘 束 间 c4 ( 轴 间 差 速 电 
3 0.75 棕 /粉红 ”安全 带 合 CBCU 控制 锅 b14 磁 了 网 ) 
4 1.5 蓝 座 椅 加 热 < 志 中 央 集 电 盒 c5 (F6) 6 0.75 灰 / 绿 @ 左 前 组 合 灯 3 (左前 小 灯 )， 
5 0.7$ 灰 / 红 备用 <@ CBCU 控制 右 a9 顶 篷 束 间 4 ( 左 示 高 灯 )， 底 盘 束 间 c9 ( 左 
6 0.75 紫 / 红 右 侧 转 癌 <@ CBCU 控制 锅 e4 侧 示 宽 灯 )， 底 盘 束 间 d9( 左 后 小 灯 ) 
7 0.75 紫 / 绿 左 侧 转 癌 <@ CBCU 控制 右 e5 7 1.5 灰 / 黑 / 黄 @ 左 前 雾 灯 2， 右 前 雾 灯 2 
中 央 集 电 盒 30# 8 1.5 黑 / 绿 G5 电源 < 中 央 集 电 盒 e2(F31 ) 
接点 0.75 红 /和 白 O> CBCU 控制 器 c12 
让 8.0 红 < 底盘 束 间 a 9 15 灰 / 红 @ 地 板 束 间 5， 右 前 组 合 灯 3 ( 碳 
0.75 红 〇 > 过 电压 熔断 需 前 小 灯 )， 顶 篷 束 间 2 〈 右 示 高 灯 )， 底 盘 束 间 
中 央 集 电 盒 15# c8 ( 右 侧 示 宽 灯 )， 底 盘 束 间 d6 ( 右 后 小 灯 ) 
接点 CBCU 控制 句 b 
庆 倒 2.5 黑 <O 里 起 动 钥匙 开关 4 7 0.75 标 5* 右 搭 铁 分 线 需 
0.75 黑 @ CBCU 控制 器 全 8 0.75 标 5> 右 搭 铁 分 线 怖 
中 央 集 电 含 搭 铁 10 0.75 棕 / 红 号 制 动 信号 开关 5 
接点 让 下 用 11 0.75 标 / 紫 一 预 热 接口 1 
4.0 标 <- <6 右 搭 铁 点 13 0.75 柠 / 白 全 项 篷 束 间 3 ( 门 控 开关 ) 
过 电压 熔断 需 14 0.75 棕 /粉红 全 地 板 束 间 3 (安全 带 ) 
是 15 0.75 浅 蓝 1/ 灰 含 灯光 开关 2( 前 照 灯 控 制 ) 
过 0.75 红 < 底盘 束 间 a ( 由 中 央 集 电 盒 30# 17 0.75 浅 蓝 / 黑 恕 辅助 用 气 开关 
接点 转 ) 18 0.75 浅 蓝 / 白 @ 中 央 集 电 盒 c7 (K15/1 气 喇 
0.75 红 @> 顶 答 束 间 6 (过 电压 报警 器 ) 中 控制 ) 
主 车 ABS 接口 到 轩 周 国 19 075 黑 / 绿 / 黄 @ 底 盘 束 间 c5 ( 取 力 器 电磁 
3 1 1.5 标 一 > 右 搭 铁 分 线 需 败 备 用 ) 
2 1.$ 红 / 黄 <O 中 央 集 电 盒 d4 (F9 ) 20 0.75 标 / 浅 蓝 含 沫 单 旋钮 S (确认 ) 
3 0.75 黑 / 浅 蓝 避 中央 集 电 盒 al (Fl19 ) 21 0.75 绿 @ 中央 集 电 盒 bl 、b4 (K4/1， 开 13/1， 
4 0.75 柳 一 CBCU 控制 器 d8 挂车 小 灯 控 制备 用 ) 
6 0.75 柠 / 红 一 CBCU 控制 问 c4， 诊断 接口 7 23 0.75 浅 蓝 / 红 @ 中央 集 电 盒 c8 ( K6/1 电 喇 
挂车 ABS 接口 凤 园 二 只 控制 ) 
1 加 > 1 2.5 红 / 白 <@ 中 央 集 电 盒 47 (F10 ) 24 0.75 浅 蓝 / 黄 @ 中 央 集 电 盒 f8(K10/1 间歇 
LE 2 4.0 棕 _> 右 措 铁 点 及 低速 控制 ) 





3 0.7$ 黑 / 红 中央 集 电 盒 a6 (F20 ) CBCU 控制 能 c 
4 0.75 梯 / 黑 一 备用 接口 bl A 
5 ”1.5 标 一 > 右 搭 铁 分 线 需 
动力 CAN 电阻 b 0 
下 1 0.75 浅 蓝 /和 白 一 CBCU 控制 器 cl 
和 坊村 |。 ， 0.75 浅 蓝 / 黄 一 CBCU 控制 器 c2 
动力 CAN 接口 


1 0.75 浅 赣 /日 一 诊断 接口 11， 动力 CAN 电阻 
al ， 动 力 CAN 电阻 b1， 动力 CAN 接口 1 

2 0.75 浅 蓝 / 黄 一 诊断 接口 12， 动力 CAN 电阻 
a2， 动力 CAN 电阻 b2， 动力 CAN 接口 2 

4 0.75 棕 / 红 K 线 一 主 车 ABS 接口 6, 诊断 接 
可 









这 1 0.75 浅 蓝 / 白 一 CBCU 控制 器 cl 5 0.75 标 / 绿 2> 喇 叭 变换 开关 5$ 
Eee 2 0.75 浅 蓝 / 黄 一 CBCU 控制 器 c2 6 0.75 白 / 黄 含 转向 及 变 光 开关 4 变 光 控制 ) 
备用 接口 7 0.75 白 合 转向 及 变 光 开关 3 (会 车 控制 ) 
1 0.75 黑 / 芮 x2 心中 央 集 电 盒 c3 (F7) 8 0.75 浅 蓝 / 棕 / 红 0, 菜单 旋钮 6 (左旋 ) 
2 0.75 棕 一 右 搭 铁 分 线 器 9 0.75 紫 / 红 号 转向 及 变 光 开关 6( 右 转 控制 ) 
3 0.75 黄 ”车速 一 底盘 束 间 b18 10 0.75 紫 / 绿 含 转向 及 变 光 开关 7( 左 转 控制 ) 
4 0.75 黑 / 黄 一 备用 接口 al 11 0.75 黑 / 黄 含 底盘 束 间 bl1 (倒车 信号 ) 
转速 电阻 D2060000 12 1.0 红 / 白 < 心 中 央 集 电 盒 e2 (F31， 由 CBCU 


1 0.75 浅 蓝 / 紫 / 黑 -底盘 束 间 b4 控制 器 a8 转 ) 


CBCU 控制 器 d 





内 容 名 称 
0.75 黑 / 红 / 白 一 备用 开关 1 
0.75 浅 蓝 / 红 合 弹 得 储 能 信号 开关 
0.75 栖 / 红 含 取 力 需 开 关 5 
0.75 术 /黑人 取 力 空 档 开关 5 
0.75 黑 / 标 含 轮 间 差 速 开 关 $ 
075 浅 蓝 / 紫 / 黑 14vV 工 底盘 束 间 b4 ( 转 
速 W ) 
0.75 黄 世 底盘 束 间 bl18 ( 车速 信号 ) 
0.75 灰 / 红 含 轴 间 差 速 开关 5 
0.75 浅 蓝 / 绿 全 全 轮 驱 动 开关 $ 
0.75 浅 蓝 / 绿 / 标 含 地 板 束 间 1 ( 芍 驶 室 
锁 止 ) 
0.75 紫 一 EGR 束 间 bl (EGR 故障 信和 号 ) 
0.75 黑 / 黄 / 绿 0> 排 气 制 动 开 关 5 
075 标 / 绿 / 灰 含 底 盘 束 间 b8 (低档 信号 ) | CBCU 控制 右 e 
0.75 浅 蓝 / 棕 / 黑 0 菜单 旋钮 2 ( 右 旋 ) | 本 fw 
0.75 村 5 右 搭 铁 分 线 右 
0.75 棕 o> 右 搭 铁 分 线 带 
0.75 标 5= 右 挫 铁 分 线 硕 
0.75 黑 / 绿 / 紫 @ 底盘 束 间 c7 ( 取 力 空 档 
电磁 阀 ) 
0.75 黑 / 紫 吕 排 气 制 动 离 合 开 关 1 
0.75 黄 / 绿 / 白 @ 底 盘 束 间 d3( 主 车 后 
雾 灯 ) 
0.75 黑 / 白 . 恕 底盘 束 间 d4 ( 主 车 倒车 灯 )， 
中 置 转向 轮 接口 2 








0.75 粉红 三 气压 1 传感器 2， 和 气压 2 传 感 

器 2， 底 盘 束 间 b17 ( 传感器 负电 ) 

0.75 粉红 三 气压 1 传感器 2， 气 压 2 传 感 | CBCU 控制 器 

器 2， 底盘 束 间 b17 ( 传感器 负电 ) 1 2 3 

0.75 粉红 三 气压 1 传 感 咒 2， 气 压 2 传 感 

器 2， 底 盘 束 间 b17 (传感器 负电 ) 

0.75 棕 / 浅 蓝 / 白 全 底盘 束 间 d2 〈 轴 间 差 

速 到 位 信号 ) 

0.75 标 / 白 2> 前 雾 灯 开 关 5 

0.75 日 / 芮 2> 后 筋 灯 开 关 5 

0.75 橙 一 主 车 ABS 接口 4 

075 棕 / 绿 含 底盘 束 间 bl10( 起 动 空 档 信 和 号 ) 
0.75 棕 / 浅 蓝 > 气压 1 传感器 3 (信和 号 ) 
0.75 标 / 紫 2> 气 压 2 传 感 锅 3( 信 和 号 ) 
0.75 标 / 黑 2> 底 盘 束 间 b14 (燃油 传 感 ) 
0.75 浅 蓝 ”D+ < 底盘 束 间 bl( 充电 时 ) 
0.75 柳 / 黑 0 底盘 束 间 b12 (冷却 液 温 
度 传 感 ) 
0.75 标 / 黄 2> 底 盘 束 间 b2( 油 压 传 感 ) 
0.75 灰 一 仪表 8 (信息 CAN 高 端 ) 
0.75 绿 一 仪表 10 (信息 CAN 低 端 ) 
0.75 粉红 三 气压 1 传 感 希 2， 气 压 2 传 
感 器 2， 底盘 束 间 b17 (传感器 负电 ) 
0.75 棕 /粉红 <@ 危 险 报 警 开关 1 中 央 集 电 盒 a 
0.75 黄 / 红 旭 灯光 开关 1 (小 灯 控 制 ) ,1 m4 
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37 
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ET 天 27 六 让 D3 7 EE Er 
075 黑 / 浅 蓝 / 标 里 刮 水 开关 8( 间歇 控制 ) 本 时 囊 于 4 


075 黑 / 浅 蓝 / 黄 昌 乔 水 开关 3( 低速 控制 ) 5 
0.75 黑 / 黄 @ 刊 水 开关 6 (洗涤 控制 ) 
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( 续 ) 
内 容 

0.75 棕 / 绿 / 灰 @ /三 乔 水 电动 机 2 (复位 
时 /复位 后 ) 
0.75 标 / 灰 一 提升 模式 接口 
0.75 标 / 浅 蓝 / 黄 全 底盘 束 间 c6 ( 取 力 需 
到 位 信号 备用 ) 
0.75 浅 蓝 / 黄 SV 电 源 2> 气 压 1 传 感 器 1， 
气压 2 传 感 句 1， 底盘 束 间 b6 油 压 传感器 1 ) 
0.75 浅 蓝 /日 如 喇叭 按钮 
0.75 棕 / 浅 蓝 / 灰 全 底盘 束 间 c3 (全 轮 到 
位 信号 备用 ) 
0.75 标 / 浅 蓝 / 红 全 底盘 束 间 dl ( 轮 差 到 
位 信号 ) 
0.75 浅 蓝 / 蓝 仿 底盘 束 间 b9 (空气 滤 清 报 
警 ) 








1.5 标 5* 右 搭 铁 分 线 需 

1.5 红 / 浅 蓝 ”G3 电源 < 中 央 集 电 盒 dl(F29 ) 
0.75 紫 / 红 @> 地 板 束 间 6 ( 主 车 右 侧 转 回 灯 ) 
0.75 紫 / 绿 @ 地 板 束 间 7( 主 车 左 侧 转 向 灯 ) 
0.75 黑 / 红 底盘 束 间 d10 ( 主 车 制 动 灯 ) 
1.5 灰 / 照明 @ 排 气 制 动 开关 9， 备 用 
开关 9， 灯 光 开 关 9， 前 雾 灯 开 关 9， 后 雾 
灯 开 关 9， 取 力 絮 开关 9， 取 力 空 档 开 关 9， 
备用 照明 灯 2， 菜 单 旋 钮 1，EGR 诊断 开关 
9， 轮 间 差 速 开关 9， 轴 间 差 速 开关 9， 后 照 
灯 开 关 9， 全 轮 驱 动 开 关 9， 烟 灰 盒 照明 灯 
1， 点 烟 器 ， 空 调 束 间 2， 记 录 仪 接口 14 

15 黑 / 浅 蓝 ”G4 电源 < 中 央 集 电 盒 d6( F30 ) 
1.5 黄 ” 近 光 .@, 左 前 组 合 灯 5， 右前 组 合 灯 5 








1.5 浅 蓝 / 红 @ 底盘 束 间 c16( 挂车 右 转 ) 
1.5 紫 / 红 主 车 右 转 岛 右 前 组 合 灯 2， 底 
盘 束 间 d5 
1.5 黄 / 绿 / 白 @ 底 盘 束 间 cl17 (挂车 后 雾 灯 ) 
1.5 黑 / 红 @ 底 盘 束 间 c15 (挂车 制 动 灯 ) 
0.75 黑 <@ 起 动 钥 是 开关 4(ON 档 ) 
15 黑 / 标 G2 电源 < 中 央 集 电 盒 dX F28 ) 
0.75 紫 / 绿 主 车 左 转 @, 左 前 组 合 灯 2， 底 盘 
束 间 d8 
0.75 白 @> 中央 集 电 盒 4、e7 (K7/1、K16/1， 
远 光 控制 ) 
1.5 标 5= 右 搭 铁 分 线 需 
0.75 黑 / 芮 @ 洗涤 电 动机 2 
1.0 黑 / 白 旭 底盘 束 间 cl18 (挂车 倒车 灯 ) 
15 红 / 黑 G1 电源 < 中 央 集 电 盒 c6(F27 ) 
0.75 黑 / 绿 / 灰 @ 底 盘 束 间 c2 (全 轮 驱 动 
电磁 阀 备 用 )， 中 置 转向 轮 接口 1 ( 中 置 转 
向 轮 电磁 浆 备 用 ) 
0.75 蓝 ， 空 调控 制 @> 中 央 集 电 盒 g2 (K8/86 ) 
1.5 浅 蓝 / 绿 @r 底 盘 束 间 c14 (挂车 左 转 ) 





0.75 黑 / 浅 蓝 F19 > 主 车 ABS 接口 3 

075 浅 蓝 x2 K3/5 < 底盘 束 间 bl (充电 时 ) 
0.75 黑 / 浅 蓝 / 白 K12/5 @ 底盘 束 间 cl10( 后 
照 灯 备 用 ) 
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OO UW 人 


re 


内 容 
0.75 黑 / 红 F20 〇 > 挂车 ABS 接口 3， 备 用 
接口 d2 
0.75 棕 / 紫 K12/1 里 后 照 灯 开 关 1 


0.75 黑 / 紫 x2 F2 .8 中, 诊断 接口 16， 灯 
光 开 关 4， 后 照 灯 开关 5，EGR 束 间 al， 
备用 接口 b2 


0.75 绿 K4/1 <@ CBCU 控制 器 b21 (挂车 
小 灯 控 制 ) 

0.75 红 @> 本 插座 4 

0.75 红 / 白 F22 @> 〇 底盘 束 间 bl16 (车 
速 里 程 供电 )， 备 用 开关 5 

1.5 黑 / 绿 F21 O> 刊 水 开关 4、7， 乔 水电 
动机 3 

0.75 红 K13/1 里 本 插座 1 

1.5 黑 / 浅 蓝 / 黄 x2 F23 〇 > 项 篷 束 间 $， 
记录 仪 接口 11， 底 盘 束 间 b5 

1.5 白 / 红 K13/5 @> 底 盘 束 间 c13 ( 底盘 
小 灯 接 口 )， 小 灯 备 用 接口 1 

1.5 白 / 绿 K4/5 @ 底盘 束 间 cl13 (底盘 
小 灯 接 口 )， 小 灯 备 用 接口 1 

0.75 黑 /日 F24 @ 仪 表 2 (仪表 供电 ) 


1.5 红 / 绿 F26 > 点 烟 器 

1.5 红 /日 F25 8 名 仪表 1( 仪 表 记忆 )， 
灯光 开关 5， 人 危险 报警 开关 5 

15 黑 / 黄 F7 > F7 电 源 接口 1， 备用 接口 
a2， 备 用 接口 cl 

1.0 黑 / 绿 FS 8, 底盘 束 间 bl3 (空气 干 
燥 妖 ) 

1.5 蓝 ”F6 ,地板 束 间 4( 座 椅 加 热 备用 ) 

1.5 1 F27 > CBCU 控制 器 fl2 ( G1 
电源 ) 

0.75 浅 蓝 / 白 K1S1 <@ CBCU 控制 器 bl18 
( 气 喇叭 控制 ) 

0.75 浅 蓝 / 红 K6/1 <@ CBCU 控制 器 b23 
( 电 喇 叭 控制 ) 


1.5 红 / 浅 蓝 。F29 、CBCU 控制 器 e2( G3 


电源 ) 
1.5 黑 / 棕 F28 ,CBCU 控制 器 f6 (G2 
电源 ) 


15 绿 / 红 K6/5 @> 电 喇叭 

1.5 红 / 黄 F9 , 主 车 ABS 接口 2 

0.75 绿 / 白 K15/5 @ 气 喇叭 电磁 阀 2 

1.5 黑 / 浅 蓝 F30 OO CBCU 控制 器 e8( G4 
电源 ) 

2.5 红 / 白 F10 〇 > 挂车 ABS 接口 1 

1.5 白 / 红 K16/5 @, 右 辅助 灯 1， 右 前 组 
合 灯 4( 右 远 光 ) 


15 黑 / 紫 F3.8, CBCU 控制 器 a2 (G6 电 
源 ) 

15 黑 / 绿 F31 CBCU 控制 器 a8 (G5 电 
源 )， CBCU 控制 器 c12 


中 央 集 电 盒 f 


中 央 集 电 盒 g 
TR 4 
rw 
时 宇 下 于 





7 
车 下 起 动 及 煜 火 
接口 


备用 接口 d 





EGR 搭 


EGR 束 间 a 


6 


( 续 ) 


[= 


内 容 


0.75 白 K16/1 <@ CBCU 控制 器 名 ( 右 远 光 

控制 ) 

2.5 红 F34 > 起 动 钥匙 开关 1 

0.75 白 K71 <@ CBCU 控制 器 f8( 左 远 光 
控制 ) 

15 白 / 绿 K7/5 @> 左 辅助 灯 1， 左 前 组 合 

灯 4( 左 远 光 ) 


15 红 / 白 F35 @> O 〇 > 顶 篷 束 间 1 (车 内 灯 )， 
记录 仪 接口 12 
15 黑 / 浅 蓝 / 黄 
速 ) 

0.75 标 ， 玫 11/2 5> 右 搭 铁 分 线 需 

0.75 红 / 白 F15 @> EGR 束 间 b8 

0.75 浅 蓝 / 黄 K10/1 <@. CBCU 控制 器 b24( 间 
软 及 低速 控制 ) 


K10/5 @> 刊 水 电动 机 5( 低 


0.75 蓝 。K8/86 <@_CBCU 控制 器 fl4 (空调 
控制 ) 
1.5 黑 / 浅 蓝 / 绿 K11/5 @、EGR 束 间 a2, 车 


下 起 动 及 熄火 接口 2， 底盘 束 间 cll ( 排 气 
制 动 电磁 立 ) 

1.0 白 / 红 F17 O> 起 动 继电器 3 

0.75 红 / 白 F17 〇 备用 接口 dl 

2.5 黑 / 红 K8/87 中 @> 空 调 束 间 3 (空调 
供电 ) 

0.75 浅 蓝 / 黑 KKIUI 里 排 气 制 动 离合 开关 3 


“(二极管 组 ) 


1 
2 


0.75 黑 / 红 / 黄 @ EGR 束 间 b7 
0.75 黑 / 红 / 黄 @ 起 动 继 电器 1 


备用) 


0.75 黑 / 红 / 白 .8 EGR 束 间 b6 (车 下 副 起 
动 按 钮 备用 ) 
0.75 黑 / 黄 / 绿 中 央 集 电 傅 gg3 (车 下 塌 
火 按 钮 备用 ) 


0.75 红 / 昌 < 忆 中 央 集 电 盒 g4 (F17) 
0.75 黑 / 红 <@ 中 央 集 电 盒 a6 ( F20) 
0.75 棕 一 右 搭 铁 分 线 右 


【此 搭 铁 接点 为 EGR 线束 ， 接 中 央 集 电 金 搭 铁 
CE 


0.7$ 标 x2 < EGR 控制 句 a7、a8、a9，EGR. 
网 2 


(插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 EGR 线 束 ) 


已 一 已 一 


0.75 黑 / 紫 @ 中 央 集 电 傅 a8 (F2 ) 

0.75 黑 / 浅 蓝 / 绿 <@ 中 央 集 电 盒 g3 ( K11/5 ) 
0.75 黑 / 紫 @ EGR 控制 器 b14 

0.75 黑 / 浅 蓝 / 绿 @ EGR 控制 器 bl ( 排 气 
制 动 信号 ) 


名 


EGR 束 间 b 


® 上 


~ = 


EGR 控制 锅 a 





称 


一 


EGR 转速 传感器 


右前 组 


~ 





合 灯 





OO UW 人 一 


记忆 天 00 ~ 


Ch 人 iiP 一 


0.75 紫 


= 


过 
| 巩 








故障 报警 一 CBCU 控制 器 c33 
0.5 屏蔽 线 

0.75 浅 蓝 / 紫 EGR 诊断 开关 5 

0.5 橙 一 诊断 接口 8 ( 串口 数据 TXD ) 
0.5 浅 蓝 一 诊断 接口 9 ( 串口 数据 RXD ) 
0.75 黑 / 红 / 白 起 动 昌 起 动 钥匙 开关 2， 
车 下 起 动 及 熄火 接口 1 

0.75 黑 / 红 / 黄 @- 中 央 集 电 盒 k1 ( 起动 ) 
0.75 红 / 白 < 中 央 集 电 盒 人 (FF15) 

0.75 紫 ”故障 灯 一 EGR 控制 器 al 

0.5 柠 /粉红 “屏蔽 一 EGR 控制 句 b26 
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( 续 ) 
内 


遇 


1.5 白 / 绿 /粉红 <@ 中 央 集 电 盒 d8 ( K16/5 ) 
1.5 标 5= 右 搭 铁 分 线 需 


1.5 棕 5> 右 搭 铁 分 线 髓 
1.5 灰 / 黑 / 黄 @ CBCU 控制 器 a7 





4.0 棕 o> 一 > 中 央 集 电 盒 搭 铁 接点 
4.0 村 < 挂车 ABS 接口 2 
2.5 柠 <- < 中 搭 铁 点 
1.5 标 <- <5 右 搭 铁 分 线 需 


0.75 浅 蓝 / 紫 ”诊断 开关 僻 EGR 控制 需 b2 0.75 棕 … 
0.5 标 / 红 一 EGR 控制 器 bl2 (串口 数据 0.75 棕 … 
TXD ) 1.5 标 … 
0.5 标 / 黑 一 EGR 控制 器 b13 (串口 数据 1.5 棕 … 
RXD ) 0.75 柠 … 
0.75 黑 / 红 / 白 起 动 @w EGR 控制 器 b20 1.5 棕 … 
0.75 黑 / 红 / 黄 @ EGR 控制 器 all( 起 动 ) | 1.5 棕 … 
0.75 红 / 白 30# 电源 > EGR 控制 器 al2 | 右 搭 铁 分 线 硕 日 
| 1 7 ] .5 标 … 
0.75 紫 ”故障 灯 一 EGR 束 间 bl (CBCU 控 | i 0.75 棕 … 
制 器 c33 ) 0.75 柠 … 
0.75 黑 @ EGR 阀 1 1.5 棕 … 
0.75 棕 5> EGR 搭 铁 接点 1.5 棕 …. 
0.75 棕 5> EGR 搭 铁 接点 1.5 棕 … 
0.75 棕 5> EGR 搭 铁 接点 1.5 棕 …. 
1.0 黑 / 红 @ EGR 束 间 b7 (起 动 ) 1.5 棕 … 
0.75 红 < EGR 束 间 b8 (30# 电源 ) 1.5 棕 … 
10 ”0.75 棕 … 
0.75 黑 / 浅 蓝 / 绿 <@EGR 束 间 a2 ( 排 气 制 11 0.75 棕 … 
动 信号 ) 12 0.75 棕 … 
0.75 浅 蓝 / 紫 含 EGR 束 间 b3( 诊断 开关 ) 13 1.5 棕 … 
0.75 浅 蓝 / 黑 几 EGR 转速 传感器 X 负 端 ) 14 1.5 棕 … 
0.75 浅 蓝 / 红 几 EGR 转速 传 感 絮 1( 正 端 ) 顶 篷 束 间 
05 柠 / 红 一 EGR 束 间 b4 (串口 数据 TXD ) 1 15 红 / 白 车 内 灯 等 <@ 中 央 集 电 盒 人 (F35) 
05 棕 / 黑 一 EGR 束 间 b5 (串口 数据 RXD ) 2 0.75 灰 / 红 石 示 高 灯 <@ CBCU 控制 器 a9 
0.75 黑 / 紫 @ EGR 束 间 al (F2) 3 0.75 标 /和 白 ” 门 控 开 关 二 CBCU 控制 器 b13 
0.75 黑 / 红 / 白 <@ EGR 束 间 b6 (起 动 钥 4 0.75 灰 / 绿 左 示 高 灯 <@ CBCU 控制 器 a6 
是 开关 2) 5 0.75 黑 / 浅 蓝 / 黄 < 中 央 集 电 盒 b5 (F23 ) 
0.5 柠 / 粉红 5> 屏 蔽 线 一 EGR 束 间 b2 6 0.75 红 <@ 过 电压 熔断 器 


记录 仪 接口 
0.75 黑 .@_EGR 控制 器 a2 
0.75 棕 5> EGR 搭 铁 接 点 


0.75 浅 蓝 / 红 正 端 几 EGR 控制 器 b7 
0.75 浅 蓝 / 负 端 几 EGR 控制 器 b6 


1.5 柠 o 右 搭 铁 分 线 右 

0.75 紫 / 红 右 转 <@CBCU 控制 器 人 2 
0.7$ 灰 / 红 小 灯 <@ CBCU 控制 器 a9 
15 日 / 红 ” 远 光 <@ 中 央 集 电 盒 48( 开 16/5 ) 
1.5 黄 / 红 近 光 <@ CBCU 控制 名 e9 








提升 模式 接口 





1 0.75 棕 / 红 写 制 动 信号 开关 5 

2 0.75 黄 工 底盘 束 间 b18 ( 车速 里 程 信号 ) 

11 0.75 黑 / 浅 蓝 / 呐 < 中 央 集 电 盒 b5 (F23 ) 
0.75 黑 / 浅 蓝 〇 > 项 篷 束 间 5 

12 0.75 红 /日 心中 央 集 电 盒 引 〈《F35 ) 

14 0.75 灰 / 黑 <@ CBCU 控制 器 e7 (照明 ) 

15 0.75 标 5> 右 搭 铁 分 线 器 





0.75 棕 / 灰 一 CBCU 控制 器 d28 
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名 称 


内 容 


中 喃 转向 轮 接口 my 





小 条 备用 接口 


2 


3 
3 








0.5 黑 / 绿 / 灰 一 CBCU 控制 器 fl13 
0.75 黑 / 白 一 CBCU 控制 器 c52 


1.5 灰 / 黑 @ 中 央 集 电 盒 b6、b7 
1.5 棕 5> 右 搭 铁 分 线 髓 


1.5 黑 / 黄 OO 中央 集 电 盒 c3 (F7) 
0.75 黑 / 黄 @,， 备用 接口 cl 
1.5 标 一 > 右 搭 铁 分 线 需 


0.75 棕 / 紫 一 CBCU 控制 器 b11 
1.5 棕 一 > 右 搭 铁 分 线 需 
1.5 黑 / 浅 蓝 一 CBCU 控制 器 a4 


0.75 黑 / 红 / 黄 昌 中 央 集 电 盒 k2X 二极管) 
0.75 标 / 绿 仿 底盘 束 间 b10 

1.0 白 / 红 < 中 央 集 电 盒 g4 (F17 ) 

1.0 黑 / 红 / 黄 @ 底 盘 束 间 b3 (起 动机 ) 


底盘 车 内 拱 包 点 限时 于 罗 室 于 











8.0 柠 5> 一 > 蓄电池 负极 接点 


底盘 束 间 a (插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 线 来 ) 
上 8.0 红 〇 > 中 央 集 电 盒 30# 接 点 ， 过 电压 熔 
8.0 红 < 〇 总 熔断 需 
底盘 束 间 b (插头 为 驾驶 室 线束 ， 揪 座 为 底盘 线束 ) 
1 075 浅 蓝 ，D+ oO> CBCU 控制 器 dl14 (充电 


人 玉 JW iiP 





1 


时 )， 中 央 集 电 盒 a4( 充电 时 ) 
075 标 / 黄 <2.CBCU 控制 器 d16〈 油 压 传 感 ) 
1.0 黑 / 红 / 白 起 动 -@ 起 动 继电器 $ 
0.75 浅 蓝 /此 / 黑 江 CBCU 控制 器 c21 ( 转 
速 W )， 转 速 电阻 1 
1.5 黑 / 浅 蓝 / 芮 < 中 央 集 电 盒 b5 (F23 ) 
0.75 浅 蓝 / 黄 5V < CBCU 控制 器 d31 
0.75 棕 / 绿 / 灰 态 CBCU 控制 器 c35 (低档 
指示 ) 
0.75 浅 蓝 / 蓝 人 配 CBCU 控制 器 d37 (空气 
滤 清 ) 
0.75 标 / 绿 筷 起 动 继 电 需 2 (起动 空 档 )， 
CBCU 控制 需 d9 
0.75 黑 / 黄 司 CBCU 控制 器 cll (倒车 
信号 ) 
0.75 柳 / 黑 <Q CBCU 控制 器 dl15 (冷却 
液 温 度 传 感 信号 ) 
10 黑 / 绿 空气 干燥 。@ 中 央 集 电 盒 o(FS ) 
0.75 棕 / 黑 <Q CBCU 控制 器 dl3 (燃油 
传 感 ) 
1.5 蓝 ”压缩 机 <@ 空 调 压力 开关 2 
0.75 红 / 白 ”车 速 里 程 供电 <@ 中 央 集 电 盒 
b2 ( F22 ) 
0.75 粉红 5> CBCU 控制 希 d2、d3 、d4、d21 
0.75 黄 志 CBCU 控制 器 c22 (车速 里 程 
言 号 )， 备 用 接口 c3 ， 记 录 仪 接口 2 
0.75 浅 蓝 ”D+ < 交流 发 电机 cl 充电 时 ) 








底盘 束 间 














1 


17 


18 


1 
4 


内 容 
0.75 棕 / 黄 2> 油 压 传 感 器 3 ( 油 压 传 感 ) 
0.75 黑 / 红 / 白 恕 起 动机 b 
0.75 浅 蓝 / 紫 / 黑 廿 交流 发 电机 d 转速 W ) 
1.0 黑 / 浅 蓝 / 黄 忆 发 动机 备用 接口 2 





0.75 浅 蓝 / 黄 2> 油 压 传 感 咒 1 (5V 电源 ) 
0.75 标 / 绿 / 灰 全 低档 信号 开关 
0.75 浅 蓝 / 蓝 合 空气 滤 清 信号 开关 

0.75 标 / 绿 含 空 档 信号 开关 


0.75 黑 /白宫 倒 车 信号 开关 
0.75 橙 / 黑 > 冷却 液 温 度 传 感 咒 1 
0.75 黑 / 绿 @ 空气 干燥 需 
0.75 。 / 黑 0> 燃 油 传 感 右 

蓝 里 @ 斥 缩 机 
0.5 1 (24V 供电 ) 
0.75 标 /粉红 <5 冷 却 液 温度 传 感 船 2， 和 车速 
里 程 传 感 需 2， 燃 油 传 感 右 ， 油 压 传 感 器 2 
0.5 黄 工 车 速 里 程 传 感 器 3 (信和 号 ) 


0.75 黑 / 绿 / 红 @ CBCU 控制 器 al ( 轮 间 差 
速 电磁 阀 ) 

075 黑 / 绿 / 灰 @ CBCU 控制 器 fl3 (全 轮 驱 
动 电磁 立 备用 ) 

0.75 棕 / 浅 蓝 / 灰 合 CBCU 控制 器 d33 ( 全 轮 
驱动 信号 备用 ) 

0.75 黑 / 绿 / 白 <@ CBCU 控制 器 a5 ( 轴 间 差 
速 电 磁 阀 ) 


0.75 黑 / 绿 / 黄 @ CBCU 控制 器 bl9 ( 取 力 器 
电磁 内 备 用 ) 

0.75 棕 / 浅 蓝 / 黄 合 CBCU 控制 器 d29 ( 取 
力 需 到 位 信和 号 备用 ) 

0.75 黑 / 绿 / 紫 <@ CBCU 控制 器 c46 ( 取 力 


空 档 电 磁 阀 备用 ) 
0.75 灰 / 红 < CBCU 控制 器 a9 ( 主 车 右 侧 
示 宽 灯 备 用 ) 
0.75 灰 / 绿 < CBCU 控制 器 a6 ( 主 车 左 侧 示 
宽 灯 备用 ) 
0.75 黑 / 浅 蓝 / 日 昌 中 央 集 电 盒 
灯 备 用 ) 
0.75 黑 / 浅 赣 / 绿 < 里 中 央 集 电 盒 中 〈 排 气 制 
动 电磁 阀 ) 
1.5 标 5= 右 搭 铁 分 线 顺 
1.5 灰 / 黑 旭 中 央 集 电 盒 b6、b7 ( 挂车 小 
灯 备 用 ) 
1.5 浅 蓝 / 绿 <@ CBCU 控制 器 fl5 (挂车 左 
转 备 用 ) 
1.5 黑 / 红 <@ CBCU 控制 句 妇 (挂车 制 动 
灯 备 用 ) 
1.5 浅 蓝 / 红 <@ CBCU 控制 器 fl (挂车 右 
转 备 用 ) 
1.5 黄 / 绿 / 白 
后 雾 灯 备用 ) 
1.5 黑 / 白 <@ CBCU 控制 器 fll (挂车 倒车 
灯 备 用 ) 
0.75 黑 / 绿 / 红 @ 轮 间 差 速 电磁 了 奖 
0.75 黑 / 绿 / 白 @ 轴 间 差 速 电磁 疾 


a5 (后 照 


< CBCU 控制 问 人 名 (挂车 


名 称 
底盘 束 间 d 


冷却 液 温度 传 感 名 


交流 发 电机 





压缩 机 


ee 
油 压 传 感 带 


















内 容 名 称 
11 075 黑 / 浅 蓝 / 绿 @ 排 气 制 动 电磁 阅 AR 
13 0.75 灰 / 黑 电 底盘 小 灯 备 用 接口 2 NY 
(插头 为 驾驶 室 线 素 ， 播 座 为 底盘 后 灯 线 来 ) 空 档 信号 开关 
0.75 棕 / 浅 蓝 / 红 坊 CBCU 控制 器 d34 ( 轮 A 
间 差 速 到 位 信号 ) 
0.75 棕 / 浅 蓝 /白嫩 CBCU 控制 器 d5 ( 轴 | 倒车 信号 开关 
间 差 速 到 位 信号 ) AR 


0 TS 


0.75 黄 / 绿 / 白 <@ CBCU 控制 器 c50 ( 主 
车 后 雾 灯 ) 

0.75 黑 / 白 <@ CBCU 控制 器 c52( 倒车 灯 ) 
0.75 紫 / 红 <@ CBCU 控制 器 人 包 ( 主 车 右 转 ) 
0.75 灰 / 红 <@ CBCU 控制 器 a9( 右 后 小 灯 ) 
0.75 紫 / 绿 <@ CBCU 控制 器 人 7( 主 车 左 转 ) 
0.75 灰 / 绿 < CBCU 控制 器 a6( 左 后 小 灯 ) 











0.75 黑 / 红 <@ CBCU 控制 器 eb( 制 动 灯 ) 3 2 
0.75 棕 / 浅 蓝 / 红 号 后 灯 分 线 盒 1 ( 轮 | 底盘 小 亲 备 用 接口 
间 差 速 信号 ) 
0.75 标 / 浅 蓝 /和 白 合 后 灯 分 线 盒 12 ( 轴 
间 差 速 信号 ) 总 熔 断 絮 
0.75 黄 / 绿 / 白 @ 后 灯 分 线 盒 1/3( 后 雾 灯 ) 人 
0.75 黑 / 白 @ 后 灯 分 线 盒 1/4 (倒车 灯 ) “| 著 电 池 负 极 接点 
0.75 紫 / 红 @r 后 灯 分 线 盒 6/2 ( 右 转 ) 
0.75 灰 / 红 @ 后 灯 分 线 盒 6/3( 右 后 小 灯 ) pO DE 
0.75 黑 / 黄 一 后 灯 分 线 盒 11/1 ( 备用) 

0.75 紫 / 绿 @ 后 灯 分 线 盒 11/2 ( 左 转 ) 燃油 传感器 
0.75 灰 / 绿 @@ 后 灯 分 线 盒 11/3( 左 后 小 灯 ) Ti a 
0.75 黑 / 红 @ 后 灯 分 线 盒 11/4( 制 动 灯 ) Sl 
排 气 制 动 电磁 立 
1.0 棕 一 > 蓄电池 负极 接点 A 


1.0 黑 / 浅 蓝 / 黄 < 底盘 束 间 b5 (F23) 


0.75 检 / 黑 < 底盘 束 间 b12 
0.75 棕 / 粉红 “ 搭 铁 5> 底 盘 束 间 b17 


10.0 红 O> 起 动机 a (火线 ) 


10.0 黑 “B- 一 起 动机 搭 铁 点 
0.75 浅 蓝 ”D+ 2> 底 盘 束 间 bl (充电 时 ) 


0.75 浅 蓝 / 紫 / 转速 W 艺 底 盘 束 间 b4 


1.5 蓝 里 底盘 束 间 b15 





0.75 浅 蓝 / 黄 5V 电源 <o2 底盘 束 间 b6 
0.75 棕 / 粉红 “ 搭 铁 5> 底 盘 束 间 b17 
0.75 棕 / 黄 信号 < 底盘 束 间 b2 





0.75 浅 蓝 / 蓝 写 底盘 束 间 b9 
0.75 标 一 > 蓄电池 负极 接点 





10.0 红 ”火线 < 交流 发 电机 a 
0.75 黑 / 红 / 白 电磁 开关 < 旦 底盘 束 间 b3 


10.0 黑 一 交流 发 电机 b 
4.0 标 <5 后 灯 分 线 盒 3/5 





0.75 黑 / 绿 里 底盘 束 间 b13 














内 容 
0.75 棕 一 蓄电池 负极 接点 


0.75 标 / 绿 扎 底盘 束 间 bl10 
0.75 标 一 > 蓄电池 负极 接点 


0.75 黑 / 白 登 底盘 束 间 bll 
0.75 棕 一 蓄电池 负极 接点 


0.75 棕 / 绿 / 灰 扣 底盘 束 间 b8 
0.75 标 一 > 蓄电池 负极 接点 


0.5 红 24V 供电 埋 底 盘 束 间 b16 
0.5 标 /粉红 “ 拱 铁 5 底盘 束 间 b17 
0.5 黄 ”信号 工 底 盘 束 间 b18 


1.0 棕 5* 蓄 电池 负极 接点 
1.0 灰 / 黑 旭 弃 盘 束 间 c13 


8.0 红 〇 > 底盘 束 间 a 


8.0 棕 <5 < 底盘 车 内 搭 铁 点 
1.0 棕 +0.75 棕 x4<6 < … 


0.75 标 / 黑 <92 底盘 束 间 bl14 
0.75 标 /粉红 “” 搭 铁 5 底盘 束 间 b17 


0.75 黑 / 浅 蓝 / 绿 旦 底盘 束 间 cl11 
0.75 棕 5 了 蓄电池 负极 接点 


0.75 黑 / 绿 / 红 @8 底 胡 束 间 cl 
0.75 棕 5 了 蓄电池 负极 接点 


0.75 黑 / 绿 / 白 旭 底盘 束 间 c4 
0.75 柠 5 了 蓄电池 负极 接点 


0.75 标 / 浅 蓝 / 红 合 底盘 束 间 dl ( 轮 间 差 速 


信和 有 
0.75 标 / 浅 蓝 / 白 合 底盘 束 间 d2 ( 轴 间 差 速 
证 人 号 


0.75 黄 / 绿 / 白 <@ 底 盘 束 间 d3 (后 雾 灯 ) 


3 
4 0.75 黑 / 白 刀 瓜 盘 束 间 d4 (倒车 娄 ) 


0.75 棕 / 浅 蓝 / 红 x2 号 轮 间 差 速 信号 开关 


(中 桥 、 后 桥 ) 
0.75 棕 / 浅 蓝 / 白 写 轴 间 差 速 信号 开关 


4.0 标 5* 起 动机 搭 铁 点 


0.75 黑 / 黄 @ 右 后 组 合 灯 6 (后 雾 灯 ) 


216| 实用 载 货 汽车 线束 图 解 


( 续 ) 
内 容 名 称 内 容 
4 0.75 灰 / 绿 岛 右 后 组 合 灯 5 (倒车 灯 ) 5 0.75 标 <6 左 后 组 合 灯 1 ( 搭 铁 ) 
后 灯 分 线 盒 11 区 于 9 


1 0.75 黑 / 黄 一 底盘 束 间 d7 ( 备用) 

2 0.75 紫 / 绿 - 里 底盘 束 间 d8 ( 左 转 ) 

3 0.7$ 灰 / 绿 旭 底盘 束 间 d9 (〈 左 后 小 灯 ) 
3 0.75 黑 / 黄 @ 左 后 组 合 灯 6 (后 雾 灯 ) 4 0.75 黑 / 红 姓 底盘 束 间 d10〈 制 动 灯 ) 
4 0.75 灰 / 红 @ 左 后 组 合 灯 5 (倒车 灯 ) 轮 问 差 速 信 号 开关 国光 

















> 0.75 棕 / 浅 蓝 / 红 右 后 灯 分 线 盒 2/1 
轴 间 差 速 信 号 开关 
6 (此 插座 为 底盘 后 灯 线 束 ) ESEE 0.75 标 / 浅 蓝 / 白 生 后 灯 分 线 盒 2/2 
2 0.75 紫 / 红 旭 底盘 束 间 d5 (〈 右 转 ) 右 后 组 合 灯 
3 0.75 灰 / 红 旭 底盘 束 间 d6 ( 右 后 小 灯 ) 1 0.75 标 ， 搭 铁 5> 后 灯 分 线 盒 7/5 
2 0.75 紫 / 红 右 转 但 后 灯 分 线 盒 7/2 
3 0.75 黑 / 红 制 劲 灯 昌 后 灯 分 线 盒 7/4 
线 盒 7 ”( 此 插座 为 右 后 灯 线 来) 4 0.75 灰 / 红 小 灯 昌 后 灯 分 线 盒 7/3 
2 0.75 紫 / 红 .@, 右 后 组 合 灯 2 ( 右 转 ) 5 0.75 灰 / 绿 倒车 灯 昌 后 灯 分 线 盒 4/4 
3 0.75 灰 / 红 .> 右 后 组 合 灯 4 (小 灯 ) 6 0.75 黑 / 黄 ， 后 筋 灯 旭 后 灯 分 线 盒 4/3 
4 0.75 黑 / 红 @ 右 后 组 合 灯 3 ( 制 动 灯 ) 左 后 组 合 灯 





5 0.75 棕 <5 右 后 组 合 灯 1 ( 搭 铁 ) 


0.75 标 ， 搭 铁 5> 后 灯 分 线 盒 10/5 

0.75 紫 / 绿 左 转 昌 后 灯 分 线 盒 10/2 
0.75 黑 / 红 制 动 灯 昌 后 灯 分 线 盒 10/4 
0.75 灰 / 绿 小 灯 姐 后 灯 分 线 盒 10/3 
0.75 灰 / 红 倒车 灯 昌 后 灯 分 线 盒 5/4 
0.75 黑 / 黄 ”后 筋 灯 姐 后 灯 分 线 盒 5/3 





2 0.75 紫 / 绿 @ 左 后 组 合 灯 2 ( 左 转 ) 
3 0.75 灰 / 绿 @ 左 后 组 合 灯 4 ( 左 后 小 灯 ) 
4 0.75 黑 / 红 @ 左 后 组 合 灯 3 ( 制 动 灯 ) 


OO nn 上 UDP 一 














重 汽 豪 沃 HOWO ( 09 系 ) 汽车 线束 布局 见 图 13-1， 电 路 原理 见 图 13-2， 中 央 集 电 盒 电 


路 原理 见 图 13-3， 线束 剖析 见 表 13-1。 
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气 喇 A 1 传 wd 仿 器 电 喇 崔 F7 电源 接口 口 
5 气压 2 传感器 明 \PAAF 9 过 电压 熔断 器 
左 挫 铁 点 人 9 动力 CAN 电阻 a 灯 cS 中 搭 铁 点 


风 道 调节 转向 器 EGR 束 间 ad 中 b 
























辅助 用 气 开关 让 室内 温度 传感器 红 到 到 : te 
起 刊 转 调 |> >ooi 人 
胃 划 肌 入 | 中 
十 关 变 接 接 电 接 4 
基 六 芒 窗 窗 地 | ”中肯 吕 | 朋 人 措 铁 分 线 器 
关 上 调 电 拱 a -@@ 右 搭 铁 点 
直 和 入 分 分 辣 ] 项 侨 束 问 
制 拱 记录 仪 接口 
这 关上 从 气压 1 二 极 管 
前 销 有 前 | 炮 线 中 气压 2 二 极 管 
信和 类 站 /类 pr 中 置 转向 轮 接 口 
条 关 EGR 束 间 重头 -人 0 预 热 接口 


备用 照明 灯 口 ap 只 b |] 提升 模式 接口 


洗涤 电动 机 -6 | 
ie abgid 底 盘 束 间 
EGR 搭 铁 点 [| [| 


底盘 车 内 搭 铁 点 


站 流 必 由 厅 OC ( 接 至 起 动机 ) i 
交流 发 电机 ED 一 
加 9 。。。 冷却 液 温度 传感器 口 备用 接口 
压缩 机 


进 气 压力 温度 传 感 顺 呆 











油 压 传感器 串 EGR 内 [ 一 
6 预 行程 电动 机 [ 


预 行程 传感器 [ 
颜 行程 检测 接口 [ 


各 涝 茶叶 种 沁 


油 录 电位 赔 〇 
油门 位 置 传 感 颖 上 





EGR 冷却 液 温度 传 怀 带 | Po na G- | 
油门 位 置 检测 接口 [ 起 动机 搭 铁 扣 § 
转速 传感器 口 sd 


© 


挂车 插座 a 昌 、 一 
) 空气 滤 清 信号 开关 起 动机 


后 照 灯 吕 
倒车 信号 开关 OO O 〇 空 档 信号 开关 


问 是 小 地 涯 
|] 砍 菏 | 1 迎 硅 


车 速 里 程 传 感 器 口 O 低档 信号 开关 右 侧 示 宽 灯 [ 


排 气 制 动 电磁 阅 〇 







[水 党 吾 普 本 机 


加 轮 间 差 速 电 磁 阀 〇 Bs 
em 轴 间 差 速 信号 开关 5 轴 间 差 速 电 磁 阀 〇 
燃油 传感器 轮 间 差 速 信 号 开关 ( 中 桥 ) 


轮 间 差 速 信号 开关 (后 桥 ) 


i ta 


图 13-1 重 汽 豪 沃 HOWO ( 09 系 ) 汽车 线束 布局 图 
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3 01 a ae 03 01 oi 
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1 2 87 9 85 芭 ES 49 6 蚀 
人 J Uv 8 一 g8 ND vy 
g3 |f6 |g6 gl g7 e5 e3 活 
过 电压 熔断 器 
接 灯 光 开 关 4 
红 、 动力 CAN 接 口 
6 | 顶 笑 束 间 多 接 后 照 灯 开关 5 
下 3 动力 CAN 电 阻 
电 里 
了 压 
和 a 1 
警 
上 二 ,| 器 I b3 
8 
关 束 c21 b8 c43 f el c44c42 b7 a3 cl | c2 
9] | 
al bl | I cll 
a2 ”EGR 束 间 al 
| 3 la7 los lbp2 lb9 lblilb3 lb13 | 全 你 /粉红 墨 / | 
a 江 EGR 控制 器 
四 . ; po | 
制 
O -- all 放 a8 a9 a2 b20 bl3 bl12 b26 al2 
1 炉 HL 
多 全 棕 | 棕 | 棕 | 黑 | 入 | 沽 | 把 | 十 四 
AL 人 | 外 | 撞 | 和 六 束 
a ; 号 | 宏 | 实 | 类 
电 油 | ” 间 ] 
伐 条 rn 
X- 电 a 
磁 阀 ll2 J]lil 17 9 8 9 4 
Me 诊断 接口 
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图 13-2 ” 重 汽 豪 沃 HOWO ( 09 系 ) 汽车 电路 原理 图 ( 1 ) 
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图 13-2 ” 重 汽 豪 活 HOWO ( 09 系 ) 汽车 电路 原理 图 ( 2 ) 
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图 13-2 ” 重 汽 豪 活 HOWO ( 09 系 ) 汽车 电路 原理 图 ( 3 ) 
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菜单 轮 间 差 速 轴 间 差 速 取 力 全 轮 驱 动 干燥 
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869 309 1s# 附 加 继电器 


本 EE -入 K9 


中 央 集 电 盒 F7 F6 F5 
CO d2 dl 


gE EE EE EE EE gE EE EE ET EE EE EE EE EE ED EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE a a, Se Wai 
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表 13-1 重 汽 豪 活 HOWO ( 09 系 ) 汽车 线束 剖析 表 
内 容 名 称 内 容 
6 0.75 黑 / 黄 @> CBCU 控制 器 d26 ( 洗涤 控制 ) 
1.5 标 5 左 搭 铁 点 7 _ 1.5 黑 / 绿 〇 > 刊 水 电动 机 3 


0.75 紧 / 绿 左 转 < CBCU 控制 部 f 
0.75 灰 / 绿 小 灯 <@@ CBCU 控制 胡 a6 
15 日 / 绿 远 光 @ 中 央 集 电 盒 e8( K7/5 ) 
1.5 黄 / 绿 近 光 <@ CBCU 控制 名 e9 


CA 三 UD IP 一 


1 1.$ 白 / 绿 / 粉 红 昌 中 央 集 电 盒 e8( K7/5) 
2 1.5 柠 o> 左 搭 铁 点 


1.5 标 5> 左 搭 铁 点 
2 1.5 灰 / 黑 / 黄 @ CBCU 控制 器 a7 


0.75 棕 5Y 左 搭 铁 点 
2 0.75 黑 / 黄 @ CBCU 控制 器 f10 


0.75 浅 蓝 / 黑 三 CBCU 控制 器 b17 
0.75 棕 一 > 左 搭 铁 点 


1 0.75 标 5* 左 搭 铁 点 
0.75 绿 / 白 <@ 中 央 集 电 盒 d5 ( K15/5 ) 


[We 


1 1.5 蓝 < 空 调 束 间 1 
2 1.5 蓝 @ 底 盘 束 间 bl15 (压缩 机 ) 


1 1.5 柠 o? 左 搭 铁 点 
2 0.75 棕 / 绿 / 灰 @, /二 CBCU 控制 器 d27 





(复位 时 /复位 后 ) 
3 1.5 黑 / 绿 供电 <@ 中 央 集 电 盒 by (F21 ) 
5 15 黑 / 浅 蓝 / 芮 低速 <@ 中 央 集 电 盒 位 
( K10/5 ) 
6 1.5 黑 / 浅 蓝 / 白 高 速 @@ 天 水 开关 2 
0.75 浅 蓝 / 白 全 CBCU 控制 器 d32， 记 录 
仪 接口 $ 


2.5 红 < 〇 中 央 集 电 盒 6 〈F34 ) 

2 0.75 黑 / 红 / 白 如 底盘 束 间 b3，CBCU 控制 
全 c13 

4 2.5 黑 O> @> 中 央 集 电 盒 15# 接点 ，CBCU 
探 制 着 侣 


0.75 棕 x 2 一 > 中 搭 铁 点 

0.75 棕 x 2 一 > 中 搭 铁 点 

0.75 日 “会 车 控制 写 CBCU 控制 大 c7 
0.75 日 / 黄 ” 变 光 控 制 厨 CBCU 控制 磊 c6 
0.75 蛇 / 红 右 转 控制 如 CBCU 控制 大 c9 
075 紫 / 绿 左 转 控制 写 CBCU 控制 硕 c10 
0.75 标 一 > 中 搭 铁 点 


oo OD 人 外 DO 一 


1.5 黑 / 浅 蓝 / 白 妃 刊 水 电动 机 6 (高 速 ) 
1.0 黑 / 浅 蓝 / 黄 @ CBCU 控制 器 d25( 低 
速 控制 ) 

4 1.5 黑 / 绿 心 中 央 集 电 盒 by ( F21) 

0.75 黑 / 绿 〇 > 本 插座 7 


DW iD 








排 气 制 劲 及 烛 火 
下 


075 黑 / 绿 < 本 插座 4[( 中 央 集 电 盒 bg (F21 )] 
8 0.75 黑 / 浅 蓝 / 标 @ CBCU 控制 器 d24 ( 间 
软 控 制 ) 
( 接 仪表 台 车 体 左 部 ) 
2.5 棕 5> 一 > 中 搭 铁 点 
1.5 柠 … 
0.75 棕 … 
1.5 棕 … 
0.75 棕 … 
1.5 棕 … 
0.75 棕 … 
1.5 棕 … 
1.5 棕 … 
0.75 棕 
0.75 棕 
0.75 棕 


X2.…， 
X2.…， 
X2.…， 


1 1.5 红 / 白 
( F25 ) 
0.75 红 / 白 已 灯 光 开 关 5， 人 危险 报警 开关 5 

2 075 黑 / 白 仪表 供电 < 里 中 央 集 电 盒 b8( 24 ) 
0.75 标 5* 左 搭 铁 点 

8 0.75 浅 蓝 / 红 一 CBCU 控制 器 d17 (信息 CAN 

高 端 ) 

0.75 浅 蓝 / 黑 一 CBCU 控制 器 d19 (信息 CAN 
低 端 ) 


记忆 供电 <@ < 心中 央 集 电 盒 c2 


0.75 标 一 > 左 搭 铁 点 
0.75 标 一 > 左 搭 铁 点 
7 0.75 柠 / 红 一 CBCU 控制 器 cd4， 主 车 ABS 接 
口 6 
8 0.5 楼 一 EGR 束 间 b4 ( 串口 数据 TXD ) 
9 0.5 浅 蓝 一 EGR 束 间 b5 (串口 数据 RXD ) 
11 0.75 浅 蓝 / 白 一 CBCU 控制 器 cl ( 动力 CAN 
低 端 ) 
0.75 浅 蓝 / 黄 一 CBCU 控制 器 c2 (动力 CAN 
高 端 ) 
0.75 黑 / 浅 蓝 < 中 央 集 电 盒 a8 (F2 ) 


1 0.75 标 一 > 左 搭 铁 点 
2 0.75$ 黑 / 黄 / 绿 全 中 央 集 电 盒 f6 (K11/2) 


2 0.75 标 一 > 左 搭 铁 点 
075 棕 / 红 CBCU 控制 锅 bl10， 记 录 仪 接口 1 


0.75 标 / 浅 蓝 ， 传 感 <o. CBCU 控制 右 dl1 
0.75 浅 蓝 / 标 / 红 “报警 富 CBCU 控制 器 b15， 
气压 1 二极管 2 


传 感 <C. CBCU 控制 器 d12 
报警 二 CBCU 控制 器 b16， 


0.75 柠 / 紫 
0.75 浅 蓝 / 标 / 墨 
气压 2 二 极 管 2 
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名 称 内 
动力 CAN 电阻 a 医 Eg 列 
1 0.75 浅 蓝 / 白 一 CBCU 控制 器 cl 
2 0.75 浅 蓝 / 黄 一 CBCU 控制 器 c2 


内 容 
9 0.75 灰 / 黑 x2 照明 @ CBCU 控制 器 e7 
10 0.75 村 x 2 5 开关 搭 铁 分 线 器 14 


遇 





开关 搭 铁 分 线 吉 

0.75 柠 <6 所 -菜单 旋钮 3 

0.75 标 <5 所- 轮 间 差 速 开 关 1、10 

0.75 标 <6 前 筋 灯 开关 10 

0.75 标 <5 危险 报警 开关 10， 喇 叭 变换 开 
关 10 


0.75 标 一 > 开关 搭 铁 分 线 吉 6 
5 0.75 检 / 黑 志 CBCU 控制 器 cl19 
0.75 灰 / 黑 x2 照明 @ CBCU 控制 器 e7 


全 UDP 一 





10 0.75 棕 x 2 5> 开 关 搭 铁 分 线 器 6 






















5 0.75 标 <6 备用 照明 灯 1 备用 照明 灯 
6 0.75 棕 <6 < 取 力 空 档 开 关 1、10 :二 1 0.75 棕 o> 开 关 搭 铁 分 线 器 5 
7 1.5 柠 o> 习 左 搭 铁 点 2 0.75 灰 / 黑 @ CBCU 控制 器 e7 
8 0.75 标 <5 << 轴 间 差 速 开关 1、10 菜单 旋钮 
9 0.75 棕 <5 < EGR 诊断 开关 1、10 2 0.75 浅 蓝 / 标 / 黑 右 旋 <2.CBCU 控制 希 c36 
10 0.75 棕 <5 所 -全 轮 驱 动 开 关 1、10 3 0.75 棕 5> 一 > 开关 搭 铁 分 线 需 1 
11 0.75 标 <6 后 照 灯 开关 10 5 0.75 标 / 浅 赣 ”确认 全 CBCU 控制 希 b20 
12 0.75 标 <6 灯 兴 开 关 10 6 0.75 浅 蓝 / 棕 / 红 左旋 <Q CBCU 控制 器 c8 
13 0.75 柠 <6 后 筋 灯 开关 10 
14 0.75 柠 <6 所- 取 力 器 开关 1、10 
前 雾 灯 开关 
2 5 0.75 棕 / 白 <2 CBCU 控制 器 d6 
9 0.75 灰 / 黑 x2 照明 @@ CBCU 控制 器 e7 |‖ 轮 间 差 速 开关 
10 0.75 棕 5~ 开 关 搭 铁 分 线 器 3 ) 情 汪 ， 1 0.75 棕 一 ~ 开关 搭 铁 分 线 器 2 
9 二 二 : 5 0.75 黑 / 棕 全 CBCU 控制 器 c20 
8 ma 9 0.75 灰 / 黑 x2 照明 @ CBCU 控制 器 e7 
1 10 0.75 标 x2 5 开关 搭 铁 分 线 右 2 
1 075 黄 / 红 @, CBCU 控制 器 d23 ( 小 灯 控 制 ) ‖ 轴 间 差 速 开关 
2 0.75 浅 蓝 / 灰 @ CBCU 控制 器 dl (前 照 一 一 1 0.75 棕 一 > 开关 搭 铁 分 线 右 8 
灯 控 制 ) 5 0.75 灰 / 红 人 局 CBCU 控制 器 c30 
4 0.75 黑 / 紫 < 中 央 集 电 盒 a8 (F2 ) We 9 0.75 灰 / 黑 x2 照明 <@ CBCU 控制 器 e7 
0.75 黑 / 浅 蓝 吕 诊断 接口 16 a 10 0.75 标 x2 5 开关 搭 铁 分 线 器 8 
5 0.75 红 /和 白 < 避 中 央 集 电 盒 c2(F25， 由 仪 | 后 照 灯 开 关 
表 1 转 ) 1 0.75 标 / 紫 @ 中 央 集 电 盒 a7 (K12/1) 
0.75 红 / 白 吕 危险 报警 开关 $ 5 0.75 黑 / 浅 蓝 避 中 央 集 电 盒 a8 〈(F2 ) 
9 0.75 灰 / 黑 x2 照明 <@ CBCU 控制 需 e7 9 0.75 灰 / 黑 x2 照明 <@ CBCU 控制 右 e7 
10 ”0.75 标 5>~ 开 关 搭 铁 分 线 需 12 10 0.75 标 x 2 5 开关 搭 铁 分 线 器 11 
5 0.75 白 / 黄 <o.CBCU 控制 器 d7 1 0.75 标 一 > 开关 搭 铁 分 线 需 9 
9 0.75 灰 / 黑 x2 照明 <@ CBCU 控制 器 e7 5 0.75 浅 蓝 / 紫 筷 EGR 束 间 b3 
10 ”0.75 标 5* 开 关 搭 铁 分 线 套 13 9 0.75 灰 / 黑 x2 照明 @ CBCU 控制 右 e7 
10 0.75 标 x2 5 开关 搭 铁 分 线 右 9 
危险 报警 开关 1 0.75 柠 一 > 开关 搭 铁 分 线 器 10 
| 1 0.75 棕 /粉红 @ CBCU 控制 器 d22 5 0.75 浅 蓝 / 绿 筷 CBCU 控制 器 c31 
二 二 5 0.75 红 /日 < 过 中 央 集 电 盒 c2 (F25) 9 0.75 灰 / 照明 <@ CBCU 控制 器 e7 
i 9 0.75 灰 / 黑 x2 照明 @ CBCU 控制 器 e7 10 0.75 棕 x 2 5 开关 搭 铁 分 线 器 10 
[hs 10 0.75 棕 x 2 椰 开 关 搭 铁 分 线 器 4 
喇叭 变换 开关 0.75 浅 蓝 / 红 合 CBCU 控制 器 c17 
二 5 0.75 棕 / 绿 <Q CBCU 控制 器 c5 0.75 标 5 左 搭 铁 点 
9 0.75 灰 / 黑 x2 照明 <@ CBCU 控制 句 e7 
10 0.75 标 5> 开 关 搭 铁 分 线 需 4 1 0.75 灰 / 黑 <@ CBCU 控制 器 e7 
2 0.75 柠 5 辽 中 搭 铁 点 
取 力 絮 开 关 
1 0.75 村 一 > 开关 搭 铁 分 线 右 14 1.5 红 / 绿 < 中 央 集 电 盒 cl (下 26) 
5 0.75 柳 / 红 吉 CBCU 控制 器 c18 1.5 村 5 中 搭 铁 点 








空调 搭 铁 分 线 角 





水 阀 转 回 融 





空调 电源 分 线 器 
=s 
= 















内 容 
照 四 明 -<8 < CBCU 控制 器 e7 


1 





2.5 棕 o> 一 > 右 措 铁 点 
25 标 < 局 左权 人 快 所 
2.5 棕 … 

1.5 棕 … 

1.5 棕 … 

0.75 柠 … 

0.75 柠 … 


1.5 sds d3 (KS) 


,空调 压力 开关 1 ET 


1. S$S 咏 1 天 (1) 

0.75 灰 / 黑 <@ CBCU 控制 器 e7 (照明 ) 
2.5 黑 / 红 <@ < 中 央 集 电 盒 g5 (KK8/87) 

.5 棕 5> 一 > 中 搭 铁 点 

1.5 蓝 ， 压 缩 <O 空 调 探 制 面 板 19 

0.75 灰 / 黑 照明 @ 空 调控 制 面 板 16 

2.5 红 O 〇 > @> 空 调 电 源 分 线 需 

2.5 棕 <6 < 空调 搭 铁 分 线 器 13 


OD 一 


5 0.75 村 < 空调 控制 面板 7 
9 0.75 柠 二 水 阀 转向 右 2 
10 ”0.75 柠 <6 敦 风 调 速 模块 4 
11 0.75 标 <5 风 道 调节 转 回 需 2 
12 0.75 棕 <5 蒸 发 需 温 度 传感器 1 
13 2.5 标 5> 一 > 空调 束 间 4 

0.75 BS <6 室 内 温度 传 感 需 1 





ee 0.75 墨 / / 红 .了 空调 控制 面板 15 
7 0.75 红 / 白鼠 .空调 控制 面板 2 











0.75 黄 / 红 “电动 机 二. 空调 控制 面板 3 
0.75 标 一 > 空调 搭 铁 分 线 器 9 
0.75 浅 蓝 / 黑 扎 空调 控制 面板 20 


0.75 浅 蓝 / 红 人 司空 调控 制 面 板 21 
0.75 浅 蓝 / 灰 每 空调 控制 面板 9 





5 ET 3 
2.5 红 @> 鼓 风 调 速 模块 1 


0.75 白 / 红 电动 机 二. 空 调控 制 面 要 13 














凡 道 调 证 转 疝 带 


1 4 
S 





室内 温度 传 感 需 
[a | | 
二 至 


空调 控制 面板 





地 板 束 间 


OO 人 中 一 


DD “一 


1 


2 
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2.5 红 .@> 辟 风电 动机 2 
1.5 红外 ,空调 控制 面板 5 


2.5 红 昌 空调 电源 分 线 器 

2.5 标 <2 芍 风电 动机 1 

0.75 标 5* 空 调 搭 铁 分 线 顺 10 

0.75 浅 蓝 /日 < 空调 控制 面板 17 6~ 12V ) 


2.5 村 0> 收 风 调 速 模块 3 
2.5 红 旭 空调 电源 分 线 右 


0.75 标 5* 空 调 搭 铁 分 线 髓 12 
0.75 绿 / 黑 <92 空 调控 制 面 板 12 


075 红 / 电动 机 起 ,空调 控制 面板 1 
空调 搭 铁 分 线 髓 11 


0.75 祭 一 > 


0.75 绿 / 昌 瑟 空调 控制 面板 23 
0.75 黄 / 绿 ”电动 机 起 ,空调 控制 面板 14 
0.75 白 / 绿 筷 空调 控制 面板 24 
1 红 全 空调 控制 面板 22 


0.75 紫 





0.75 标 5* 空 调 搭 铁 分 线 人 锅 14 
0.75 绿 / 红 < 空调 控制 面板 11 


0.75 红 / 黑 击 - 风 道 调节 转向 器 1( 电 动机) 
0.75 红 / 白鼠 .内 外 循环 转向 髓 7( 电动 机 ) 
0.75 黄 / 红 起 .水 阀 转向 器 1 (电动 机 ) 
1.5 红 < 空 调 电 源 分 线 右 
0.75 柠 o 空 调 搭 铁 分 线 右 5 
0.75 浅 蓝 / 灰 含水 阀 转 辐 锅 8 
0.75 绿 / 红 2> 室 内 温度 传感器 2 
0.75 绿 / 黑 0 蒸发 器 温度 传感器 2 
0.75 白 / 红 起, 水 阀 转 向 器 5 (电动 机 ) 
0.75 黄 / 绿 起 - 风 道 调节 转向 器 5( 电动 机 ) 
0.75 黑 / 红 直 -内 外 循环 转向 占 5( 电动 机 ) 
0.75 灰 / 黑 照明 @ 空 调 束 间 2 
0.75 浅 蓝 / 白 6~12V 0> 鼓 风 调 速 模块 6 
1.5 蓝 忆 空调 束 间 1 (压缩 机 ) 
0.75 浅 蓝 / 黑 恕 水 闪 转 问 兹 3 
0.75 浅 蓝 / 红 写 水 阀 转向 器 6 
0.75 紫 / 红 念 风 道 调节 转向 髓 8 
0.75 绿 / 昌 含 风 道 调节 转 同 内 3 
0.75 昌 / 绿 含 风 道 调节 转 辐 髓 6 











0.75 浅 蓝 / 绿 / 棕 
制 希 c32 
1.5 村 o> 


区 驶 室 锁 止 写 CBCU 控 


一 > 中 搭 铁 操 
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中 央 集 电 盒 1 和 # 
接点 

中 央 集 电 盒 搭 铁 
接点 





挂车 ABS 接口 


动力 CAN 电阻 b 


了 
三 了 | 


动力 CAN 接口 


| ee 
Ih 
CBCU 控制 器 a 





[> 


内 容 名 称 
0.75 棕 /粉红 “安全 带 邱  CBCU 控制 器 b14 ‖ CBCU 控制 器 b 
1.5 蓝 ， 座 椅 加 热 < 心 中 央 集 电 盒 c5 (F6) 
0.7$ 灰 / 红 备用 <@ CBCU 控制 能 a9 
0.75 紫 / 红 硬 侧 转 问 <@ CBCU 控制 硕 时 
0.75 紫 / 绿 左 侧 转 癌 < 里 CBCU 控制 需 e5 


~ OO Wn 上 





8.0 红 < 底 盘 束 间 a 
0.75 红 吕 过 电压 熔断 如 
0.75 红 / 白 局 EGR 束 间 b8 


2.5 黑 <O <@ 起动 钥匙 开关 4 
0.75 黑 @、CBCU 控制 器 全 


4.0 标 <- <6 右 搭 铁 点 
0.75 红 < 底 盘 束 间 a (由 中 央 集 电 盒 30# 
接点 转 ) 
0.75 红 .@> 顶 自 束 间 6 ( 过 电压 报警 器 ) 
(备用 ) CBCU 控制 器 c 


1.5 柠 一 > 右 搭 铁 分 线 器 b4 
1.5 红 / 黄 < 〇 中 央 集 电 盒 d4 (FF9) 
0.75 黑 / 浅 蓝 < 中 央 集 电 盒 al (Fl19 ) 
0.75 权 一 CBCU 控制 器 d8 
0.75 棕 / 红 一 CBCU 控制 需 4。 诊 断 接 口 7 
(备用 ) 
2.5 红 / 白 < 中 央 集 电 例 d7 (F10 ) 
4.0 标 一 > 右 搭 铁 点 
0.75 黑 / 红 < 中 央 集 电 盒 a6 (F20 ) 
0.75 粉红 / 墨 一 CBCU 控制 器 b9 
1.5 标 一 > 右 搭 铁 分 线 锅 bl12 
| 

0.75 浅 蓝 / 白 一 CBCU 控制 器 cl 
2 0.75 浅 蓝 / 黄 一 CBCU 控制 絮 c2 


OO 上 iiP 一 


人 DD 一 


1 0.75 浅 蓝 / 白 一 CBCU 控制 器 cl 
2 0.75 浅 蓝 / 黄 一 CBCU 控制 器 c2 


075 黑 / 绿 / 红 @> 底 盘 束 间 cl ( 轮 差 电磁 立 ) 

15 黑 / 紫 6G6 电源 < 中 央 集 电 盒 el (F32 ) 

1.5 标 5* 右 搭 铁 分 线 吉 b13 

1.5 黑 / 浅 蓝 一 预 热 接口 2 

075 黑 / 绿 / 白 @> 底 盘 束 间 o4 ( 轴 差 电磁 立 ) 

0.75 灰 / 绿 @ 左 前 组 合 灯 3〈 左 前 小 灯 )， 

顶 笑 束 间 4 ( 左 示 高 灯 )， 底 盘 束 间 c9 ( 左 

侧 示 宽 灯 )， 底 盘 束 间 d9 ( 左 后 小 灯 ) 

7 1.5 灰 / 黑 / 黄 @ 左 前 雾 灯 2， 右前 雾 灯 2， 
记录 仪 接 口 9 

8 15 黑 / 绿 G5 电源 < 中 央 集 电 盒 e2 (F31 ) 
0.75 红 / 白 O> CBCU 控制 器 c12 

9 15 灰 / 红 @ 地 板 束 间 S$， 右 前 组 合 灯 3 ( 碳 

前 小 灯 )， 顶 篷 束 间 2 〈 右 示 高 灯 )， 底 盘 束 间 

c8( 右 侧 示 宽 灯 )， 底 盘 束 间 d6 ( 右 后 小 灯 ) 








内 


或 


7 ”0.75 标 5* 右 搭 铁 分 线 和 大 b3 

8 0.75 标 5> 右 搭 铁 分 线 右 a3 

9 0.75 粉红 / 黑 一 挂车 ABS 接口 4 

10 0.75 棕 / 红 全 制 动 信号 开关 $ 

11 0.75 标 / 紫 一 预 热 接口 2 

13 0.75 棕 /白嫩 项 笑 束 间 3 ( 门 控 开关 ) 

14 0.75 棕 /粉红 全 地 板 束 间 3 (安全 带 ) 

15 0.75 浅 蓝 / 柠 / 红 如 气压 1 传感器 ( 报警 ) 
16 0.75 浅 蓝 / 标 / 黑 全 气压 2 传感器 〈 报警 ) 
17 0.75 浅 蓝 / 黑 仿 辅助 用 气 开关 

18 0.75 浅 蓝 / 日 @ 中 央 集 电 盒 c7〈 开 13/1 ) 
19 0.75 黑 / 绿 / 黄 如 底盘 束 间 c5 ( 取 力 需 电 
磁 阀 ) 

0.75 标 / 浅 蓝 含 沫 单 旋 钮 S (确认 ) 

0.75 绿 @ 中 央 集 电 盒 bl (K4/1 挂车 左 小 
灯 控 制 ) 

0.75 浅 蓝 / 红 @ 中央 集 电 盒 c8 ( K6/1 电 喇 
只 控制 ) 

0.75 浅 蓝 / 黄 恕 中 央 集 电 盒 f8 (K10/1 间 
葡 及 低速 控制 ) 





20 
21 


23 


24 


0.75 浅 蓝 / 白 一 诊断 接口 11， 动力 CAN 电 
了 蛆 al， 动力 CAN 电阻 bl1， 动力 CAN 接口 1 
0.75 浅 蓝 / 芮 一 诊断 接口 12， 动 力 CAN 电 
阻 a2， 动力 CAN 电阻 bD2， 动 力 CAN 接口 2 
0.75 柠 / 红 K 线 一 主 车 ABS 接口 6， 诊断 
接口 7 
0.75 标 / 绿 .2> 喇 叭 变换 开关 5$ 
0.75 白 / 黄 代 转向 及 变 光 开关 不 变 光 控制 ) 
0.75 白嫩 转 问 及 变 光 开 关 3 (会 车 控制 ) 
0.75 浅 蓝 / 棕 / 红 .0 菜单 旋钮 6 (左旋 ) 
0.75 紫 / 红 全 转向 及 变 光 开关 & 右 转 控制 ) 
0.75 紫 / 绿 合 转向 及 变 光 开关 7 ( 左 转 控 
制 ) 
0.75 黑 / 红 全 底盘 束 间 bll (倒车 信号 ) 
1.0 红 /和 白 < 避 中 央 集 电 盒 e2 (F31， 由 CBCU 
控制 器 a8 转 ) 
0.75 黑 / 红 / 白 <@ 起 动 钥 是 开关 2， 车 下 起 
动 及 烽火 接口 1 
0.75 浅 蓝 / 红 仿 弹 筑 储 能 信号 开关 
0.75 橙 / 红 含 取 力 吉 开 关 5 
0.75 柳 / 黑 恕 取 力 空 档 开关 5 
0.75 黑 / 标 含 轮 间 差 速 开 关 5$ 
0.75 浅 蓝 / 紫 / 黑 1l4V 工 底盘 束 间 b4 
(转速 W ) 
0.75 黄 世 底盘 束 间 b18 (车速 信号 ) 
0.75 灰 / 红 含 轴 间 差 速 开 关 $ 
0.75 浅 蓝 / 绿 仿 全 轮 驱 动 开关 $ 
0.75 浅 蓝 / 绿 / 棕 含 地板 束 间 1 ( 鸭 驶 室 锁 
止 ) 
0.75 紫 一 EGR 束 间 bl (EGR 故障 信号 ) 
0.75 黑 / 浅 蓝 / 绿 <@ 中 央 集 电 盒 g3 (K11/5 ) 
0.75 棕 / 绿 / 灰 全 底盘 束 间 b8 ( 低档 信和 号 ) 
0.75 浅 蓝 / 标 / 黑 2> 荣 单 旋 钮 2 ( 右 旋 ) 








CBCU 控制 器 d 





CBCU 控制 器 e 


42 
43 
44 
46 
48 


30 


32 


人 DD 一 


‘OO OO 


1 
2 


py 


内 容 
0.75 村 o> 右 搭 铁 分 线 右 b11 
0.75 村 o> 右 搭 铁 分 线 器 a7 
0.75 标 5* 右 搭 铁 分 线 磊 b9 
0.75 黑 / 绿 / 紫 @ 底盘 束 间 c7( 取 力 空 
档 电 磁 痪 备用 ) 
0.75 红 @> 中 央 集 电 盒 bg ( K13/1 挂车 右 小 
灯 控 制 ) 
0.75 黄 / 绿 /和 白 @ 底盘 束 间 d3 (〈 主 车 后 
雾 灯 ) 
0.75 黑 /白马 底盘 束 间 d4( 主 车 倒车 
灯 )， 中 置 转向 轮 接口 2 


0.75 浅 蓝 / 灰 里 灯光 开关 2 前 照 灯 控 制 ) 
0.75 标 <5 底 盘 束 间 b17 (传感器 负电 ) 
0.75 棕 <5 底 盘 束 间 b17 ( 传感器 负电 ) 
0.75 标 <5 底 盘 束 间 b17 (传感器 负电 ) 
0.75 棕 / 浅 蓝 / 白 谷底 盘 束 间 d2 〈 轮 间 差 
速 信号 ) 
0.75 标 / 白 2> 前 雾 灯 开 关 5 
0.75 日 / 芮 > 后 筋 灯 开 关 5 
0.75 栓 一 主 车 ABS 接口 4 
0.75 标 / 绿 全 底盘 束 间 bl10 (起动 空 档 信 
号 ) 
0.75 棕 / 浅 蓝 > 气压 1 传感器 ( 传 感 ) 
0.75 棕 / 紫 20> 气压 2 传 感 锅 〈 传 感 ) 
0.75 棕 / 黑 0> 底 盘 束 间 b14 ( 燃油 传 感 ) 
0.75 浅 蓝 ”D+ < 底盘 束 间 bl( 充电 时 ) 
0.75 柳 / 黑 0 底盘 束 间 b12 (冷却 液 温 
度 传 感 ) 
0.75 标 / 黄 2> 底 盘 束 间 b2( 油 压 传 感 ) 
0.75 浅 蓝 / 红 一 仪表 8( 信息 CAN 高 端 ) 
0.75 浅 蓝 / 黑 一 仪表 10 (信息 CAN 低 端 ) 
0.75 柠 <6 底 盘 束 间 b17 ( 传感器 负电 ) 
0.75 标 /粉红 <@ 人 危险 报警 开关 1 
0.75 黄 / 红 旭 灯光 开关 1 (小 灯 控 制 ) 
075 黑 / 浅 蓝 / 标 <@ 刊 水 开关 8( 间歇 控制 ) 
0.75 黑 / 浅 赣 /和 芮 <@ 刊 水 开关 3 (低速 欣 
制 ) 
0.75 黑 / 黄 <@ 乔 水 开关 6 (洗涤 控制 ) 
0.75 棕 / 绿 / 灰 @ /三 刊 水 电动 机 2 ( 复 
位 时 /复位 后 ) 
0.75 标 / 灰 一 提升 模式 接口 
0.75 标 / 浅 蓝 / 黄 含 底盘 束 间 c6 〈( 取 力 
器 到 位 信号 备用 ) 
0.75 浅 蓝 /白宫 喇叭 按钮 
0.75 棕 / 浅 蓝 / 灰 合 底盘 束 间 c3 (全 轮 
到 位 信号 备用 ) 
0.75 标 / 浅 蓝 / 红 全 底盘 束 间 dl ( 轮 差 
到 位 信号 ) 
0.75 浅 蓝 / 黄 仿 底盘 束 间 b6( 油 压 报警 ) 
0.75 浅 蓝 / 蓝 全 底盘 束 间 b9 (空气 滤 清 
报警 ) 








1.5 柠 5 右 搭 铁 分 线 右 b2 
15 红 / 浅 蓝 G3 电源 < 中 央 集 电 盒 dl ( F29 ) 





CBCU 控制 器 了 
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( 续 


[xc 


内 容 


0.75 紫 / 红 @ 地 板 束 间 6 主 车 右 侧 转 问 灯 ) 
0.75 紫 / 绿 @ 地 板 束 间 X 主 车 左 侧 转 问 灯 ) 
0.75 黑 / 红 .@> 底 盘 束 间 d10 ( 主 车 制 动 灯 ) 
1.5 灰 / 黑 照明 .8 灯光 开关 9， 前 筋 灯 开关 
9， 后 雾 灯 开 关 9， 和 危险 报警 开关 9， 喇叭 变 
换 开 关 9， 取 力 需 开关 9， 取 力 空 档 开 关 9， 
备用 照明 灯 2，EGR 诊断 开关 9， 轮 间 差 速 
开关 9， 轴 间 差 速 开关 9， 后 照 灯 开 关 9， 
全 轮 驱 动 开 关 9， 烟 灰 盒 照明 灯 1， 点 烟 需 ， 
空调 束 间 2， 记 录 仪 接口 14 

15 黑 / 浅 蓝 ”G4 电源 < 中 央 集 电 盒 d6( F30) 
1.5 黄 ， 近 光 @ 左 前 组 合 灯 5， 右前 组 合 灯 
5， 记 录 仪 接口 6 








1.5 浅 蓝 / 红 @ 底盘 束 间 c16 (挂车 右 转 ) 
1.5 紫 / 红 主 车 右 转 @ 右 前 组 合 灯 2， 记 
录 仪 接口 7， 底盘 束 间 d5 
1.5 黄 / 绿 / 白 @ 底 盘 束 间 cl17 (挂车 后 雾 
2 
1.5 黑 / 红 @ 底 盘 束 间 c15 (挂车 制 动 灯 ) 
0.75 黑 @ 起 动 钥 是 开关 4 ( 由 中 央 集 电 念 
15# 接点 转 ) 
1.5 黑 / 标 ，G2 电源 < 中 央 集 电 盒 42( F28 ) 
0.75 紫 / 绿 主 车 左 转 @> 左 前 组 合 灯 2， 记 
录 仪 接口 8， 底盘 束 间 d8 
0.75 白 @ 中 央 集 电 盒 e4、7 (K7/1、K16/1 
远 光 控制 ) 
1.5 柠 o 右 搭 铁 分 线 絮 b5 
0.75 黑 / 黄 恕 洗 次 电动 机 2 
1.0 黑 / 白 .®@ 底 盘 束 间 c18 (挂车 倒车 灯 ) 
15 红 / 黑 G1 电源 < 中 央 集 电 盒 c6(F27 ) 
0.75 黑 / 绿 / 灰 @r 底 盘 束 间 c2 (全 轮 驱 动 
电磁 内 )， 中 置 转 回 轮 接口 1 
0.75 蓝 ”空调 控制 @ 中 央 集 电 盒 g2 ( K8/ 
86 ) 
1.5 浅 蓝 / 绿 @ 底 盘 束 间 c14 (挂车 左 转 ) 








0.75 黑 / 浅 蓝 F19 O> 主 车 ABS 接口 3 

075 浅 蓝 x2 K3/5 < 底盘 束 间 bl (充电 时 ) 

0.75 黑 / 浅 蓝 /和 白 K12/5 @ 底盘 束 间 cl10 
(后 照 灯 ) 

0.75 黑 / 红 F20 挂车 ABS 接口 3 

0.75 棕 / 紫 KI121 @ 后 照 灯 开 关 1 

0.75 黑 / 紫 x2 F2  ®@ 诊 断 接口 16， 灯 
光 开 关 4， 后 照 条 开关 5，EGR 束 间 al ， 中 
央 集 电 盒 g6 


0.75 绿 K4/1 <@ CBCU 控制 器 b21 (挂车 
小 灯 探 制 ) 

0.75 红 / 白 F22 .@> 底 盘 束 间 b16 ( 车 速 里 
程 供电 ) 

1.5 黑 / 绿 F21O> 乔 水 开关 4、7， 乔 水电 
动机 3 

0.75 红 K13/1 <@. CBCU 控制 器 c48 (挂车 右 
小 灯 探 制 ) 
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内 容 
1.5 黑 / 浅 蓝 / 黄 x2 F23 Oy 顶 答 束 间 5， 
记录 仪 接口 11， 底 盘 束 间 b5 
1.5 白 / 红 K13/5 @ 底盘 束 间 c13 (挂车 
小 灯 ) 
1.5 白 / 绿 K4/5 @ 底盘 束 间 cl13 (挂车 
小 灯 ) 
0.75 黑 /日 F24 8 仪表 2 (仪表 供电 ) 


1.5 红 / 绿 F26 @O> 点 烟 器 

15 红 / 白 F25 @> > 仪表 1 (仪表 记 
忆 )， 灯 光 开 关 5， 人 危险 报警 开关 5 

1.5 黑 / 黄 F7 O> F7 电源 接口 2 

1.0 黑 / 绿 F5 8, 底盘 束 间 bl3 (空气 干 
燥 絮 ) 

1.5 蓝 ”F6 中 地 板 束 间 4 座 椅 加 热 备 用 ) 
1.5 红 / F27 > CBCU 控制 器 fl2 ( G1 
电源 ) 

0.75 浅 蓝 / 白 KIS1 <@ CBCU 控制 器 bl18 
( 气 喇叭 控制 ) 

0.75 浅 蓝 / 红 K6/1 <@ CBCU 控制 器 b23 
( 电 喇 叭 控制 ) 


1.5 红 / 浅 蓝 F29 oO CBCU 控制 器 e2 (G3 
电源 ) 

15 黑 / 棕 F28 中 CBCU 控 制 器 人 6 (G2 
电源 ) 

1.5 绿 / 红 K6/5 @ 电 喇叭 

1.5 红 / 黄 F9 > 主 车 ABS 接口 2 

0.75 绿 / 白 K15/5 @> 气 喇叭 电磁 阀 2 

1.5 黑 / 浅 蓝 EF30 O> CBCU 控制 器 e8( G4 


电源 ) 

2.5 红 / 白 F10 > 挂车 ABS 接口 1 

1.5 白 / 红 K16/5 @, 右 辅助 灯 1， 右 前 组 
合 灯 4( 右 远 光 ) 


15 黑 / 紫 
电源 ) 

1.5 黑 / 绿 F31 CBCU 控制 器 a8 (G5 
电源 )， CBCU 控制 器 c12 

0.75 白 K16/1 <@ CBCU 控 制 器 f8( 厂 
远 光 控制 ) 

2.5 红 F34 > 起 动 钥 是 开关 1 

0.75 白 K7/1 <@ CBCU 控制 器 f8 ( 左 远 
光 探 制 ) 

0.75 白 / 绿 K7/5 @ 记录 仪 接口 3 

15 白 / 绿 K7/5 8, 左前 辅助 灯 1， 左 前 
组 合 灯 4 左 远 光 ) 


F32 >。 CBCU 控制 器 a2 (G6 


1.5 红 / 白 F35 @> wy 顶 篷 束 间 1， 记录 
仪 接口 12 

1.5 黑 / 浅 蓝 / 芮 K10/5 @ 天 水 电动 机 5( 低 
速 ) 

0.75 黑 / 黄 / 绿 K11/12 合 排 气 制 动 及 熄火 
开关 2， 车 下 起 动 及 熄火 接口 2 

0.75 浅 蓝 / 黄 K10/1 <@ CBCU 控制 器 b24 





EGR 挫 铁 接点 








EGR 束 间 b 





i 





EGR 控制 侨 a 





EGR 控制 磊 b 


内 
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〈 辕 鞭 及 低速 控制 ) 


6 


0.75 蓝 ”K8/86 <@_CBCU 控制 器 fl4 (空调 
控制 ) 


15 黑 / 浅 蓝 / 绿 K11/5 @、CBCU 控制 器 c34， 
EGR 束 间 a2， 底 盘 束 间 cll ( 排 气 制 动 电磁 


网 ) 
2.5 黑 / 红 K8/87 中 .8 空调 束 间 3 (空调 
供电 ) 


0.75 黑 / 紫 K11/1 中央 集 电 盒 a8 (F2 ) 





(此 搭 铁 接点 为 BGR 线束 ， 接 中 央 集 电 金 拱 铁 接点 ) 





0.75 柠 x2 EGR 控制 问 a7、a8、a9,，EGR 
网 2、4， 油 条 电磁 网 2 


(插座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 EGR 线 束 ) 


5 一 一 


0.75 黑 / 紫 @ 中 央 集 电 傅 a8 (下 2 ) 

0.75 黑 / 浅 赣 / 绿 昌 中 央 集 电 盒 g3( K11/5 ) 
0.75 黑 / 紫 @ EGR 控制 器 bl14 

0.75 标 /粉红 “ 排 气 制 动 信号 @@ EGR 控制 
髓 bl 


(插头 为 驾驶 室 线束 ， 插 座 为 EGR 线 束 ) 


oo 和 OW 个 一 oo0oU 人 由 DD 一 
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0.75 紫 ”故障 报警 一 CBCU 控制 器 c33 
0.5 屏蔽 线 


0.75 浅 蓝 / 紫 含 EGR 诊断 开关 5 
0.5 楼 一 诊断 接口 8 (串口 数据 TXD ) 
0.5 浅 蓝 一 诊断 接口 9 (串口 数据 RXD ) 
0.75 红 / 白 < 中 央 集 电 盒 30# 接点 
0.75 紫 ”故障 灯 一 EGR 控制 器 al 
0.5 屏蔽 一 EGR 控制 器 b26 
0.75 浅 蓝 / 紫 生 诊断 开关 ”EGR 控制 器 b2 
0.5 柳 一 EGR 控制 器 b12 (串口 数据 TXD ) 
0.5 浅 蓝 一 EGR 控制 器 b13 (串口 数据 RXD ) 
0.75 浅 蓝 / 白 一 EGR 控制 右 b25 (CAN 高 端 ) 
0.75 浅 蓝 / 黄 一 EGR 控制 右 b24 (CAN 低 端 ) 
0.75 红 O 30# 电源 ”EGR 控制 器 a12 
0.75 紫 ”故障 灯 一 EGR 束 间 bl (CBCU 控制 
人 C33 ) 
0.75 黑 @> EGR 况 1 
0.75 浅 蓝 / 红 志 . 预 行程 电动 机 2 
0.75 浅 蓝 / 黑 志 . 预 行 程 电动 机 1 
0.75 浅 蓝 / 白鼠 . 预 行程 电动 机 4 
0.75 浅 蓝 / 黄 起 - 预 行程 电动 机 3 
0.75 棕 5> EGR 搭 铁 接点 
0.75 棕 5> EGR 搭 铁 接点 
0.75 棕 5> EGR 搭 铁 接点 

1.0 红 / 黑 @ 油 条 电磁 内 1 

0.75 红 < 〇 EGR 束 间 b8 (30# 电源 ) 


0.75 棕 /粉红 <@ EGR 束 间 a2 ( 排 气 制 动 信 
号 ) 

0.75 浅 蓝 / 紫 含 EGR 束 间 b3 (诊断 开关 ) 
0.75 标 5V- < 油门 位 置 传 感 旨 3， 油 门 位 
置 检测 接口 3 

0.75 白 “” 信 号 < 油门 位 置 传感器 2， 油门 位 
置 检测 接口 2 


进 气 压力 温度 


预 行程 电动 机 


人 





预 行程 检测 接口 


We \ 
2 中 3 
EGR 冷却 液 温度 
传 感 需 


让 








请 LU P 一 请 DDC 一 


全 UD 让 一 
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内 容 
0.75 红 5V+ 20> 油门 位 置 传 感 絮 1， 油 门 
位 置 检测 接口 1 
0.75 浅 蓝 / 黑 几 转速 传感器 2 ( 负 端 ) 
0.75 浅 蓝 / 红 帮 转速 传感器 1 ( 正 端 ) 
0.5. 绿 5SV+ > 进 气压 力 温度 传 感 硕 2 
0.5 灰 ”压力 <9. 进 气 压力 温度 传感器 1 
0.5 紫 ”温度 2> 进 气压 力 温 度 传 感 需 3 
0.5 标 / 黑 5V- <6 进 气压 力 温 度 传 感 硕 4 
0.5 柳 一 EGR 束 间 b4 (串口 数据 TXD ) 
0.5 浅 蓝 一 EGR 束 间 b5 ( 串口 数据 RXD ) 
0.75 黑 / 紫 @ EGR 束 间 al (F2 ) 
0.75 标 / 红 5V- 三 预 行程 传 感 融 3， 
预 行程 检测 接口 3 
0.5 黑 / 白 信号 <9 预 行程 传感器 2， 预 
行程 检测 接口 2 
0.5 黑 / 红 5V+ O> 预 行程 传 感 需 1， 预 
行程 检测 接口 1 
0.75 权 1/ 红 @> EGR 网 3 
0.75 棕 / 白 <5 EGR 冷却 液 温度 传感器 1 
0.75 蓝 .0> EGR 冷却 液 温度 传感器 2 
0.75 浅 蓝 / 黄 一 EGR 束 间 b7 (CAN 低 端 ) 
0.75 浅 蓝 / 白 一 EGR 束 间 b6 (CAN 高 端 ) 
0.5 屏蔽 线 一 EGR 束 间 b2 

















压力 > EGR 控制 器 b9 

0.5 绿 5V+ <Q EGR 控制 器 b8 

0.5 紫 ”温度 <Q EGR 控制 右 bl10 

0.5 紫 / 白 5V- 太 EGR 控制 器 b11 


0.5 灰 


0.75 黑 <@._ EGR 控制 器 a2 
0.75 棕 5> EGR 搭 铁 接点 
0.75 橙 / 红 <@ EGR 控制 器 b20 
0.75 棕 5> EGR 搭 铁 接点 


线圈 2A 志 、EGR 控制 器 a4 
线圈 2B 十 . EGR 控制 器 a3 


0.75 浅 蓝 / 黑 
0.75 浅 蓝 / 红 
0.75 浅 蓝 / 黄 
0.75 浅 蓝 / 白 线圈 1B 亏 、 EGR 控制 器 a5 
0.5 黑 / 红 5V+ <Q EGR 控制 器 b18 
0.5 黑 / 白 信号 O> EGR 控制 髓 b17 
0.5 黑 / 黄 5V- az EGR 控制 器 b16 





0.75 黑 / 红 5V+ .<Q EGR 控制 器 b18 
0.75 黑 / 白 信号 0, EGR 控制 器 b17 





0.75 黑 / 黄 5V- 5 EGR 控制 器 b16 


0.5 检 5 EGR 控制 器 b22 
0.5 屏蔽 线 一 EGR 控制 器 b22 
0.5 蓝 <o._ EGR 控制 器 b23 





油条 电磁 疾 





3 
1.0 红 / 黑 @ EGR 控制 器 all 
1.0 棕 5> EGR 搭 铁 接点 
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F7 电源 接口 


右前 组 合 灯 





es 







右 辅 助 灯 





右前 雾 灯 


EDB 二 
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线圈 1A 志 - EGR 控制 器 a6 | 右 拱 铁 分 线 器 
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名 称 
转速 传 感 带 
~ ~ | 
ls : 27 
油门 位 置 传 感 名 
. “ 
ss 3 
油门 位 置 检测 接口 





、 重 汽 过 疾 HOWO (09 系 ) 汽车 |2339 
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遇 


0.75 浅 蓝 / 红 正 端 几 EGR 控制 器 b7 
0.75 浅 蓝 / 负 端 几 EGR 控制 硕 b6 


0.5 红 5V+ <Q EGR 控制 器 b5 
0.5 白 ”信号 .0 EGR 控制 器 b4 
0.5 黄 5V- az EGR 控制 器 b3 


0.75 红 
0.75 白 


5V+ <Q EGR 控制 器 b5 
信号 .0 EGR 控制 器 b4 
5V- 5 EGR 控制 器 b3 


车 下 起 动 及 烽火 遍 加 
接口 


















1 0.75 黑 / 红 / 白 @ 底盘 束 间 b3 (车 下 副 起 
动 按钮 备用 )，CBCU 控制 器 c13 

2 0.75 黑 / 黄 / 绿 生 中 央 集 电 盒 仙 (车 下 炸 火 
按钮 备用 ) 

1 1.5 标 一 > 右 搭 铁 分 线 需 al 

2 1.5 黑 / 芮 < 避 中 央 集 电 盒 c3 (F7) 

1 1.5 柠 o> 右 搭 铁 分 线 右 b7 

2 0.75 紫 / 红 右 转 <@ CBCU 控制 硕 亿 

3 0.75 灰 / 红 小 灯 <@ CBCU 控制 器 a9 

4 1.5 白 / 红 远 光 <@ 中 央 集 电 盒 d8(K16/5 ) 

5 1.5 黄 / 红 近 光 <@ CBCU 控制 希 e9 

1 _ 1.5 日 / 绿 / 粉 红 旭 中 央 集 电 盒 d8 ( K16/5 ) 

2 1.5 标 5> 右 搭 铁 分 线 器 b7 

1 1.5 标 5>* 右 搭 铁 分 线 顺 b7 

2 1.5 灰 / 黑 / 黄 <@ CBCU 控制 器 a7 
4.0 棕 5> 一 > 中 央 集 电 盒 搭 铁 接 点 
4.0 柠 < 挂车 ABS 接口 2 


\D ~] Un 一 


-OW 人 iiP 


2.5 柠 <-- <6 中 搭 铁 点 
1.5 柠 <- <6 右 搭 铁 分 线 郁 a9 


1.5 棕 < 一 F7 电源 接口 1 

0.75 棕 <5 CBCU 控制 器 b8 
1.5 标 <- <6 右 搭 铁 分 线 器 b8 
0.75 棕 <5 CBCU 控制 器 c43 
1.5 棕 5> 一 > 右 搭 铁 点 


1.5 柠 <5 CBCU 控制 器 el 

0.75 棕 <5 CBCU 控制 器 b7 

1.5 标 < 一 主 车 ABS 接口 1 

1.5 棕 <5 CBCU 控制 器 fo 

1.5 棕 <65 底 盘 束 间 c12 ( 挂车 搭 铁 ) 

1.5 标 <5 右 辅助 灯 2， 右 前 雾 灯 1， 右 前 组 
合 灯 1 

1.5 标 5= 玉 右 搭 铁 分 线 右 a5 

0.75 棕 <5 CBCU 控制 器 c44 


10 ”0.75 柠 古 记录 仪 接口 15 
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名 称 
记录 仪 接口 





顶 笑 束 间 





气压 1 二 极 管 
[mi < 
J 

气压 2 二 极 管 
'm We < 
I 

提升 模式 接口 





-RT 
中 置 转向 轮 接口 











货 汽车 线束 图 解 











( 续 ) 
内 容 名 称 内 容 

11 0.75 棕 <6 CBCU 控制 器 c42 底盘 束 间 b ”插头 为 驾驶 室 线束 ， 插 座 为 底盘 线束 ) 
12 1.5 棕 < 挂车 ABS 接口 5 1 0.75 浅 蓝 ”D+ 2> CBCU 控制 器 d14 (充电 
13 ”1.5 棕 <o CBCU 控制 器 a3 时 )， 中 央 集 电 盒 a4( 充电 时 ) 
14 1.5 柠 < 一 预 热 接 口 1 2 0.75 棕 / 黄 <© CBCU 控制 器 d16 油 压 传 感 ) 

3 0.75 黑 / 红 / 白 起 动 刀 起动 钥匙 开关 2， 
1 0.75 棕 / 红 合 制 动 信 号 开关 5 车 下 起 动 及 熄火 接口 1 
2 0.75 黄 世 底盘 束 间 bl18 ( 车 速 里 程 信号 ) 4 0.75 浅 蓝 / 紫 / 黑 志 CCBCU 控制 器 c21 ( 转 
3 0.75 白 / 绿 昌 中 央 集 电 盒 8 〈 左 远 光 ) 速 W ) 
4 0.7$ 浅 蓝 / 棕 / 红 含 气压 1 二 极 管 1， 气 5 1.5 黑 / 浅 蓝 / 呐 怕 中 央 集 电 盒 b (F23) 


压 2 二极管 1 








5 0.75 浅 蓝 / 白 刀 喇叭 按钮 8 
6 0.75 黄 / 红 <@ CBCU 控制 器 e9 ( 近 光 ) 
7 0.75 紫 / 红 <@ CBCU 控制 器 人 2 ( 右 转 ) 9 
8 0.75 紫 / 绿 <@ CBCU 控制 器 全 ( 左 转 ) 
9 0.75 灰 / 黑 / 黄 @ CBCU 控 制 器 a7 (前 10 
雾 灯 ) 11 
10 0.75 黑 /和 白嫩 底盘 束 间 bll ( 倒车 信和 号 ) 
11 0.75 黑 / 浅 蓝 > 顶 答 束 间 5$ 12 
0.75 黑 / 浅 蓝 / 呐 < 避 中 央 集 电 盒 bg (F23 ) 
12 0.75 红 / 白 <@ 中 央 集 电 盒 人 (F35) 13 
13 0.75 柠 /白嫩 项 篷 束 间 3 ( 门 控 开 关 ) 14 
14 0.75 灰 / 黑 @ CBCU 控制 器 e7 (照明 ) 
15 0.75 棕 5> 右 搭 铁 分 线 需 b10 15 
16 
1 15 红 / 白 车 内 灯 等 <@ 心中 央 集 电 盒 f 
(F35 ) 17 
2 0.75 灰 / 红 右 示 高 灯 <@ CBCU 控制 器 a9 18 
3 0.75 棕 / 白 ” 门 控 开关 二 CBCU 控制 锅 b13， 


记录 仪 接口 13 

0.75 灰 / 绿 左 示 高 灯 <@ CBCU 控制 器 a6 
0.75 黑 / 浅 蓝 / 黄 < 忆 中 央 集 电 盒 b5( F23 ) 
0.75 红 <@ 过 电压 熔断 带 


1 0.75 棕 / 红 全 记录 仪 接口 4 
2 0.75 浅 蓝 / 棕 / 红 如 气压 1 传感器 





1 0.75 标 / 红 登记 录 仪 接口 4 
2 0.75 浅 蓝 / 棕 / 黑 如 气压 2 传感器 





0.75 棕 / 灰 一 CBCU 控制 器 d28 








0.75 浅 蓝 / 黄 嫩 CBCU 控制 器 d35 ( 油 压 报警 ) 
0.75 棕 / 绿 / 灰 合 CBCU 控制 器 c35 (低档 
指示 ) 
0.75 浅 蓝 / 蓝 司 CBCU 控制 器 d37 ( 空气 滤 
清 ) 
0.75 棕 / 绿 嫩 CBCU 控制 絮 d9 (起 动 空 档 ) 
0.75 黑 / 白 写 CBCU 控制 器 cll (倒车 信 
号 )， 记 录 仪 接口 10 
0.75 柳 / 黑 <QCBCU 控制 右 d1l5 (冷却 液 
温度 传 感 ) 
10 黑 / 绿 空气 干燥 <@ 中 央 集 电 盒 4 (FS ) 
0.75 棕 / 黑 <2.CBCU 控制 器 d13 (燃油 传 
感 ) 
1.5 蓝 ”压缩 机 空调 压力 开关 2 
0.75 红 / 白 车 速 里 程 供电 < 中央 集 电 念 
b2 (F22 ) 
1.5 标 5> CBCU 控制 硕 42、d3 、d4 、d21 
0.75 黄 志 CBCU 控制 锅 c22 ( 车 速 里 程 信 
号 )， 记 录 仪 接口 2 
0.75 浅 蓝 ”D+ <92 交流 发 电机 c ( 充电 时 ) 
0.75 标 / 黄 2> 油 压 传 感 器 1 ( 油 压 传 感 ) 
0.75 黑 / 红 /日 @ 起 动 继 电 融 cl 
0.75 浅 蓝 / 紫 / 黑 开交 流 发 电机 d( 转速 W ) 
1.0 黑 / 浅 蓝 / 黄 〇 > 备用 接口 2 
0.75 浅 蓝 / 黄 含 油 压 传 感 锅 2 ( 油 压 报警 ) 
0.75 标 / 绿 / 灰 全 低档 信号 开关 
0.75 浅 蓝 / 蓝 全 空气 滤 清 信号 开关 
0.75 标 / 绿 含 空 档 信 号 开关 
0.75 黑 / 白嫩 倒车 信号 开关 
0.75 柳 / 黑 2> 冷 却 液 温 度 传感器 1 
0.75 黑 / 绿 @ 空气 干燥 套 
0.75 标 / 黑 2> 燃油 传感器 





一 香 避 1 0.5 黑 / 绿 / 灰 一 CBCU 控制 硕 fl13 15 ”1.5 蓝 @ 压缩 机 
2 0.75 黑 / 白 一 CBCU 控制 器 c52 16 0.5 红 .@, 车 速 里 程 传 感 器 3 (24V 供电 ) 
预 热 接口 17 0.75 柠 三 冷却 液 温度 传 感 絮 2， 燃油 传 感 
~ 1 1.5 标 一 > 右 搭 铁 分 线 器 bl14 器 ， 车 速 里 程 传感器 4 
-中 2 15 黑 / 浅 蓝 一 CBCU 控制 器 a4 18 0.5 黄 习 车速 里 程 传感器 1 (信号 ) 
0.75 棕 / 紫 一 CBCU 控制 器 b11 底盘 束 间 c (插头 为 驾驶 室 线束 ， 插 座 为 底盘 线束 ) 
底盘 车 内 搭 铁 点 _ 略 葬 有 天 基本 本 天 机 扫 员 殉 1 0.75 黑 / 绿 / 红 轮 间 差 速 阅 < CBCU 控制 
人 入 启 8.0 棕 5> 一 > 蓄电池 负极 接点 雍 al 
底盘 束 间 a 。 ( 播 座 为 驾驶 室 线束 ， 插 头 为 底盘 线束 ) 2 075 黑 / 绿 / 灰 全 轮 驱 动 阅 @ CBCU 控制 
3 8.0 红 〇 > 中 央 集 电 盒 30# 接点 ， 过 电压 熔 器 fl3 
汤 兹 3 0.75 棕 / 浅 蓝 / 灰 全 CBCU 控制 器 d33 (全 
8.0 红 < 〇 交流 发 电机 a 轮 驱动 到 位 信号 ) 





| 


< 起 动机 《火线 ) 


0.75 黑 / 绿 / 白 ” 轴 间 差 速 阅 <@ CBCU 控制 
名 a5 








底盘 束 间 d 





17 


灯 ) 挂 
18 





8 
9 
10 


| 加 ee 棕 ， / 浅 蓝 | / ee ne 控制 器 434 ( 轮 


内 容 
075 黑 / 绿 / 黄 ” 取 力 带 阀 <@ CBCU 控制 器 
b19 
0.75 柠 / 浅 蓝 / 黄 如 CBCU 控制 器 d29 ( 取 
力 器 到 位 信和 号 
0.75 。 取 力 空 档 阀 <@ CBCU 控制 
骼 c46 
0.75 灰 / 红 主 车 右 侧 示 宽 灯 <@ CBCU 控 
制 炙 a9 
0.75 灰 / 绿 ” 主 车 左 侧 示 宽 灯 <@ CBCU 控 
制 髓 a6 
0.75 黑 / 浅 蓝 / 白 后 照 灯 刀 中 央 集 电 
盒 a5 
0.75 黑 / 浅 蓝 / 绿 排 气 制 动 阀 中 央 
集 电 盒 83 
1.0 柠 o> 右 搭 铁 分 线 右 b6 
15 灰 / 黑 挂车 小 灯 < 里 中 央 集 电 盒 b6、b7 | 准 
1.5 浅 蓝 / 绿 ”挂车 左 转 <@ CBCU 控制 
LS 
1.5 黑 / 红 挂车 制 动 灯 @@ CBCU 控制 
器 他 
1.5 浅 蓝 / 红 挂车 右 转 <@ CBCU 控制 
器 fl 
1.5 黄 / 绿 / 白 ”挂车 后 筋 灯 <@ CBCU 控 
制 旭 他 
1.5 黑 / 白 挂车 倒车 灯 @ CBCU 控制 
Tl 
0.75 黑 / 绿 / 红 @ 轮 间 差 速 电磁 奖 
0.75 黑 / 绿 / 昌 @ 轴 间 差 速 电磁 峰 
0.75 灰 / 红 @ 右 侧 示 宽 灯 1 








0.75 灰 / 绿 @r 左 侧 示 宽 灯 1 
0.75 黑 / 浅 蓝 /白马 后 照 灯 2 
0.75 黑 / 浅 蓝 / 绿 妃 排 气 制 动 电磁 阀 
1.5 棕 45 5 挂车 插座 (挂车 搭 铁 ) 
1.5 灰 / 黑 @ 挂 车 插座 (挂车 小 灯 ) 
0.75 浅 蓝 1 绿 @ 挂 车 插座 (挂车 左 转 ) 
0.75 黑 @ 挂 车 插座 (挂车 制 动 灯 ) 
0.75 浅 蓝 蓝 / 红 @> 挂 车 插座 (挂车 右 转 ) 
0.75 黄 / 绿 /白色 挂车 插座 (挂车 后 雾 


_ 


插 


颇 


0.755 黑 / ee | 





间 差 速 到 位 信号 ) 

0.75 棕 / 浅 蓝 /白人 三 CBCU 控制 器 d5 ( 轴 

间 差 速 到 位 信号 ) 

0.75 芮 / 绿 / 白 主 车 后 和 雾 灯 昌 CBCU 控 

制 希 c50 

0.7$ 黑 /和 白 主 车 倒车 灯 <@ CBCU 控制 

髓 c52 

0.75 系 / 红 主 车 右 转 <@ CBCU 控制 带 包 | 左 侧 

0.75 灰 / 红 主 车 右 后 小 灯 <@ CBCU 控 

制 大 a9 

0.75 紫 / 绿 主 车 左 转 <@@ CBCU 控制 锅 全 ‖ 右 侧 

0.75 灰 / 绿 ” 左 后 小 灯 <@ CBCU 控制 右 a6 
075 黑 / 红 主 车 制 动 厅 <@ CBCU 控制 右 66 
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( 续 ) 
内 容 


0.75 棕 / 浅 蓝 / 红 全 后 灯 分 线 盒 1 ( 轮 间 

差 速 信号 ) 

0.75 标 / 浅 蓝 /和 白 合 后 灯 分 线 盒 /2 ( 轴 间 

差 速 信号 ) 

0.75 黄 / 绿 / 白 @@ 后 灯 分 线 盒 1/3( 后 雾 灯 ) 

0.75 黑 / 白 @ 后 灯 分 线 盒 1/4 (倒车 灯 ) 

0.75 此 / 红 @> 后 灯 分 线 盒 62〈 右 转 ) 

0.75 灰 / 红 @ 后 灯 分 线 盒 6/3 ( 右 后 小 灯 ) 

0.75 黑 / 黄 一 后 灯 分 线 盒 9/1 (备用 ) 

0.75 紫 / 绿 @r 后 灯 分 线 盒 9/2 ( 左 转 ) 

0.75 灰 / 绿 @ 后 灯 分 线 盒 9%3〈 左 后 小 灯 ) 
0.75 黑 / 红 @ 后 灯 分 线 盒 9/4( 制 动 灯 ) 


1.0 标 一 > 蓄电池 负极 接点 
1.0 黑 / 浅 蓝 / 黄 < 底盘 束 间 b5 


0.75 杰 / 黑 <2 底盘 束 间 bl12 
0.75 标 ， 搭 铁 5> 底 盘 束 间 b17 


8.0 红 B+ 名 ,底盘 束 间 a 

8.0 红 < 起 动机 b (火线 ) 

8.0 黑 一 起 动机 搭 铁 点 

0.75 浅 蓝 ”D+ 0> 底 盘 束 间 bl (充电 时 ) 
0.75 浅 蓝 / 紫 / 黑 转速 W 二 底盘 束 间 b4 


1.5 蓝 @ 底 盘 束 间 b15 





0.75 棕 / 黄 ” 传 感 避 底盘 束 间 b2 
0.75 浅 蓝 / 黄 报警 二 底盘 束 间 b6 


0.75 浅 蓝 / 蓝 生 底盘 束 间 b9 
0.75 标 一 > 蓄电池 负极 接点 


8.0 红 ”火线 > 交流 发 电机 a 
8.0 电磁 开关 里 起 动 继 电 融 b 


8.0 黑 一 交流 发 电机 b 
4.0 标 <5 后 灯 分 线 盒 3/5 


1.0 标 ， 搭 铁 5> 底 盘 束 间 c12 

0.75 黑 / 浅 蓝 ” 倒 车 灯 昌 底盘 束 间 c18 
0.75 黄 / 绿 / 白 后 筋 灯 < 昌 底 盘 束 间 c17 
0.75 黑 制 动 灯 < 里 底盘 束 间 c15 

0.75 浅 划 蓝 / 绿 左 转 < 旺 底盘 束 间 cl14 
0.75 浅 蓝 蓝 / 红 右 转 里 底盘 束 间 c16 

1.5 灰 / 小 灯 坦 底盘 束 间 c13 


0.75 棕 5 了 蓄电池 负极 接点 
0.75 黑 / 浅 蓝 / 白 <@ 底 盘 束 间 c10 


0.75 灰 / 绿 昌 底盘 束 间 c9 
0.75 棕 5 了 蓄电池 负极 接点 


0.75 灰 / 红 < 底盘 束 间 c8 
0.75 棕 5 了 蓄电池 负极 接点 
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起 动 二 极 管 


十 双 





起 动 继 电 禹 


a 














内 容 
0.75 黑 / 绿 昌 底盘 束 间 b13 
0.75 标 一 > 蓄电池 负极 接点 


0.75 标 / 绿 生 底盘 束 间 bl10， 起 动 继 电 需 c2 
0.75 标 一 > 蓄电池 负极 接点 


0.75 黑 / 白 合 底盘 束 间 bl1 
0.75 标 一 > 蓄电池 负极 接点 


0.75 标 / 绿 / 灰 写 底 盘 束 间 b8 
0.75 标 一 > 蓄电池 负极 接点 


信号 并 底盘 束 间 b18 
24V 供电 里 底盘 束 间 bl16 
搭 铁 5> 底 盘 束 间 b17 


0.5 黄 
3 0.5 红 
4 05 棕 


1 0.75 黑 / 红 / 白 x2 一 起 动 继电器 cl 
2 0.75 棕 / 绿 x 2 一 起 动 继电器 c2 





a 8.0 红 < ( 单 短线 另 接 电源 总 开关 输出 端 ) 
b 8.0 黑 @ 起 动机 b (电磁 开关 ) 
0.75 黑 / 红 /和 白 旭 底盘 束 间 b3 
一 起 动 二 极 管 1 
c2 0.75 棕 / 绿 恕 空 档 信号 开关 
一 起 动 二 极 管 2 


cl 


8.0 村 < < 底盘 车 内 拱 铁 点 
0.75 棕 x 11 <5 < … 
1.0 棕 <-= 备 用 接口 1 


0.75 棕 / 黑 底盘 束 间 b14 
0.75 标 ， 搭 铁 5> 底 盘 束 间 b17 


0.75 黑 / 浅 蓝 / 绿 - 昌 底盘 束 间 cl11 
0.75 标 5> 蓄 电池 负极 接点 


0.75 黑 / 绿 / 红 里 底盘 束 间 cl 
0.75 标 5> 蓄 电池 负极 接点 


0.75 黑 / 绿 / 白 <@ 底 盘 束 间 c4 
0.75 标 5> 蓄 电池 负极 接点 


1 0.75 标 / 浅 蓝 / 红 局 底 盘 束 间 dl ( 轮 间 差 
速 信号 ) 

2 0.75 柠 / 浅 蓝 / 白 全 底 盘 束 间 d2 ( 轴 间 差 
速 信号 ) 

3 0.75 黄 / 绿 / 白 <@ 底 盘 束 间 d3〈 后 雾 灯 ) 

4 0.75 黑 / 白 <@ 底 盘 束 间 d4 (倒车 灯 ) 


后 灯 分 线 售 2 BO 于 于 于 


2 
3- 
4 一 
S 


1 0.75 棕 / 浅 蓝 / 红 写 轮 间 差 速 信号 开关 
(中 桥 、 后 桥 ) 
2 0.75 棕 / 浅 蓝 / 白 恕 轴 间 差 速 信号 开关 


内 


IN 
吧 


Hl 
. 
孙 
LD 


= 5 4.0 棕 ”起 动机 搭 铁 点 
这 
S 

后 灯 分 线 盒 4 多 于 于 
= 3 0.75 黑 / 黄 @ 右 后 组 合 灯 6 (后 雾 灯 ) 
3- 4 0.75 灰 / 绿 @ 右 后 组 合 灯 5 (倒车 灯 ) 
S 

后 灯 分 线 侈 5 RB 守 于 
= 3 0.75 黑 / 黄 @, 左 后 组 合 灯 6 (后 雾 灯 ) 
3- 4 0.75 灰 / 红 @, 左 后 组 合 灯 5 (倒车 灯 ) 
4- 

后 灯 分 线 盒 6 RE 于 于 于 


2 0.75 紫 / 红 里 底盘 束 间 d$ ( 右 转 ) 
3 0.7$ 灰 / 红 昌 底盘 束 间 d6 ( 右 后 小 灯 ) 


【此 播 座 为 右 后 灯 线 束 ) 

2 0.75 紫 / 红 @ 右 后 组 合 灯 2 ( 右 转 ) 

3 0.7$ 灰 / 红 @ 右 后 组 合 灯 4 (小 灯 ) 

4 0.75 黑 / 红 @ 右 后 组 合 灯 3 ( 制 动 灯 ) 
5 0.75 标 <6 右 后 组 合 灯 1 ( 搭 铁 ) 
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n= 
二 和 


二 
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| 








1 


n= 








后 灯 分 线 盒 9 ME 于 于 
上 1 0.75 黑 / 黄 一 底盘 束 间 d7 ( 备用) 
2 0.75 紫 / 绿 昌 底盘 束 间 d8 ( 左 转 ) 
之 3 0.75 灰 / 绿 昌 底盘 束 间 d9 ( 左 后 小 灯 ) 
4 0.75 黑 / 红 姐 底盘 束 间 d10 ( 制 动 灯 ) 
后 灯 分 线 使 10 宝 守 于 到 于 于 二 
上 2 0.75 紫 / 绿 @ 左 后 组 合 灯 2 ( 左 转 ) 
3- 3 ”0.75 灰 / 绿 @ 左 后 组 合 灯 4( 左 后 小 灯 ) 
也 4 0.75 黑 / 红 @ 左 后 组 合 灯 3 ( 制 动 灯 ) 
5 0.75 标 <65 左 后 组 合 灯 1 ( 搭 铁 ) 
轮 间 差 速 信号 开关 长 天 交 
0.75 棕 / 浅 蓝 / 红 合 后 灯 分 线 盒 2/1 
轴 间 差 速 信 号 开关 
eeEE 0.75 棕 / 浅 蓝 / 白 合 后 灯 分 线 盒 2/2 
轮 间 差 速 信号 开关 医 宝 和 状 


0.75 棕 / 浅 蓝 / 红 合 后 灯 分 线 盒 2/1 


挫 铁 5* 后 灯 分 线 盒 7/5 
右 转 <@ 后 灯 分 线 爹 7/2 
制 动 灯 < 里 后 灯 分 线 盒 7/4 
小 灯 < 里 后 灯 分 线 盒 7/3 
倒车 灯 里 后 灯 分 线 盒 4/4 
后 务 灯 <@ 后 灯 分 线 盒 4/3 


0.75 棕 

0.75 紫 / 红 
0.75 57 
0.75 灰 /条 
0.75 灰 / 绿 


ry/ 一 


G 八 nn 上 已 一 


0.75 棕 

0.75 紫 / 绿 
0.75 a2/ 并 
0.75 灰 / 绿 
0.75 灰 / 红 


搭 铁 5 后 灯 分 线 盒 10/5 
左 转 如 后 灯 分 线 盒 10/2 
制 动 灯 @ 后 灯 分 线 盒 10/4 
小 灯 里 后 灯 分 线 盒 10/3 
倒车 灯 < 里 后 灯 分 线 盒 5/4 
后 筋 灯 里 后 灯 分 线 盒 5/3 





OO nn 上 UDP 一 


4/ 一 





十 三 、 重 汽 索 疾 HOWO (09 系 ) 汽车 1997 





图 13-5 _b、c、d 揪 座 的 拔 出 后 状态 


LDL LN EL 


图 13-6 b、c、d 插 座 的 插入 后 状态 
图 13-4 CBCU 控 制 器 插座 图 





江铃 顺 达 J]X1040TSGA23 轻型 载 赁 汽车 线束 布局 图 见 图 14-1， 电 路 原理 图 见 图 14-2， 
线束 剖析 见 表 14-1。 
























制 | 动 液 位 开关 JE 怖 到 吉 () Az PP 内 EA 去 有 j 一 有 4 
3 PD 真 二 报 营 峰 哆 器 广 ” 驻 车 抽动 系 接口 备用 接口 cig 
备用 接口 a 口 二 本 中 宝 调 炊 断 天 
备用 接口 a = We /lett 一 刊 水 电容 器 
sin ee ge | -一 名 变 | Ib 、 二 让 | 卫 云 让 
项 自 束 间 。， 排 SY 电 eh 
一 所 a ~、 A /4 子 击 备用 控制 天 
| 一 -一 2 > a 
诊断 接口 总 动 | | 制 气 排 上 山口 启 二 号 “ 电 号 有 门 束 癌 
离 到 动 制 气 鼓 面 点 鼓 开 开 机 器 阻 b 
左 站 来 间 村 | 全 乔 允 邓 短路 日 风 板 顶风 其 关 故障 诊断 启 断 器 忆 4 评 
区 其 物 浆 区 沿 劲 开 照 器 电 枯 忆 故 陋 诊断 炊 断 融 喷 油 泵 控制 器 (ECU) 
驻 车 制 动 开关 是 组 六 开 贡 关 盟 强 界 
开会 关 : 3 
将 下 DLL5lcl71sl9hol) 
驾驶 室 线束 | 
-ee 搭 铁 点 (驾驶 室 ) 电器 会 
左 转向 辅助 灯 口 2 er so 吕 右 转向 辅助 灯 
左前 照 灯 口 喇叭 呈 站 右前 照 灯 
真空 报警 开关 呈 人 
外 在 占 万 眠 吕 民生 宋 半 yi 本 
左前 组 会 灯 品 搭 铁 点 ( 底盘 大 梁 ) 由 六 右前 组 合 妇 
无 前 雾 灯 已 右前 筋 灯 
局 排 气 制 动 温 控 开关 . b 
BG O 区 济 居 由 术 
预 热电 了 冷却 液 湿度 表 传感器 。 多 太 
: 油门 位 置 传感器 ECU 冷 却 液 温度 传感器 Ey 
水 位 报警 开关 口 起 动机 电磁 开关 水 信 咸 暴 - 
”下 时 行程 传感器 wa | 
所 铁 下 ©— : 回 油 电位 内 排 气 制 动 备用 接口 
合 革 六 握 、 3 二 已 云 让 林 三 革 入 乡 :> FE 昌 由 乳 和 组 
= 0 起 动机 易 熔 线 正 时 电 人 砂 疾 供 油 电磁 效 
i 站 总 速 提升 电磁 阀 油 压 报 去 开关 
预 热 继电器 ?6 油气 分 离 器 发 动机 束 间 
乏 目 : ; EE 
导 ws 排 气 制 动 电磁 阀 
起 动 继电器 . 5: 
: Re 0 倒车 灯 开 关 
中 空调 品 低 压 开 关 一 ~ 
门 冷凝 电动 机 = 积 水 报警 开关 
|] 冷凝 熔断 天 V 燃油 传感器 
底 舱 备用 接 | | 冷凝 低速 继电器 本 ne LI 5 | 
加 | 冷凝 高 速 继电器 电器 盒 数 子 说 明 
1. 喇 以 继 电 带 2. 间 砍 继 电 带 3. 排 气 制 动 继 电 带 4. 充电 继 电 带 
底盘 备用 接口 b 口 FB 搭 铁 点 5. 变 光 继 电器 6. 回 油 阀 继 电 避 7. 小 灯 继 电器 8. 前 照 灯 继 电器 
后 灯 束 间 竹 照 灶 9. 空 调 继 电 融 10. 内 交融 11 转向 辅助 继 电 帮 12 .熔断 带 盒 





ne td 
了 出 红 时 


左前 组 合 灯 三 


14-1 江铃 顺 达 JX1040TSGA23 轻 型 载 货 汽车 线束 布局 


电源 ” 起动 电 控 VE 喷 油 泵 排 气 制 动 










故障 诊断 熔断 带 


F20 
接 转向 辅助 继 电 桥 










/ 绿 





< 
TA 
-LOL 





/ 红 一 





clis 
TA 
LOL 





旨 员 洗 丙 站 财 凋 





灰 / 黄 





正 时 行程 传感器 





加 





洲 沁 歌 汝 内 本 


油门 位 置 传感器 





ECU 冷 却 液 温度 传感器 






图 14-2 ”江铃 顺 达 JX1040TSGA23 轻 型 载 货 汽车 电路 原理 图 ( 1 ) 


068C| 去 品 曾 哗 左 丈 5ZVDSLOyOLX[ 甘 馆 霓 到 “如 十 





充电 鼓 风 空调 仪表 车 内 灯 






将 
于 
炸 
起 
< 
搂 灯 光 组 合 开关 13 一 和 慌 
接 灯光 组 合 开关 1 -经 / 黑 | 
ee 接 变 光 继电器 - 红 L 商 | 








d 
远 贞 左上 右上 筋 
站 区 区 计 类 
明 
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接 F13 ”所 
油 
压 
报 
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关 
电 
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图 14-2 ”江铃 顺 达 JX1040TSGA23 轻 型 载 货 汽车 电路 原理 图 ( 2 ) 


天 水 洗涤 转向 辅助 转向 喇叭 灯光 制 动 


b F12 前 


F7 继 














灯光 组 合 开 关 


灯光 组 合 开关 


接 仪表 bl 






亚 


接 仪表 a5 


学 如 渭 测 半 全 讯 ， 





刮 水 开关 


接 仪 表 b12 接 仪 表 a12 


图 14-2 ”江铃 顺 达 JX1040TSGA23 轻 型 载 货 汽车 电路 原理 图 ( 3 ) 
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242| 实用 载 货 汽车 线束 图 解 

































表 14-1 江铃 顺 达 JX1040TSGA23 轻 型 载 货 汽 车 线束 剖析 表 
名 称 内 容 名 称 内 容 
驻 夺 市 动 开 天 F15、F17、F20 
Ey 0.5 黑 / 红 二 驻 车 制 动 系 接口 a2 3.0 黑 /日 起 动 吕 炊 断 瘟 盒 下 F18 
左 门 束 间 b2 3.0 蓝 ”ACC 档 品 熔 断 器 例 下 F3 
4 “1 1 06 蓝 洗 淫 供电 @@ 炊 断 器 使 上 下 8 b3 5.0 黑 <O 底 盘 束 间 a 
= 了 型 于 2 0.6 蓝 / 白 洗涤 含 乔 水 开关 7 | 
9 | 9 0.5 灰 / 黄 扬声器 UJ 收 放 机 4 
10 5 10 0.5 标 /日 扬 声 右 站 收 放 机 1 1 0.5 绿 / 黄 全 小 灯 继 电器 2 (小 灯 控 制 ) 
诊断 接口 2 0.5 红 司 前 照 灯 继电器 2 (前 照 灯 控 制 ) 
4 0.6 黑 搭 铁 3 0.8 黑 搭 铁 
5 0.6 黑 搭 铁 4 0.6 浅 绿 / 黑 < 闪光 器 LL 
7 0.5 红 一 喷 油 条 控制 器 13 5 0.6 黄 / 红 < 燃 断 咒 盒 上 F16( 单 内 供电 ) 
16 0.8 粉红 < 故障 诊断 熔 断 絮 2 6 1.0 上 白 / 绿 < 熔断 器 盒 上 F7( 双 内 供电 ) 
7 0.6 红 @ 右 转向 辅助 灯 1 
顶 笑 束 间 a 8 0.6 绿 < 熔断 器 盒 上 F20 ( 排 气 制 动 供电 ) 
de 0.6 红 “车 内 灯 旭 熔断 需 盒 上 F6 10 0.5 绿 / 红 全 喇叭 继电器 3 
顶 笑 束 间 b 11 0.5 红 / 蓝 司 变 光 继电器 4 ( 变 光 控制 ) 
1 0.5 搭 铁 12 0.5 绿 / 黑 左 转 @ 顶 篷 束 间 b3 ， 仪 表 al， 
2 0.5 绿 /上 白 右 转 时 灯光 组 合 开关 13 左前 组 合 灯 2， 底 盘 束 间 人 7 
3 0.5 绿 / 黑 左 转 @ 灯 光 组 合 开 关 12 13 0.5 绿 /日 右 转 @, 顶 篷 束 间 b2， 仪表 a5， 
右前 组 合 灯 2， 底 盘 束 间 f6 
1 0.5 红 / 蓝 一 备用 控制 右 10 14 0.6 标 O> @> 闪光 髓 也 
2 0.5 橙 一 备用 控制 器 2 15 0.6 粉红 / 芮 <@O 转 回 辅 助 继 电 怖 4 
3 0.5 绿 / 白 一 备用 控制 右 9 16 0.6 红 / 黑 @ 左 转 回 辅助 灯 1 
4 0.5 白 一 备用 控制 器 1 17 0.5 绿 / 黄 O> @ 排 气 制 动 离合 开关 1， 仪 表 
制 动 液 位 开关 b8g， 排 气 制 动 继 电 需 5$ 
Th 二 0.5 黑 ” 搭 铁 制 动 灯 开关 
we 0.5 黄 / 蓝 厂 仪表 a3 司 1 0.5 绿 / 芮 < 熔断 器 盒 上 Fl14 
画 灯 开关 2 0.5 绿 @ 底盘 束 间 f8 
， 本 一 al 0.8 红 / 绿 显示 灯 昌 本 开关 3 备用 接口 b 
攻坚 到 | 。 a2 0.8 黑 搭 铁 [FT 0.6 红 / 黑 一 仪表 a9 
| bl 1.0 绿 / 红 <@ 熔 断 器 盒 上 F19 一 2 0.5 黑 搭 铁 
b b3 1.0 红 / 绿 @ 本 开关 al， 仪 表 b12， 左 前 仪表 a 
雾 灯 1， 右 前 雾 灯 1， 底 盘 束 间 f16 (后 Fi 下 油 05 绿 , 黑 -JIE 组 全 开关 12 ( 左 转 ) 
雾 灯 ) 和 2” 者 2 05 白 / 红 全 /熔断 器 盒 上 F2 (充电 前 / 充 
< 电 后 ) 
1 0.5 芮 昌黎 断 硕 盒 上 Fl10 & Ey 3 0.5 黄 / 赣 恕 制 动 液 位 开关 2 
2 0.5 浅 绿 / 红 照明 <@ 熔 汤锅 盒 上 F13 0.5 日 合 驻 车 制 动 二 极 1 
3 ”0.5 红 < 熔 断 需 盒 上 F6 4 0.6 白 / 黑 搭 铁 
4 0.5 灰 / 黄 含 真空 报警 开关 5 0.$ 绿 /白明 灯光 组 合 开 关 13 ( 右 转 ) 
5 0.5 搭 铁 6 0.5 黄 / 绿 仿 底盘 束 间 d3〈 水 位 报警 ) 
7 0.5 红 / 蓝 <@ 熔 断 需 盒 上 Fl10 (由 仪表 b6 转 ) 
1 0.$ 绿 / 黄 <O 灯 光 组 合 开 关 17， 排 气 制 动 8 0.5 标 /白人 喷 油 条 控制 器 14( 预 热 指示 灯 ) 
二 极 管 2 9 0.6 红 / 黑 一 备用 接口 bl 
2 0.5 浅 绿 / 红 〇 > 排 气 制 动 油门 开关 1 11 0.5 黄 / 红 O> 底 盘 束 间 人 10 (燃油 传 感 ) 
12 0.5 浅 绿 / 红 了 @ 炊 断 器 盒 上 FF13( 照明 ) 
1 0.8 蓝 / 橙 间 舱 捷 间 葡 继 电器 4 
2 0.8 柠 / 黄 右 间 软 继 电 右 5 1 0.6 红 / 黄 s92 左 前 照 灯 1， 右前 照 灯 1 ( 远 
3 0.8 棕 / 红 高 速 瑟 乔 水 电动 机 3 光 指 示 灯 ) 
4 0.8 黑 搭 铁 2 0.5 浅 蓝 仿 底盘 束 间 fl2 ( 油 压 报 警 ) 
5 0.8 蓝 / 红 节 /o 乔 水 电动 机 $ (复位 时 / 5 0.5 棕 /和 白 全 底盘 束 间 d4 ( 燃油 积 水 报警 ) 
复位 后 ) 6 0.5 黄 垦 熔断 需 盒 上 F10 (仪表 供电 ) 
6 0.8 标 /和 白 低速 写 乔 水 电动 机 2 0.5 红 / 蓝 @ 仪 表 a7 ( 预 热 指 示 灯 供电 ) 
7 0.6 蓝 /和 白 洗涤 瑟 左 门 束 间 2 7 0.5 标 / 红 含 底盘 束 间 fl3 (燃油 报警 ) 
起 动 钥 是 开关 0.6 绿 / 芮 里 灯光 组 合 开关 17， 排 气 制 动 二 
al 30 黑 / 芮 ON 档 〇 > 熔断 硕 盒 仆 F8 ~ F10、 极 管 2 


名 称 
排 气 制 动 油门 开关 
及 . 





排 气 制 动 备用 开关 





驻 车 制 动 二 极 管 


10 


12 


DD 一 


DD 一 


玉 DD 一 


DD 一 


OO 上 已 一 


AW 
0.5 黄 / 蓝 工 喷 油 和 泵 控制 器 15( 故障 灯 ) 


十 四 、 江 铃 顺 达 JX1040TSGA23 轻 型 载 货 汽 


名 称 








0.5 黄 / 黑 0 底盘 束 间 和 人 1 (冷却 液 温度 
传 感 ) 
0.5 红 / 绿 里 雾 灯 开关 b3 ( 雾 灯 指 示 灯 ) 


0.5 浅 绿 / 红 < 排 气 制 动 离合 开关 2 
0.5$ 绿 / 黑 O 〇 > 排 气 制 动 继 电 硕 3 


0.5 绿 <O 熔 断 需 盒 上 F20 
0.5 灰 / 黄 上 > 排 气 制 动 二 极 管 
0.5 黑 ” 搭 铁 


1.5 蓝 / 日 1 档 .@,> 调 速 电阻 1 

1.5 蓝 / 红 3 档 @ 调 速 电阻 6 

2.0 日 /祭司 /< 炊 断 顺 盒 上 Fl1 (充电 前 / 
充电 后 ) 
1.5 蓝 / 黄 
1.5 蓝 / 黑 


2 ee 4 
周 O> 空 调 熔 朵 融 


0.5 黑 ” 搭 铁 
0.5 浅 绿 / 红 坦 熔 新 融合 上 F13 


0.8 柠 / 黄 < 〇 熔断 兹 盒 上 FF3 
1.0 搭 铁 


2.5 绿 <9 调 速 电阻 2 
2.5 搭 铁 


0.5 搭 铁 
0.5 浅 绿 / 红 < 旭 熔断 器 使 上 F13 


0.5 黑 ” 搭 铁 

0.8 蓝 / 绿 <@ 空 调 熔断 器 

0.6 蓝 / 灰 @ 中 空调 继电器 3、5， 
于 温 控 副 1 


空调 电 


0.5 黑 / 红 c> 驻 车 制 动 开 关 
0.5 黑 / 白 古 驻 车 制 动 二 极 管 2 


0.5 搭 铁 

0.5 浅 绿 / 红 < 〇 熔断 天 盒 上 上 F13〈 照明 ) 
0.5 标 / 芮 < 熔断 硕 盒 上 FF3 

0.5 日 /红心 熔断 器 盒 上 FF6 


0.6 蓝 / 灰 空调 开关 3 
0.5 黄 / 蓝 攻 空调 继 电 郑 4 
0.5 搭 铁 


1.5 蓝 / 白 <@ 辟 风 开 关 1(1 档 ) 
2.5 绿 0> 求 风电 动机 1 

1.5 蓝 / 黄 里 残 风 开关 5(2 档 ) 
1.5 蓝 / 红 昌 发 风 开关 2 (3 档 ) 


0.5 和 白 合 仪表 a3 
0.5 黑 / 白 r> 驻 车 制 动 系 接口 


排 气 制 动 二 极 管 


备用 控制 融 


二 


ON WWWEN LG 


右 门 束 间 





嘎 油 对 控制 带 








内 容 
3 0.5 黑 / 红 人 与 排 气 制 动 继电器 4 


1 0.$ 灰 / 黄 <O 排 气 制 动 备用 开关 2 
0.6 绿 / 黄 @ > 排 气 制 动 离合 开关 1 ， 
bg ， 排 气 制 动 继 电 融 5 


仪表 


[We 


1.5 蓝 / 黑 < 中 鼓 风 开 关 6 
0.8 蓝 / 绿 吕 空调 开关 2 


名 炊 断 带 盒 上 F8 


0.8 蓝 ¢ 


| 


0.8 黑 ” 搭 铁 

0.8 标 / 白 低速 售 乔 水 开关 6， 

售 2 

en 高 速 念 乔 水 开关 3 
蓝 @ 燃 断 器 盒 上 F8 

0.8 > 5/ 名 刊 水 开关 5( 复 位 时 /复位 后 ) 


[We] 


间 欣 继 电 





0.5 白 一 备用 接口 a4 

0.5 橙 一 备用 接口 a2 

0.5 紫 一 底盘 束 间 c4 

0.5 蓝 / 红 一 底盘 束 间 c5 

0.5 搭 铁 

0.5 绿 / 白 一 备用 接口 a3 

10 ”0.5 红 / 蓝 一 备用 接口 al 

14 0.5 蓝 一 底盘 束 间 cl 

15 0.5 蓝 / 黄 一 底盘 束 间 c2 

16 0 5 粉红 / 黄 一 底盘 束 间 c6 ( 倒车 ) 


‘CO co OO ~ 





0.5 绿 扬 志 妖 八 收 放 机 2 


10 0.5 红 扬 声 需 AU 收 放 机 1 


0.5 红 昌 熔断 需 盒 上 F9 
0.5 红 < 里 炊 断 需 盒 上 F9 
0.5 黄 / 红 @ 熔 断 带 盒 上 F15 
0.5 绿 / 黑 丰 底盘 束 间 el( 正 时 电磁 阀 控制 ) 
0.5 黑 / 标 攻 6 底盘 束 间 e4( 预 热 继 电器 控制 ) 
0.8 绿 / 黄 攻 回 油 闪 继 电 关 4 

0.5 搭 铁 

0.5 搭 铁 

0.5 红 一 诊断 接口 7 

0.5 棕 / 白 芽 仪表 a8 ( 预 热 指示 灯 ) 

0.5 黄 / 蓝 志 仪表 b9 (故障 灯 ) 
16 0.5 红 / 黑 刀 底盘 束 间 e3( 预 热 信号 ) 
17 0.5 柠 / 红 <@ 回 油 阀 继电器 3 
19 0.5 蓝 / 白 <@ 底 盘 束 间 d6( 空调 压力 信和 号 ) 
0.5 日 / 蓝 里 黎 断 需 盒 上 F18 (起 动 信和 号) 
0.5 白 / 橙 <5 底 盘 束 间 e6 ( 正 时 行程 负电 ) 
0.5 绿 / 商 世 底盘 束 间 e8 (转速 信号 ) 
0.5 绿 <2 底盘 束 间 e9( 油门 位 置 传 感 信和 号 ) 
0.5 白 / 黑 2> 底 盘 束 间 ell (ECU 冷却 液 温 
) 

蓝 <92 底盘 束 间 e5( 正 时 行程 传 感 信 和 号 

0.5 黑 / 红 2> 底 盘 束 间 el12 ( 正 时 行程 SV+ ) 

0.5 和 白 / 红 > 底盘 束 间 e16( 油门 位 置 SV+ ) 
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国 国 图 


名 称 内 容 
31 0.5 黄 / 绿 < 底盘 束 间 e7 (转速 负电 ) 
32 0.5 红 / 黄 <5 底 盘 束 间 el10 (ECU 冷却 液 
温度 负电 ) 
33 ”05 蓝 / 绿 <5 底 盘 束 间 el15( 油门 位 置 负电 ) 
喇叭 继电器 “” 辐 河 基因 IIS 天 站 





1 1 0.5 绿 < 昌 熔 断 天 盒 上 F7 
JE 2 0.5 绿 / 白 @ 喇叭 ,底盘 束 间 d9 
3 0.5$ 绿 / 红 念 灯光 组 合 开关 10 (按钮 ) 
间 吹 继电器 。 RB 到 于 于 人 
3 1 0.8 蓝 <@ 熔 断 器 盒 上 FF8 

2 0.5 标 /自已 乔 水 电动 机 2 
4 0.8 蓝 / 检 侣 刊 水 开关 1 ( 间 葡 控制 ) 
5 0.8 标 / 黄 r 乔 水 开关 2 
排 气 制 动 继电器 区 富国 导言 守 5 

1 0.5 绿 @ 底 盘 束 间 人 9 

2 0.5 棕 / 黄 O、 底 盘 束 间 c3 
0.5 绿 / 黑 <O 排 气 制 劲 油门 开关 2 
0.5 黑 / 红 含 驻 车 制 动 二 极 管 3 
0.5 绿 / 黄 昌 灯光 组 合 开 关 17， 排 气 制 动 
二 极 管 2 
(对 应 图 14-1 电 器 金 4) 
1 0.5 黑 x2 搭 铁 
2 3.0 黑 < 底 盘 束 间 a 
3 3.0 蓝 /1/ 红 如 /> 熔断 需 盒 下 FL1~F2(〈 充 

电 前 /充电 后 ) 

4 0.5 黑 x2 搭 铁 
5 0.5 白 / 蓝 < 底 盘 束 间 角 








6 





$ 





Ch 人 iDP 一 














变 光 继电器 ”车 河 室 辐 天 5 困 
1 1 1.25 红 / 黄 远 光 写 左 前 照 灯 1， 右 前 照 
FRR 灯 1 
中 2 2.0 红 / 湿 近 光 每 左前 照 灯 2， 右 前 照 
2 
3 2.0 黑 搭 铁 
0.5 黑 ” 搭 铁 


4 0.$ 红 / 蓝 含 灯光 组 合 开关 11 
5 0.8 红 / 绿 昌 前 照 灯 继 电 需 4 
回 油 痉 继 电器 “车 河 关 国人 5 
2 0.5 黑 / 芮 <O 炊 断 希 盒 上 Fl15 
3 0.5 标 / 红 @ 喷 油泵 控制 器 17， 底 盘 束 间 e2 
4 0.8 绿 / 黄 6# 喷 油泵 控制 右 7 
5 05 黑 / 黄 @ 炊 断 帮 合 上 F15 
RY 
1 0.8 橙 . 昌 底盘 束 间 
2 0.5 绿 / 黄 含 灯光 组 合 开关 1 
3 3.0 红 < 〇 底盘 束 间 
4 1.0 蓝 /日 > 熔断 需 盒 下 F13〈 小 灯 ) 
3.0 蓝 / 白 〇 > 熔断 器 盒 下 F19〈 雾 灯 ) 
前 照 灯 继 电器 、 训 刚玉 
0.8 红 / 黑 昌 底盘 束 间 
05 并 全 灯泡 组合 开 天 2 
3.0 白 <O 底 盘 束 间 
2.0 红 / 白 已 炊 断 絮 盒 下 FF4~F5 
0.8 红 / 绿 @ 变 光 继 电器 5 
空调 继电器 。 村 于 于 人 9 


2 0.$ 蓝 / 白 上 底盘 束 间 el14 





小 灯 继 电器 











人 玉 外 DD 一 




















( 续 ) 
内 容 

3 ”0.5 蓝 < 空 调 开 关 3 

4 0.5 芮 / 蓝 人 空调 电子 温 欣喜 2 

5 0.5 蓝 <@ 空 调 开 关 3 

闪光 器 。” 〈 对 应 图 14-1 电 器 使 10) 
L L 0.6 浅 绿 / 黑 O> 灯 光 组 合 开 关 4 
[9 下 0.5 搭 铁 
B 0.6 棕 < 里 灯光 组 合 开关 14 
转向 辅助 继电器 网 涪 轩 于 全 

1 0.5 黄 昌 熔断 天 盒 上 Fl10 

2 0.5 搭 铁 

3 1.5 红 / 蓝 避 熔断 带 合 上 下 5 

4 0.6 粉红/ 黄 吕 灯光 组 合 开 关 15 

(对 应 图 14-1 电 器 金 12， 上 端 ) 

Fl 2.0 白 / 紫 巧 /> 避风 开关 4( 充 电 前 / 充 
= 电 后 ) 
= F2 0.5 白 / 红 嫩 /@ 仪 表 a2( 充 电 前 /充电 后 ) 
S F3 0.8 柠 / 黄 忆 点 烟 器 1， 备用 接口 c3 ， 收 放 
- 机 3 
= F4 2.0 红 是 右前 照 灯 3 
= F5 2.0 红 / 蓝 @ 转 向 辅 助 继 电 需 3， 左前 照 灯 3 
< F6 0.6 红 如 吕 顶 笑 束 间 a (车 内 灯 )， 真 空 
- 报警 蜂 鸣 需 3， 备 用 接口 c4 ， 底 盘 束 间 d2 
= F7 1.0 和 白 / 绿 2 灯光 组 合 开关 6 ( 双 内 供电 ) 
= 0.5 绿 吕 @- 喇 叭 继 电 兹 1 

F8 0.8 蓝 @ 左 门 束 间 1 (洗涤 供 电 )， 刊 水 电 


动机 4， 刊 水 电容 右 ， 间 积 继 电 甫 1 
F9 ”0.5 红 @ 喷 油泵 控制 器 1、2 








F3 3.0 蓝 < 起 动 钥匙 开关 b2 (ACC 档 ) 

F4~F5 2.0 红 / 白 < 前 照 灯 继 电器 4 

F6~F7 3.0 黑 底盘 束 间 a 

F8~F10 3.0 黑 / 黄 忆 起 动 钥 是 开关 al (ON 
档 ) 

05 黑 / 芮 < 熔断 大 盒 上 F15 


F10 0.5 黄 @ O 〇 > 真空 报警 蜂 鸣 器 1， 仪表 a7、 
b6， 转 向 辅助 继电器 1， 底 盘 束 间 fl4( 倒 
车 等 供电 ) 
Fl11 0.5 黑 / 红 @ 底 盘 束 间 f 人 ( 供 油 电磁 阀 ) 
F12 1.0 红 OO 底盘 束 间 d5 ( 备用) 
Fl13 1.0 浅 绿 / 红 照明 @ 仪 表 al2， 真空 报 
警 蜂 鸣 紫 2， 面 板 照 明灯 2， 空调 开关 照 
明灯 2， 备 用 接口 2， 左 前 组 合 灯 1， 右 
前 组 合 灯 1， 底 盘 束 间 人 、f5 
Fl14 0.5 绿 / 芮 > 制 动 灯 开关 1 
F15 0.5 黑 / 黄 吕 8@ 回 油 阅 继电器 2、5， 炊 
断 器 盒 下 F11， 喷 油泵 控制 器 3 
F16 0.5 黄 / 红 〇 > 灯光 组 合 开 关 $( 单 闪 供 电 ) 
F17 0.8 白 @ 底 盘 束 间 了 亿 ( 发 电机 励磁 ) 
F18 0.5 黑 / 白 妨 底 盘 束 间 f 人 15 (起 动 控制 ) 
0.5 白 / 蓝 @ 喷 油泵 控制 器 20( 起 动 信号 ) 
F19 1.0 绿 / 红 〇 > 雾 灯 开关 bl 
F20 0.6 绿 灯光 组 合 开 关 8( 排 气 制 动 供 
= 电 )， 排 气 制 动 备 用 开关 1 
- Fl~F2 3.0 蓝 /1 红 疗 / 必 充电 继电器 3《 充 电 
= 前 /充电 后 ) 


一 
一 
一 
Ee 





上 11 


4 


名 称 


故障 诊断 座 断 各 


1 = 


一 


收 放 书 








: | 上 
沽 
哈 
忆 


时 
Ek 
同 
n> 
六 











EN 
[Wy 


璇 
深 
Er 


\ \ ‘ 
k ~ 
一 
四 了 
加 | | > 
| | 站 加 





右 转 问 辅 助 灯 





水 


外 


二 


内 容 


F12 3.0 白瓜 盘 束 间 b 

F13 ”1.0 蓝 / 白 < 小 灯 继 电器 4 

F14 3.0 白瓜 盘 束 间 b 

F15~F17 3.0 黑 / 黄 <O 起 动 钥匙 开关 al( ON 
档 ) 

F18 3.0 黑 / 白 忆 起 动 钥 是 开关 a2 (起 动 ) 

F19 3.0 蓝 / 白 < 小 灯 继 电器 4 

F20 ”3.0 黑 / 黄 起 动 钥匙 开关 al(ON 档 ) 


1 3.0 白 < 底盘 束 间 b 
2 0.8 粉红 中 诊断 接口 16 


1 0.5 红 仿 右 门 束 间 10 〈 右 扬 声 需 ) 
0.5 柠 / 白人/ 左 门 束 间 10 ( 左 扬 声 带 ) 
2 ”0.5 绿 人 ww 右 门 束 间 9 ( 右 扬声器 ) 
3 0.5 标 / 黄 熔断 器 盒 上 下 3 
4 0.5 灰 / 黄 人 \ 左 门 束 间 9 ( 左 扬 声 吉 ) 


1 0.6 红 / 黑 @ 灯 光 组 合 开关 16 
2 0.8 黑 搭 铁 


1 1.25 红 / 黄 含 近 光 ” 变 光 继电器 1 
> 仪表 bl ( 远 光 指示 灯 ) 

2 2.0 红 / 黑 远 光 他 变 光 继 电器 2 

3 2.0 红 / 蓝 刀 炊 断 右 傅 上 下 5 


0.5 灰 / 黄 全 真空 报警 峰 鸣 器 4 


1 0.8 绿 / 黄 小 灯 垦 熔断 融合 上 Fl13 
2 0.5 绿 / 左 转 @ 灯 光 组 合 开 关 12 
4 1.0 黑 搭 铁 


1 1.25 红 / 绿 <@ 雾 人 条 开关 b3 
2 1.25 黑 搭 铁 


5.0 黑 …( 接 底 盘 大 梁 车 架 ) 
0.8 黑 ….( 接 底盘 大 梁 车 架 ) 
$.0 黑 …( 接 驾驶 室 车 体 ) 
3.0 黑 …( 接 驾驶 室 车 体 ) 
0.8 白 / 黑 …( 接 驾驶 室 车 体 ) 


1 0.6 红 < 灯光 组 合 开 关 7 
0.8 搭 铁 


1 1.25 红 / 黄 近 光 写 变 光 继 电器 1 

> 仪表 bl( 远 光 指示 灯 ) 
二 让 并 7/ 远 光 合 变 光 继 电器 2 
3 2.0 红 但 熔断 喜 盒 上 F4 


1 0.8 绿 / 黄 小 灯 刀 炊 断 强人 盒 上 FF13 
2 0.5 绿 / 白 右 转 但 灯光 组 合 开关 13 
4 0.8 黑 搭 铁 


1 1.25 红 / 绿 昌 家 灯 开关 b3 
2 1.25 黑 搭 铁 


十 四 、 江 铃 顺 达 JX1040TSGA23 轻 型 载 货 汽车 


名 称 
喇叭 
a 


= 
底盘 束 间 a 


CC 


底盘 束 间 b 


底盘 束 间 


Et 
调 


底盘 束 间 d 











本 


GD 天 了 了 nn 上 UDP 一 


OQ UW 人 hh 


| 





内 


遇 


0.$ 绿 /白明 喇叭 继 电 吉 2 
0.5 搭 铁 


5.0 黑 吕 起 动 钥 匙 开关 b3， 充 电 继 电器 2， 
熔断 器 盒 下 F6 ~ F7 
5.0 黑 忆 起 动机 易 炊 线 1， 交 流 发 电机 a 


5.0 日 2 人 小 灯 继 电 噩 1、3， 故 障 诊断 熔断 
器 ， 前 照 灯 继 电 右 1、3 ， 熔 上 断 天 
盒 下 Fl12、F14 

5.0 日 <O<@ 起 动机 易 熔 线 1， 交 流 发 电机 a 


0.5 蓝 一 备用 控制 器 14 

0.5 蓝 / 黄 一 备用 控制 右 15 

0.5 标 / 黄 <O 排 气 制 动 继 电 融 2 
0.5 紫 一 备用 控制 器 6 

0.5 蓝 / 红 一 备用 控制 器 7 

0.5 粉红 / 黄 一 备用 控制 器 16 ( 倒车 ) 
0.5 蓝 一 底盘 备用 接口 bl 

0.5 蓝 / 黄 一 底盘 备用 接口 b2 

0.5 标 / 黄 @ 排 气 制 动 温 控 开关 1 
0.5 紫 一 底盘 备用 接口 b4 

0.5 蓝 / 红 一 底盘 备用 接口 b5 

0.8 粉红 / 黄 一 倒车 灯 开 关 





0.8 日 / 红 < 熔 上 断 器 盒 上 F6 ( 备用) 
0.5 黄 / 绿 生 仪表 a6 (水 位 报警 ) 

0.5 棕 / 白 尼 仪表 b5 ( 燃油 积 水 报警 ) 
1.0 红 <O 熔 断 需 盒 上 F12 (备用) 

0.5 蓝 /白马 喷 油 泵 控制 器 19 (空调 压力 信 
号 ) 

0.5 绿 / 白 里 喇叭 继电器 2 (备用 ) 
0.5 黄 / 绿 合 水 位 报警 开关 1 

0.8 柠 /白嫩 积 水 报 警 开关 

1.0 红 O 〇 > 底盘 备用 接口 a2 

0.8 绿 昌 空调 高 低压 开关 4 





0.5 绿 / 黑 合 喷 油 泵 控制 句 4 ( 正 时 电磁 阀 
控制 ) 
0.5 柠 / 红 <@ 回 油 阀 继电器 3 
0.5 红 / 黑 @ 喷 油泵 控制 需 16( 预 热 信号 ) 
0.5 黑 / 棕 如 喷 油 泵 控制 器 5 ( 预 热 继 电器 
控制 ) 
0.5 蓝 2> 喷 油泵 控制 器 27( 正 时 行程 传 感 信号 
0.5 白 / 栖 5> 喷 油泵 控制 器 22 ( 正 时 行程 传 
感 负 电 ) 
0.5 黄 / 绿 5> 喷 油泵 控制 需 31 ( 转速 负电 ) 
0.5 绿 / 黄 志 喷 油泵 控制 器 24 (转速 信号 ) 
0.5 绿 2> 喷 油泵 控制 器 25 ( 油门 位 置 传 感 信 
| 
0.5 红 / 黄 5> 嘎 油 和 控制 锅 32 (ECU 冷却 
液 温度 负电 ) 
0.5 日 / 黑 <2 喷 油 和 控 制 器 26(ECU 冷却 
液 温度 信号 ) 
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底盘 束 间 了 





10 





内 容 
0.5 黑 / 红 <2 距 油泵 控制 器 29 ( 正 时 行 
程 SV+ ) 
0.5 蓝 / 白 忆 空 调 继 电器 2 
0.5 蓝 / 绿 5> 喷 油泵 控制 名 33 ( 油门 位 
置 负电 ) 
05 日 / 红 <Q 虹 油 录 控制 右 30( 油门 位 
置 5V+) 
05 绿 / 黑 条 发 动机 束 间 4( 正 时 电磁 阀 
控制 ) 
0.8 棕 / 红 .@, 发 动机 束 间 34( 回 油 电磁 阀 ) 
0.5 红 / 黑 刀 预 热 继电器 b ( 预 热 信号 ) 
0.5 黑 / 棕 条 预 热 继电器 c2( 预 热 继 电 融 
控制 ) 
0.5 蓝 <Q 发 动机 束 间 30( 正 时 行程 传 感 信 
号 ) 
0.5 和 白 / 栖 <5 发 动机 束 间 29 ( 正 时 行程 负 
电 
0.5 黄 / 绿 <5 发 动机 束 间 10 (转速 负电 ) 
0.5 绿 / 黄 工 发 动机 束 间 $ (转速 信号 ) 
0.5 绿 <9 发 动机 束 间 15 ( 油门 位 置 传 感 信 
号 ) 
0.5 红 / 黄 厨 发 动机 束 间 21 (ECU 冷却 
液 温度 负电 ) 
05 白 / 黑 0> 发 动机 束 间 25 (ECU 冷却 
液 温度 信号 ) 








0.5 黑 / 红 0> 发 动机 束 间 11 ( 正 时 行程 | 起 动机 电磁 开关 


SV+ ) 

0.8 蓝 / 白 〇 空调 高 低压 开关 1 

0.5 蓝 / 绿 <6 发 动机 束 间 20 (油门 位 置 
负电 ) 

0.5 白 / 红 > 发 动机 束 间 16 (油门 位 置 
SV+ ) 





0.5 黑 / 绒 熔断 需 盒 上 Fl11( 供 油 电磁 内 ) 
0.8 白 里 熔断 器 盒 F17 (发 电机 励磁 ) 
0.5 白 / 蓝 咏 充电 继电器 5 
0.8 浅 绿 / 红 牌照 灯 @@ 熔 断 器 盒 上 FF13 
1.0 绿 / 红 后 小 灯 里 熔断 器 盒 上 Fl13 
05 绿 / 白 ” 右 转 里 灯光 组 合 开 关 13 
0.5 绿 / 黑 左 转 <@@ 灯 光 组 合 开 关 12 
0.5 绿 < 里 制 动 灯 开关 2 
0.5 绿 了 @ 排 气 制 动 继 电器 1 
0.5 黄 / 红 燃油 传 感 <2 仪 表 all 
0.5 黄 / 黑 冷却 液 温度 传 感 <2 仪 表 bl10 
0.5 浅 蓝 ， 油 压 报 警 写 仪表 b2 
0.5 棕 / 红 燃油 报警 写 仪表 b7 
0.5 红 / 倒车 等 供电 < 昌 熔 断 器 盒 
上 F10 
0.5 黑 /和 白 姐 熔断 需 盒 上 F18( 起 动 控 制 ) 
1.25 红 / 绿 后 筋 灯 里 筋 灯 开 关 b3 
1.5 黑 / 黄 @ 发 动机 束 间 1 ( 供 油 电磁 阀 ) 
0.5 白 @> 交 流 发 电机 b3 (励磁 ) 
0.5 日 / 黑 <2 交 流 发 电机 bl1《 充 电 ) 
0.8 浅 绿 / 红 @r 底 盘 备 用 接口 al， 后 灯 束 
间 7 (牌照 灯 ) 


预 热 电阻 


排 气 制 动 温 控 开关 


起 动机 易 炊 线 





搭 铁 点 
On 
水 位 报警 开关 


油气 分 离 侯 
厢 | 
加 mt 

尽 速 提升 电磁 立 

,二 一 一 





发 动机 束 间 





‘OO 0 OO 


3.0 黑 


1 


内 容 
0.8 绿 / 红 @ 后 灯 束 间 3 (小 灯 ) 
0.8 绿 /和 白 @ 后 灯 束 间 9 ( 右 转 ) 
0.8 绿 / 黑 恕 后 灯 束 间 1 ( 左 转 ) 
0.8 绿 @ 后 灯 束 间 6 ( 制 动 ) 
0.5 绿 @@ 排 气 制 动 电 磁 交 ， 排 气 制 动 备 用 接 
口 


0.5 黄 / 红 0> 燃 油 传感器 1 (燃油 传 感 ) 
0.5 黄 / 黑 2> 发 动机 束 间 2 (冷却 液 温度 ) 
0.5 浅 蓝 含 发 动机 束 间 3 〈 油 压 报 警 ) 
0.5 标 / 红 合 燃油 传感器 2( 燃油 报警 ) 
0.8 红 / 黑 @r OO 油气 分 离 问 2， 预 热 继 电 
器 c1， 倒 车 灯 开 关 
0.5 黑 / 白 恕 起 动 继电器 b2 
0.8 红 / 绿 @ 后 灯 束 间 5 (后 雾 灯 ) 
5.0 黑 / 黄 @ 预 热 继电器 b 
0.5 标 / 黄 < 底盘 束 间 c3 


0.5 绿 / 红 .@> 排 气 制 动 电磁 痪 ， 排 气 制 动 备 
用 接口 


5.0 黑 <O 交 流 发 电机 a 
中、 @> 底 盘 束 间 a、b， 起 动 继电器 
al， 冷 凝 熔 断 器 ， 交 流 发 电机 b2 

5.0 黑 〇 > 预 热 继电器 a 





日 -里 起 动 继 电 融 a2 


0.5 黄 / 绿 邱 底盘 束 间 d3 
0.5 搭 铁 


0.5 搭 铁 
05 红 / 黑 底盘 束 间 fl14 (F10) 





0.5 绿 <@@ 空 调 高 低压 开关 4 
0.5 搭 铁 


1.5 黑 / 黄 <@ 底 盘 束 间 fl 〈 供 油 电磁 浆 ) 

0.5 黄 / 黑 <9 底 盘 束 间 fll (冷却 液 温度 传 

感 ) 

0.5 浅 蓝 局 底盘 束 间 fl2 ( 油 压 报警 ) 

0.5 绿 / 黑 6 底盘 束 间 el ( 预 热 供 油 ) 

0.5 绿 / 黄 亏 底盘 束 间 e8 (转速 信号 ) 
0.5 黄 / 绿 5> 底 盘 束 间 e7 (转速 负电 ) 
0.5 黑 / 红 <2 底 盘 束 间 el12( 正 时 行程 SV+ ) 
0.5 绿 2> 底 盘 束 间 e9( 油门 位 置 传 感 信号 ) 
0.5 白 / 红 < 底盘 束 间 el6( 油门 位 置 SV+ ) 
0.5 蓝 / 绿 5* 底 盘 束 间 el5( 油门 位 置 负电 ) 
0.5 红 / 黄 5> 底 盘 束 间 el10 (ECU 冷却 液 温 
度 负电 ) 
0.5 白 / 黑 <2 底 盘 束 间 el1 (ECU 冷却 液 温 
度 信 号 ) 
0.5 白 / 栖 5> 底 盘 束 间 。6 ( 正 时 行程 负电 ) 














十 四 、 江 铃 顺 达 JX1040TSGA23 轻 型 载 货 汽车 








名 称 内 容 名 称 
05 蓝 0> 底 盘 束 间 e5 ( 正 时 行程 传 感 信 和 号) | 起 动 继 电 带 


0.8 标 / 红 里 底盘 束 间 e2 ( 回 油 ) 
1.5 黑 / 黄 @ 供 油 电 磁 阅 ， 正 时 电磁 阀 2 




















0.5 黄 / 黑 9> 冷 却 液 温度 表 传感器 
0.5 浅 蓝 合 油 压 报警 开关 b LJ 
0.5 绿 / 黑 厅 正 时 电磁 闪 1 倒车 灯 开 关 
0.5 绿 / 黄 工 转速 传感器 1 (信号 ) Gamba 
0.5 黄 / 绿 <5 转 速 传感器 2 ( 负电 ) .一 
0.5 黑 / 红 .0、 正 时 行程 传感器 1 (5V+ ) “| 排 气 制 动 电磁 阀 
0.5 绿 <2 油门 位 置 传感器 2 ( 信号 ) ims 
16 0.5 白 / 红 0> 油 门 位 置 传 感 右 3 (5V+) ee 
20 0.5 蓝 / 红 < 油门 位 置 传 感 器 1 (负电 ) | 排 气 制 动 备用 接口 
21 05 红 / 黄 攻 ECU 冷却 液 温度 传感器 2 ” 亡 访 
(负电 ) rs 
25 0.5 白 / 黑 .0, ECU 冷却 液 温度 传感器 1| 交流 发 电机 
(信和 号 ) x 
29 0.5 白 / 梯 三 正 时 行程 传感器 2 (负电 ) a OE 
30 ”0.5 蓝 <Q 正 时 行程 传 感 人 3( 信号 ) 8 
34 08 棕 / 红 @ 回 油 电磁 阅 b Nye 
冷却 液 温度 表 
传感器 
a 0.5 黄 / 黑 0 发 动机 束 间 2 an 
ECU 冷却 液 温 积 水 报警 开关 
度 传感器 
IPA 1 0.5 白 / 言 号 <9 发 动机 束 间 25 
省 EEC 2 05 红 / 黄 负电 5> 发 动机 束 间 21 燃油 传感器 


转速 传感器 。 证 守 于 和 和 

p 1 0.5 绿 / 黄 信号 也 发 动机 束 间 5 

2 0.5 黄 / 绿 负电 5= 发 动机 束 间 10 
回 油 电磁 闪 。 攻 E 全 用 天 本 妥当 二 亲 大宝 
[ 司 0.8 标 / 红 < 里 发 动机 束 间 34 
供 油 电磁 闵 ”国人 十 洒 现状 滞后 辐 关 
1.5 黑 / 黄 <@ 发 动机 束 间 1 





册 ) 


油 压 报警 开关 


0.5 浅 蓝 合 发 动机 束 间 3 

油门 位 置 传 感 肯 攻关 生 RE 

1 0.$ 蓝 / 红 负电 5> 发 动机 束 间 20 
2 0.5 绿 信号 2> 发 动机 束 间 15 












3 0.5 白 / 红 5V+ <9 发 动机 束 间 16 
正 时 行程 传感器 证 G 于 和 于 村 

Zp 1 0.5 黑 / 红 5V+ < 发 动机 束 间 11 
2 0.5 白 / 术 负电 5 发 动机 束 间 29 冷凝 熔 断 莲 
3 0.5 蓝 ”信号 > 发 动机 束 间 30 en 

下 时 电磁 疯 ”天 RW 于 于 RE 3 1 

3 1 0.5 绿 / 黑 可 发 动机 束 间 4 冷凝 低速 继 电 右 
2 0.5 黑 / 黄 @ 发 动机 束 间 1 87 一 


搭 铁 点 


3.0 





预 热 继 电 融 


:图 
,图 
:TE 


a 5S.0 黑 < 起 动机 易 熔 线 2 
b 5.0 黑 / 黄 @, 预 热电 阻 


cl 0.5 红 / 黑 @@ 底 盘 束 间 f14 (F10) 
c2 ”0.5 黑 / 标 人 多 底盘 束 间 e4 


调 


本 
I 


el 


[二 


a | 


~ 











[3 


3 








低压 开关 


0.5 红 / 黑 @ 底盘 束 间 e3 冷凝 高 速 继电器 


a2 
bl 


b2 
b3 


全 D5 一 全 LU 已 一 (Se 一 


LU iD 


30 


85 
80 
87 





内 


啊 


5.0 黑 <O 起 动机 易 燃 线 1 

3.0 黑 /日 名 起 动机 电磁 开关 

0.5 搭 铁 

05 黑 / 白 <@ 底 盘 束 间 f15 (Fl18 ) 


0.5 红 / 黑 局 底盘 束 间 fl4 (F10) 
0.8 红 / 蓝 如 后 灯 束 间 4， 底 盘 束 间 c6 


0.5 绿 - 里 底盘 束 间 包 ， 排 气 制 动 温 控 开关 2 
0.5 搭 铁 


0.5 绿 里 底盘 束 间 包 ， 排 气 制 动 温 控 开 关 2 
0.5 搭 铁 


5.0 黑 〇 起 动机 易 熔 线 1， 底 盘 束 间 a、b 
0.5 白 / 充电 > 底盘 束 间 他 
3.0 黑 名 起 动机 易 炊 线 1 
0.5 白 得 底盘 束 间 亿 





0.5 绿 <@ 空 调 高 低压 开关 4 


0.5 标 / 白人 和合 底盘 束 间 d4 
0.5 搭 铁 


0.5 黄 / 红 传 感 < 底盘 束 间 fl0 
0.$ 标 / 红 报警 后 底盘 束 间 fl3 
0.5 





0.8 蓝 /日 < 底盘 束 间 el14 

0.5 绿 <@ 本 开关 4 

0.5 标 虹 冷凝 高 速 继电器 85 

0.5 绿 〇 > 8 本 开关 2， 人 印 速 提升 电磁 阀 ， 
压缩 机 ， 冷凝 低速 继电器 85， 底 盘 束 间 d6 


3.0 红 / 白 < 旭 冷凝 高 速 继 电器 87a 

3.0 红 / 黑 2> 冷 凝 低 速 继 电 怖 30 

3.0 搭 铁 

3.0 蓝 / 黑 <2./ 组 冷凝 低速 继 电 着 87 (低速 / 
高 速 ) 





3.0 红 吕 冷凝 高 速 继电器 30 
3.0 黑 忆 起 动机 易 炊 线 1 





0.5 绿 旭 空调 高 低压 开关 4 

0.5 搭 铁 

3.0 蓝 / 黑 > /@ 冷 凝 电 动机 4( 低 速 时 / 

高 速 时 ) 

3.0 红 / 黑 避 冷 癣 高 速 继电器 87( 高 速 时 ) 
<2 冷 族 电 动机 2 


0.5 标 里 空调 高 低压 开关 3 
0.5 搭 铁 
3.0 红 / 黑 品 冷凝 低速 继 电 厦 30 


国 
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名 尔 


底盘 备用 接口 a 


本 
1 局 
3 






搭 铁 点 





Ou 
底盘 备用 接口 b 





货 汽 车 线束 图 解 


内 容 


87a 3.0 红 /扬名 冷凝 电动 机 1 
30 3.0 红 避 冷凝 熔断 楷 


] 
2 
3 





人 慷 一 





08 绿 / 黑 左 转 @ 底 盘 束 间 全 


O00 ~ CCm 上 上 wm 一 项 


1.0 浅 绿 / 红 刀 底盘 束 间 人 (F13 ) 
1.0 红 < 〇 底盘 束 间 d5 (F12) 
1.0 搭 铁 


1.0 黑 


0.5 蓝 一 底盘 束 间 cl 
0.5 蓝 / 黄 一 底盘 束 间 c2 
0.5 紫 一 底盘 束 间 c4 
0.5 蓝 / 红 一 底盘 束 间 c5 


0.8 绿 / 红 “小 灯 里 底盘 束 间 克 

0.8 红 / 蓝 倒车 但 倒车 灯 开 关 

0.8 红 / 绿 后 盘 灯 @ 底 盘 束 间 f16 

0.8 绿 制 动 @ 底 盘 束 间 f8 

0.8 浅 绿 / 红 牌照 条 @@ 底 盘 束 间 医 
0.8 黑 ” 搭 铁 

0.8 绿 /日 ” 石 转 <@ 底 盘 束 间 t6 

05 绿 / 黑 左 转 @ 左 后 组 合 灯 1 

05 绿 / 红 小 灯 @- 左 后 组 合 灯 3， 右 后 
组 合 灯 3 

0.8 红 / 蓝 倒车 @, 左 后 组 合 灯 5， 右 后 组 


左 后 组 合 灯 


后 号 世 
2 ,iE. .6 


牌照 灯 
-mm 
右 后 组 合 灯 


八大 UD DPD 一 


nn 上 ww iP 一 





内 


遇 


5 

0.8 红 / 绿 后 雾 灯 @ 左 后 组 合 灯 6， 右 后 
组 合 灯 6 

05 绿 ” 制 动 @, 左 后 组 合 灯 2， 右 后 组 合 灯 
本 

0.5 浅 绿 / 红 @ 牌照 灯 

0.8 黑 ” 搭 铁 

0.5 白 / 柳 右 转 @ 右 后 组 合 灯 1 


0.5 绿 / 左 转 刀 后 灯 束 间 1 
0.5 绿 制 动 了 @ 后 灯 束 间 6 

05 绿 / 红 “小 灯 坦 后 灯 束 间 3 
0.8 搭 铁 

0.8 红 / 蓝 倒车 里 后 灯 束 间 4 
0.8 红 / 绿 后 雾 灯 < 里 后 灯 束 间 5 


0.5 浅 绿 / 红 昌 后 灯 束 间 7 
0.5 


0.5 白 / 柳 右 转 <@ 后 灯 束 间 9 
0.5 绿 制 动 @ 后 灯 束 间 6 

05 绿 / 红 小 灯 坦 后 灯 束 间 3 
0.8 搭 铁 

0.8 红 / 蓝 倒车 里 后 灯 束 间 4 
0.8 红 / 绿 后 筋 灯 @ 后 灯 束 间 5 


人 解 放 J6、 东风 天 龙 、 重 汽 豪 沃 、 了 吹 曼 ETX、 陕 汽 德 龙 、 陕 汽 奥 


oooeeoeooooooseoooosooosoooooos 2 北 奔 、 东风 轻卡 、 江铃 顺 达 等 系列 

Isewoswyeovowsyosoeseeoeeeesoeees 全 车 线束 布局 图 和 整 车 电路 原理 图 ,以 及 各 和 车 型 线束 各 个 分 
ww 广播 接 器 和 连接 件 的 对 应 名 称 和 识别 示意 图 

bn dtd banhonrenbannetnoen 各 车 型 线束 每 根 导线 端子 的 表象 识别 特征 ( 如 示意 图 、 排 列 
endandendro nd 序号 、 线 径 、 颜 色 等 ) 和 内 涵 定 义 属性 ( 如 电位 、 线路 符 作 


用 、 回 路 方向 、 连 接 去 向 ) 
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